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DB8GBIPTI0H  DIIH  APPABBIL  8ERYA1IT  A  LA  DÉTERMDfATIOH 
DBS  CHALBUB8  SPÉGinOUBS  DBS  SDB8TAHCB8  80UDB8  BT  UQUIBES; 

Par  M.  W.  LOUGUININE. 

L'appareil  dont  l'étude  fait  le  sujet  de  cette  note  a  été  décrit  sous 
sa  forme  primitive  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  (5"  série, 
vol.  XXVII,  p.  398)  sous  le  titre  de  «  Nouvelle  étuve  pour  le  calo- 
rimètre à  glace  ». 

Étant  destiné  à  un  but  spécial,  cet  appareil  présentait  [certains 
inconvénients  inhérents  aux  conditions  auxquelles  il  devait  satis- 
faire. 

Le  principal  consistait  dans  la  grande  longueur  du  tube  ou  col 
(50  centimètres  à  peu  près)  que  la  vapeur  formée  dans  la  chaudière 
traversait  pour  arriver  jusqu'à  Tétuve  dans  laquelle  la  substance 
étudiée  était  échauffée.  J'avais  été  obligé  d'allonger  ce  col  pour 
pouvoir  amener  l'étuve  au-dessus  du  calorimètre  à  glace,  qui,  comme 
on  le  sait,  est  entouré  de  plusieurs  enceintes  remplies  de  glace.  Le 
chariot  portant  la  chaudière  étant  arrêté  par  l'enceinte  extérieure  à 
une  certaine  distance  du  calorimètre,  le  col  allongé  devenait  indis- 
pensable pour  que  l'étuve  pût  arriver  directement  au-dessus  du  tube 
central  du  calorimètre  à  glace,  dans  lequel  la  substance  échauffée 
devait  tomber.  , 

Tant  qu'il  s'agissait  de  chauffer  les  substances  à  des  températures 
ne  dépassant  pas  150*,  la  disposition  adoptée  ne  présentait  pas 
d'inconvénient  sensible  ;  mais  il  en  était  autrement  pour  les  tempéra- 
tures plus  élevées  ;  dans  ce  cas,  la  vapeur  produite  dans  la  chaudière 
se  condensait  en  partie  avant  d'arriver  jusqu'à  l'étuve,  et  je  ne  parve- 
nais plus  à  échauffer  les  substances  jusqu'aux  températures  vou- 
lues. 

La  nécessité  dans  laquelle  je  me  suis  trouvé  dans  le  courant  de 
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reclicrfehes  que  j'ai  enti^eprîses  sur  les  chaleurs  latentes  de  vapori- 
sation de  divers  liquides  organiques  d'en  déterminer  les  chaleurs 
spécifiques  et  de  les  échauffer  jusqu'à  des  températures  assez  élevées 
dépassant  quelquefois  200^,  m'a  amené  à  transformer  l'appareil  pri- 
mitif. 

L'appareil  ne  devant  servir  qu'a  des  déterminations  de  chaleurs  spé- 
cifiques par  la  méthode  des  mélanges,  le  cot  allongé  devenait  inutile, 
et  il  m^été  facile  de  faire  disparaître  le  principal  inconvénient  que 
mon  appareil  présentait,  en  raccourcissant  notablement  ce  col  et  en 
rapprochaat  Têtu ve  de,  la  chaudière.  . 

Les  appareils  que  j'ai  établis  diffèrent  de  ceux  de  Régnault  et  de 
Neumann  par  la  disposition  suivante  : 

Dans  les  appareils  de  mes  illustres  prédécesseurs,  c'est  l'étuve  qui 
est  immobile  et.  le.  calorimètre,  qui,  lors  de  l'expérience,  est  amené 
vers  elle.  . 

J'ai  préféré  adopter  la  disposition  contraire  et  rendre  le  calori- 
mètre fixe  et  l'étuve  mobile,  pouvant  être  rapprochée  du  calorimètre 
et  éloignée  après  que  la  substance  y  est  tombée. 

Cette  disposition  présente,  à  mon  avis,  de  grands  avantages,  en 
simplifiant  considérablement  les  manipulations.  En  effet,  dans  les 
anciens  appareils,  ilfallait^  lors  d'une  détermination  de  chaleur  spé- 
cifique, exécuter  les  opérations  suivantes  : 

1°  Détacher  l'agitateur  qui  brasse  l'eau  du  calorimètre,  du  moteur 
qui  le  met  en  mouvement  ; 

2^  Amener  le  calorimètre  jusqu'au-dessous  de  l'étuve  ; 

3"*  Y  faire  tomber  la  substance  chauffée  dans  cette  étuve  ; 

4"*  Ramener,  le  calorimètre  dans  sa  position  primitive  ; 

5°  Réunir  de  nouveau  l'agitateur  au  moteur. 

Quand  on  se  rappelle  que,  pour  exécuter  toutes  ces  opérations, 
l'expérimentateur  ne  disposait  que  de  l'intervalle  de  temps  entre  deux 
lectures  du  thermomètre  plongeant  dans  le  calorimètre,  c'est-à-dire 
d'à  peu  près  trente  secondes,  qu'il  devait  éviter  une  marche  trop 
rapide  du  calorimètre  de  crainte  de  perdre  du  liquide  qu'il  contenait, 
on  se  rend  compte  des  difficultés  que  présentait  l'ancienne  manière 
d'opérer. 

Pour  y  obvier.  Bunsen  avait  établi,  pour  son  calorimètre  à  glace, 
une  petite  étuve  transportable  à  la  main,  qui  présentait,  du  reste,  des 
défauts  de  construction  très  sérieux  et  ne  donnait  pas  de  garantie 
complète,  que  la  substance  étudiée  qui  s'y  était  échauffée  conservait 
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encore,  au  moment  de  sa  pénétration  dans  le  calorimètre,  la  tempé- 


rature indiquée  par  le  thermomètre  de  Tétuve. 


s  LOUGUÏNINE 

C'est  en  désirant  perfectionner  la  méthode  d'opérer  de  Bunsen  que 


ai  été  amené  a  construire  mon  premier  appareil,  également  destiné 
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au  calorimètre  à  glace,  et  à  lui  donner  plus  tard  sa  forme  défmitive 
sous  laquelle  je  l'emploie  actuellement  et  dont  la  description  fait  le 
sujet  de  cette  note. 

L'appareil  consiste,  comme  l'indiquent  les  fig,  i  et  2,  en  un  chariot 
pouvant  se  mouvoir  sur  une  paire  de  rails  en  acier  ou  en 
laiton,  dont  la  longueur  est  d'à  peu  près  i"^,i^  ^^  "^  calorimètre 
immobile  fixé  sur  un  banc  auquel  les  rails  sont  accrochés. 


Fio.  3. 


La  fig,  1,  qui  représente  une  coupe  longitudinale  de  l'appareil  et  la 
fig,  2,  qui  en  donne  une  vue  en  perspective,  permettent  de  se  rendre 
compte  de  la  disposition  de  ses  diverses  parties.  La  chaudière  et  les 


Z'ÇTâ^'^- 
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pièces  qui  s'y  rattachent  sont  fixées  sur  le  chariot  A  muni  de  quatre 
roues  a  au  moyen  desquelles  il  peut  se  mouvoir  le  long  des  rails, 
quatrie  tiges  terminées  par  de  petites  roulettes  6,  b,  qui  glissent  dans 
des  rainures  latérales  disposées  le  long  des  rails,  contribuent  à  la 
stabilité  du  chariot,  lors  de  sa  marche  {/îg,  âj.  Les  deux  essieux  di| 
chariot  A  supporlent  un  plateau  muni  d'une  ouverture  circulaire 
au-dessus  de  laquelle  est  placée  la  petite  chaudière  B  (^).  A  la  sur- 
face inférieure  de  ce  plateau  est  fixée  une  tige  c  {fig.  1,  2,  3),  portant 
un  support  d  sur  lequel  est  posé  le  brûleur  ee  qui  sert  à  échauffer 
le  liquide  contenu  dans  la  chaudière  B.  La  vapeur  formée  dans  la 
chaudière  est  amenée  par  le  canal  C,  large  et  court,  à  TétuvcD,  dans 
laquelle  la  substance,  dont  on  veut  déterminer  la  chaleur  spéci- 
fique, est  échauffée  {flg,  i  et  2). 

Cette  éinwe{fig.  i  et  4]  est  composée  d'une  enveloppe  cylindrique 
à  double  parois  entre  lesquelles  circule  la  vapeur;  la  chemise  de 
vapeur  extérieure  sert  à  garantir  contre  le  refroidissement  la  vapeur 
qui  occupe  la  portion  de  l'étuve  plus  rapprochée  du  centre  ;  la  partie 
centrale  de  Tétuve  est  occupée  par  un  canal  cylindrique  E  (/îg.  1 
et  4)  dont  les  orifices  supérieurs  et  inférieurs  peuvent  être  fer- 
més. Le  couvercle  fermant  l'orifice  supérieure  de  ce  canal  est  fixée 
au  corps  de  Fétuve  par  deux  vis,  une  rondelle  de  carton  d'amiante 
rend  cette  fermeture  étanche.  A  ce  couvercle  est  rattachée,  au  moyen 
d'une  tigelle  «,  le  récipient  oo  {/îg.  1  et  4),  composé  de  deux  moitiés 
en  contact  Tune  avec  l'autre,  mais  qui  peuvent,  comme  on  le  voit  sur 
les  figures,  être  séparées  ;  c'est  dans  l'intérieur  de  ce  récipient  que 
l'on  place  la  substance  dont  on  détermine  la  chaleur  spécifique  ;  la 
séparation  des  deux  moitiés  du  récipient  en  provoque  la  chute. 

Cette  séparation  se  produit  par  le  mécanisme  suivant  :  En  appuyant 
sur  le  bouton  g  terminant  la  tige  ^  on  fait  peser  le  bout  inférieur  de 
cette  tige  sur  des  leviers  croisés  (fig,  4),  au  moyen  desquels  la 
séparation  des  deux  moitiés  du  récipient  oo  se  produit  ;  un  ressort 
en  spirale  p,  qui  entoure  la  tige  /*,  la  fait  remonter  quand  on  cesse  de 
presser  sur  le  bouton  g^  à  la  suite  de  quoi  les  leviers  croisés  reprennent 
leur  position  primitive  et  les  deux  moitiés  du  récipient  o  se  rejoignent. 

L'orifice  inférieur  du  canal  E  est  fermé  à  frottement   par   une 


(1)  —  Le  nombre  très  grand  des  diverses  parties  de  Tappareil  que  j'avais 
à  marquer  par  des  lettres  m*a  obligé  quelquefois  à  des  répétitions  ;  c'est  pourquoi, 
dans  la  description  qui  suit,  j'indique  chaque  fois  le  numéro  de  la  figure  auquel 
les  lettres  se  rapportent. 
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plaque  h  [fig.  4)  qui,  aii  moment  de  la  chute  du  corps,  laisse  cet 
oriBce  libre  ;  cette  ouverture  se  fait  à  un  moment  absolument  précis  ; 
on  y  arrive  par  le  mécanisme  suivant  : 

En  pressant  sur  le  bouton  g  et  en  abaissant  la  tige  /*,  on  fait  égale- 
0160^  descendre  la  pièce  horizontale  h  fixée  sur  cette  tige  à  Taide 


Fio.  4. 


d'une  petite  vis;  cette  pièce  A  est  guidée  dans  sa  marche  par  une 
fente  disposée  dans  une  petite  colonne  également  établie  sur  le  cou- 
vercle supérieur  du  canal  E;  la  pièce  A,  en  descendant,  agit  sur  Tun 
des  bouts  du  levier  coudé  n,  à  la  i^uite  de  quoi  Tautre  bout  se  relève 
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et  fait  remonter  la  tige  r  disposée  parallèlement  à  la  surface  exté- 
rieure de  l'étuve  [fig,  4). 

La  tige  r  se  trouvant  ainsi  remontée,  son  bout  inférieur,  relié  à  un 
levier  également  coudé  wi,  fait  mouvoir  ce  dernier  et,  par  son  inter- 
médiaire, ramène  en  arrière  la  gâchette  u^  qui  retient  en  place  la 
plaque  A  qui  ferme  Torifice  inférieur  du  canal  E.  La  gâchette  u  étant 
ainsi  ramenée  en  arrière,  un  ressort  placé  en  i  [fig,  4)  repousse  la 
plaque  h  de  manière  à  dégager  le  canal.  La  pièce  horizontale  A, 
qui  fait  agir  ce  petit  mécanisme,  est  fixée  sur  la  tige  /*à  une  hauteur 
telle  que  le  dégagement  de  la  plaque  inférieure  h  se  produit  immé- 
diatement après  la  séparation  des  deux  moitiés  du  récipient  oo  con- 
tenant la  substance  qui,  dans  sa  chute,  ne  heurte  pas  cette  plaque, 
l'ouverture  du  canal  ayant  précédé  d'une  fraction  de  seconde  la 
séparation  des  deux  moitiés  du  récipient  oo.  Dans  ces  conditions,  la 
chute  de  la  substance  est  automatique  et  le  temps  pendant  lequel 
elle  reste  exposée  à  Tair  ambiant  tellement  court  que  je  crois 
pouvoir  admettre  qu'au  moment  où  elle  pénètre  dans  Teau  du  calo- 
rimètre sa  température  est  encore  celle  indiquée  par  le  thermomètre 
placé  dans  Tétuve,  qu'elle  n'a  pas  eu  le  temps  de  se  refroidir  d'une 
manière  appréciable  pendant  sa  chute  si  rapide. 

Le  thermomètre  indiquant  la  température  du  corps  étudié  est 
placé  dans  le  canal  E  {fig,  i),  son  réservoir  plonge  dans  une  ampoule 
en  verre  p  [fig.  1)  remplie  d'huile  minérale  à  température  d'ébulli- 
tion  très  élevée.  Cette  ampoule  est  fixée  dans  un  anneau  métallique 
au-dessus  du  récipient  oo  et  se  trouve  en  contact  immédiat  avec  la 
substance  qui  y  est  placée  ;  dans  ces  conditions,  on  peut  admettre 
que  la  température  indiquée  par  ce  thermomètre  et  celle  du  corps 
échauffé  sont  identiques,  surtout  quand  cette  température  est  restée 
constante  durant  un  certain  temps,  par  exemple  trente  ou  quarante 
minutes  ou  même  une  heure. 

Le  tube  e  amenant  la  vapeur,  ainsi  que  l'étuve,  sont  garantis  contre 
le  refroidissement  par  une  couche  de  feutre,  et  celle-ci  est  entourée 
d'une  enveloppe  de  laiton  nickelé  qui  maintient  le  feutre  en  place. 
Une  partie  de  la  vapeur  qui  pénètre  dans  l'étuve  se  condense,  surtout 
au  commencement  de  réchauffement,  et  est  ramenée  à  l'état  liquide 
dans  la  chaudière  par  le  petit  tube  rr  [fig.  1). 

La  circulation  de  la  vapeur  se  fait  de  la  manière  suivante  : 

Au  sortir  de  l'étuve,  elle  est  amenée  par  le  tube  55  dans  le  réfrigé- 
rant It  [fig.  i),  dans  lequel  elle  se  condense  et  retombe  au  fond  de  la 
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chaudière  B.  L'eau  qui  entoure  le  réfrigérant  est  constamment 
renouvelée,  Teau  froide  arrivant  par  le  tube  h  {fig,  3),  qui  pénètre 
jusqu'au  fond  du  réfrigérant  et  Teau  réchauffée  ressortant  par  un 
tube  non  indiqué  sur  la  figure,  car  il  se  trouve  dans  un  plan  disposé 
à  angle  droit  avec  le  plan  du  tube  h  {fig.  3)  ;  ces  deux  tubes,  ainsi 
que  le  brûleur  ee  [fig.  1,  2,  3),  sont  réunis  à  des  tubes  de  caout- 
chouc d'une  longueur  telle  que  le  chariot,  portant  la  chaudière  et 
l'étuve,  peut  se  mouvoir  librement  le  long  des  rails,  sur  une  longueur 
d'à  peu  près  1  mètre,  être  amené  vers  le  calorimètre  et  ramené  en 
arrière,  sans  que,  durant  ces  mouvements,  la  circulation  de  l'eau  et 
du  gaz  soit  interrompue. 

Pour  terminer  cette  description,  nous  devons  citer  encore  les 
tiges  u  qui  relient  le  réfrigérant  à  la  plate-forme  du  chariot  et  la 
tige  u\  Tétuve  au  réfrigérant  [fig.  1)  ;  ces  deux  tiges  servent  à  donner 
de  la  rigidité  à  tout  le  système.  Pour  augmenter  la  stabilité  de 
l'appareil,  on  pose,  sur  la  partie  antérieure  de  la  plate-forme  du 
chariot,  un  poids  de  5  kilogrammes  destiné  à  contre-balancer  la  pres- 
sion que  l'on  produit  sur  le  bouton  g  de  la  tige  f  de  l'étuve  pour 
séparer  les  deux  moitiés  du  récipient  oo.  Un  tube  avec  robinet  m 
[fig.  2  et  3),  fixé  sur  la  chaudière  B,  sert  à  la  remplir  et  a  la  vider. 

La  seconde  partie  de  l'appareil  se  compose  du  calorimètre  n  fixé 
sur  le  banc  M  [fig.  1,  2  et  3),  auquel  les  rails  sont  réunis  comme  on 
le  voit  sur  la  fig.  \ .  Le  calorimètre  n  est  fixé  à  frottement  dans  un 
anneau  en  laiton  vissé  sur  le  banc. 

Le  calorimètre  proprement  dit  est  placé  au  milieu  d'une  enceinte 
d'eau  destinée  à  le  protéger  contre  les  influences  accidentelles;  il 
en  est  séparé  par  une  couche  d'air  [fig.  1)  ;  dans  l'appareil  dont  je  me 
sers,  le  calorimètre  a  une  capacité  d'à  peu  près  175  centimètres 
cubes  ;  l'eau  qu'il  contient  est  brassée  par  un  agitateur  vertical  com- 
posé de  deux  plaques  superposées  réunies  par  des  tigelles  ;  cet  agita- 
teur est  mis  en  mouvement  à  l'aide  d'une  bielle  P  [fi^.  f ,  2,  3)  par 
un  excentrique  {fig.  1)  qu'actionne  un  petit  moteur  électrique  agis- 
sant à  l'aide  d'un  cordon  de  cuir  et  du  système  R  de  rondelles  en 
buis  de  diamètres  différents  {fig.  3).  J'ai  disposé  dans  ce  calori- 
mètre une  cage  en  fil  métallique  (du  même  mêlai  que  le  calori- 
mètre, c'est-à-dire  en  fil  de  laiton  ou  d'argent)  formant  une  corbeille 
conique,  rétrécie  par  en  bas  et  reliée  par  en  haut  à  un  anneau  du 
même  métal  maintenu  à  frottement  dans  le  calorimètre  {fig.  1). 
Grâce   à  cette  disposition,  l'objet  qui  y  pénètre  (dans  mes  expé- 
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riences  c'était  généralement  une  ampoule  ovoïde  en  verre  ou  en 
platine)  se  trouve  maintenu  au  milieu  du  calorimètre  et  ne  gène  pas 
le  mouvement  régulier  de  l'agitateur. 

Étant  donné  que,  dans  mes  expériences,  la  chute  du  corps  étudié, 
chauffée  dansTétuve,  était  automatique,  il  fallait  autant  que  possible 
en  diminuer  la  hauteur  afin  d'éviter  le  jaillissement  de  l'eau  du  calo- 
rimètre au  moment  où  la  substance  y  pénétrait.  Pour  y  arriver,  j'ai 
dû  renoncer  à  placer  le  thermomètre,  indiquant  la  température  de 
l'eau  du  calorimètre,  verticalement,  et  l'ai  disposé  en  position 
inclinée  pp  {fig.  2  et  3)  ;  et,  pour  pouvoir  faire  dans  ces  conditions 
la  lecture  de  ce  thermomètre,  j'ai  dû  établir  la  tige  portant  la  lunette  q 
(fig.  1,  2,  3)  également  dans  une  position  inclinée  [fig.  3)  paral- 
lèlement au  thermomètre. 

La  manière  d'opérer  avec  l'appareil  dont  je  viens  de  donner  la 
description  diffère  de  la  méthode  ordinaire  en  ce  que  le  mouvement 
de  l'étuve  remplace  celui  du  calorimètre. 

On  commence  par  verser  dans  la  chaudière  B  à  peu  près  200  centi* 
mètres  cubes  du  liquide  dont  la  vapeur  doit  servir  à  chauffer  la  subs- 
tance étudiée,  et  on  allume  le  brûleur  placé  sous  la  chaudière;  ce 
brûleur,  suivant  la  température  d'ébuUition  du  liquide  remplissant  la 
chaudière,  est  simple,  double  ou  triple.  Après  une  heure  de  chauffe, 
les  indications  du  thermomètre  de  l'étuve  sont  généralement  devenues 
absolument  constantes  ;  on  continue  à  chauffer  durant  encore  trente 
minutes  ou  même  une  heure,  suivant  le  caractère  de  la  substance 
étudiée.  On  verse  dans  le  calorimètre  un  poids  déterminé  d'eau  (on 
pèse  le  ballon  contenant  l'eau  destinée  au  calorimètre,  et  on  le  repèse 
après  ravoir  vidé)  ;  on  met  en  mouvement  l'agitateur  qui  brasse 
cette  eau,  et  on  commence  à  observer  la  marche  du  thermomètre 
incliné;  immédiatement  après  la  dixième  lecture,  on  avance  le  chariot 
portant  Tétuve  et  on  l'amène,  le  long  des  rails,  dans  une  position 
déterminée  à  l'avance. 

En  pesant  sur  le  bouton  g  [fig.  4),  on  produit  la  chute  du  corps 
étudié,  dans  le  calorimètre,  après  quoi  le  chariot  est  ramené  en  arrière 
d'à  peu  près  1  mètre.  Dturant  toutes  ces  opérations  ,1a  circulation  de 
l'eau  du  réfrigérant  et  du  gaz  amené  au  brûleur  chauffant  la  chau- 
dière B  n'a  pas  été  interrompue. 

Au  onzième  intervalle  de  temps,  on  observe  de  nouveau  le  thermo- 
mètre et  on  continue  les  lectures  toutes  les  trente  secondes  ;  le 
thermomètre   monte  d'abord  très   rapidement,  s'arrête  ensuite  et 
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commence  à  tomber  d'une  manière  irrégulière  ;  puis  sa  marche  se 
régularise  ;  il  perd  dans  le  même  intervalle  de  temps  la  même  quan- 
tité de  chaleur. 

A  partir  du  moment  où  cette  régularité  s'est  établie,  on  fait  encore 
dix  lectures  du  thermomètre,  après  quoi  Texpérience  est  terminée. 

Je  me  suis  servi  avec  cet  appareil  de  deux  types  différents  de 
thermomètre. 

Pour  éviter  la  correction  se  rapportant  à  la  colonne  émergente, 
j'emploie  dans  Tétuve  des  thermomètres  raccourcis  ne  portant  que  20° 
divisés  chacun  en  1/5;  ces  thermomètres  portent  quelques  divisions 
vers  le  point  zéro  [\^  1/2  au  dessus  et  autant  au  dessous),  puis  une 
ampoule  et  au  dessus  des  divisions  correspondant  à  20°. 

J'ai  fait  établir  par  Baudin  une  série  de  thermomètres  de  ce  type. 

Ces  thermomètres  portaient  les  échelles  de  température  suivantes  : 

60»-  80° 

80  -100 
100  -120 
120  -i40 
140  -160 
160  -180 
180  -200 
200  -220 

La  série  de  thermomètres  dont  je  me  sers  a  été  vérifiée  de  5  en  5°  à 
la  Reichsanstalt  de  Charlottenbourg,  près  Berlin,  qui  m'en  a  fourni 
les  corrections  par  rapport  au  thermomètre  à  air,  à  1/10  de  degré 
près. 

Les  lectures  du  thermomètre  de  l'étuve  se  faisaient  au  viseur,  un 
peu  avant  le  commencement  des  observations  de  la  période  initiale, 
et  immédiatement  avant  la  dernière  lecture  de  cette  période;  ces 
deux  lectures  concordaient  toujours. 

La  température  du  calorimètre  était  mesurée  par  un  thermomètre 
du  type  généralement  employé  actuellement  dans  les  recherches  de 
calorimétrie  et  de  thermo-chimie  ;  seulement,  vu  les  dimensions  res- 
treintes du  calorimètre,  le  réservoir  était  plus  petit  et  contenait  de 
15  à  16  grammes  de  mercure;  les  degrés  portaient  50  divisions, 
dont  on  déterminait,  dans  les  observations  faites  à  l'aide  de  la 
lunette  inclinée,  le  1/10,  donc  le  1/500  de  degré. 

Avant  chaque  série  d'expériencos,  je  déterminais  dans  la  glace  fon- 
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dante  la  position  du  point  0  du  thermomètre  de  Tétuve  et  de  celui  du 
calorimètre. 

La  dernière  série  d'expériences,  que  j'ai  exécutées  avec  Tappareil 
qui  vient  d'être  décrit,  se  rapportait  à  des  liquides  dont  les  chaleurs 
spécifiques  devaient  être  déterminées  entre  des  températures  voi- 
sines de  leur  température  d'ébullition  et  la  température  ambiante, 
c'est-à-dire  à  peu  près  20**.  Pour  exécuter  ces  expériences,  la  subs- 
tance a  été  échauffée  dans  des  vapeurs  de  liquides  très  différents  et 
même  de  mélange  de  liquides,  quand  je  ne  disposais  pas  de  substances 
pouvant  donner  les  températures  voulues  ;  dans  l'un  et  l'autre 
cas,  j'arrivais  à  obtenir  dans  l'étuve  des  températures  absolument 
stables. 

Je  me  suis  souvent  servi,  comme  liquide  de  chauffe,  de  portions  de 
la  substance  à  étudier,  qui  avaient  été  rejetées  lors  de  la  purification 
par  distillation  fractionnée  des  substances  dont  j'avais  à  faire 
l'étude. 

Je  me  suis  ainsi  servi,  comme  liquide  de  chauffe  des  alcools, 
des  acétones  gras  et  des  éthers  de  l'acide  carbonique  dont  j'ai  déter- 
miné les  chaleurs  spécifiques.  Toutes  ces  substances  m'ont  donné  de 
très  bons  résultats. 

D'un  autre  côté,  dans  les  recherches  que  j'ai  faites  dernièrement 
sur  l'aniline,  la  méthyle  et  diméthyl-aniline,  ainsi  que  sur  la  tolui- 
dine  et  la  dimétyltoluidine  j'ai  dû  employer,  comme  liquide  de  chauffe, 
le  benzoatede  méthyle  ou  bien  un  mélange  en  proportions  diverses  de 
benzoate  de  méthyle  et  de  cumène.  Dans  ces  cas,  les  portions  moins 
pures  des  substances  elles-mêmes  ne  pouvaient  être  employées 
comme  liquide  de  chauffe,  car  elles  se  décomposent  quand  on  les  fait 
bouillir  dans  une  chaudière  de  cuivre  ou  de  laiton. 

Les  liquides  dont  je  déterminais  les  chaleurs  spécifiques  étaient 
enfermés  dans  des  ampoules  de  platine,  de  forme  ovoïde,  munies,  à 
un  de  leurs  bouts,  d'un  petit  tube  également  en  platine  ;  l'ampoule 
ayant  été  remplie  de  liquide,  le  bout  de  ce  tube  était  soudé  a  l'or  et 
contourné  en  spirale  ;  sa  longueur  primitive  était  de  10  à  12  cen- 
timètres ;  la  hauteur  de  la  spirale  aplatie,  formée  par  ce  tube,  n'allon- 
geait l'ampoule  que  de  12  à  15  millimètres.  Chaque  fois  que  j'avais 
à  me  servir  de  l'ampoule  je  commençais  par  la  laver  une  dizaine  de 
fois  avec  de  Talcool  absolu,  ce  que  je  faisais  en  chauffant  l'ampoule 
vide  et  plongeant  le  bout  du  tube  dans  un  vase  contenant  de  l'alcool; 
on  vidait  Tampoule,  en  la  chauffant  ;  le  jet  d'alcool  qui  en  sortait 


r 
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s'enflammait  généralement.  Après  ces  lavages  répétés,  on  chauffait 
Tampoule  au  rouge  et  on  la  faisait  refroidir  dans  un  exsicateur. 

Pour  déterminer  exactement  le  poids  de  Tampoule  et  du  liquide 
qu'elle  contenait,  je  procédais  de  la  manière  suivante  : 

Je  commençais  par  peser  Tampoule  vide,  puis  après  Ta  voir  chauffée, 
je  plongeais  le  bout  du  tube  de  platine  dans  le  liquide  pris  à  volume 
moindre  que  celui  de  Tintérieur  de  Tampoule,  par  le  refroidisse- 
ment de  Tampoule,  le  liquide  y  pénétrait  (j'employais  généralement 
de  4  à  5  grammes  de  substance),  la  petite  quantité  de  liquide  qui 
restait  dans  le  tube  de  platine  en  était  chassée  en  le  chauffant,  après 
quoiTampoule,  soigneusement  essuyée,  était  repesée  ;  la  différence  des 
deux  pesées  donnait  le  poids  du  liquide  introduit  dans  Tampoule. 
Cette  détermination  faite,  je  scellais  le  bout  du  tube  de  platine  en  y 
introduisant  un  petit  cône  d'or  pur  que  je  fondais  à  Taide  d'une 
flamme  très  fine  du  chalumeau  de  la  lampe  àémailleur;  pendant 
cette  opération,  l'ampoule  était  plongée  dans  un  vase  et  entourée  de 
neige  ou  d'eau  très  froide  ;  la  soudure  se  faisait  du  reste  si  rapide- 
ment que  Tampoule  n'avait  pas  le  temps  de  se  réchauffer  et  qu'au- 
cune perte  de  substance  ne  se  produisait  pendant  cette  opération,  ce 
dont  je  me  suis  assuré  à  plusieurs  reprises  par  des  expériences  spé- 
ciales. La  soudure  faite,  on  repesait  l'ampoule  ;  on  déduisait  du  poids 
obtenu  celui  du  liquide  qu'elle  contenait  et  on  trouvait  ainsi  le  poids  du 
platine  formant  l'ampoule  et  le  tube  ainsi  que  de  la  petite  quantité 
d'or  ayant  servi  à  la  soudure.  Cette  dernière  ne  dépassait  guère  2  ou 
3  centigrammes. 

Pour  m'assurer  qu'il  ne  se  produisait  pas  de  perte  de  substance, 
lors  de  la  soudure  du  tube,  j'ai  fait  quelquefois  les  expériences  de 
contrôle  suivantes  : 

Après  avoir  pesé  Tampoule  pleine  de  substance  et  soudée,  je  cou- 
pais avec  une  pince  le  bout  du  tube  de  platine,  je  vidais  l'ampoule^ 
je  la  lavais  à  l'alcool,  puis  après  l'avoir  soigneusement  séchée,  je  la 
repesais  en  y  joignant  le  bout  du  tube  coupé  à  la  pince;  la  différence 
entre  le  poids  de  l'ampoule  soudée,  contenant  la  substance,  et 
Fampoule  vidée  me  donnait  le  poids  du  liquide  qui  y  avait  été  ren- 
fermé ;  ce  poids  a  toujours  été  identique  (à  quelques  décimilligrammes 
près)  à  celui  obtenu  par  la  comparaison  du  poids  de  l'ampoule  non 
fermée,  vide  et  remplie  de  liquide.  Le  contrôle  qui  vient  d'être  indi- 
qué a  été  exécuté  à  plusieurs  reprises,  l'ampoule  étant  remplie  de 
substances  plus  ou  moins  volatiles,  et  le  résultat  a  toujours  été  le 
/.  de  Phys.,  Z*  série,  t.  X.  (Janvier  1901.)  2 
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même;  je  n'ai  jamais  observé  qu'il  se  produisît  une  perte  appréciable 
de  liquide,  lors  de  la  soudure  du  bout  du  tube  de  Tampoule. 

L'expérience  terminée,  je  repesais  l'ampoule  pour  m'assurer  qu'il 
n'y  avait  pas  eu  perle  de  substance  durant  la  chauffe  dans  l'étuve, 
ce  qui,  du  reste,  ne  s'est  presque  jamais  produit. 

Quand  j'avais  à  déterminer  la  chaleur  spécifique  de  substances 
solides,  je  leur  donnais,  autant  que  possible,  une  forme  ovoïde  ;  si 
j'avais  à  opérer  sur  une  poudre,  je  l'introduisais  dans  une  ampoule 
également  ovoïde  en  métal,  dont  le  poids  et  la  chaleur  spécifique 
étaient  connus.  En  employant  des  ampoules  ovoïdes,  il  ne  se  produi- 
sait presque  jamais  de  projection  d'eau,  lors  de  la  chute  du  corps 
dans  le  calorimètre. 

La  précision  obtenue  avec  mon  appareil  et  la  méthode  qui  vient 
d'être  indiquée  est  très  satisfaisante,  surtout  lorsque  la  température 
de  chauffe  dépasse  iOO®,  c'est-à-dire  que  la  différence  entre  la  tem- 
pérature de  l'étuve  et  du  calorimètre  n'est  pas  inférieure  à  80**. 
Néanmoins,  je  suis  arrivé  à  des  résultats  satisfaisants,  même 
avec  un  intervalle  de  température  moindre.  Je  suis  ainsi  parvenu  à 
déterminer  les  chaleurs  spécifiques  de  liquides  à  des  températures 
de  chauffe  ne  dépassant  pas  60°,  celle  du  calorimètre  se  maintenant 
vers  20°.  D'un  autre  côté,  j'ai  pu  opérer  en  maintenant  l'étuve  à  des 
températures  voisines  de  200°. 

Quelques  nombres  tirés  d'un  mémoire  que  j'ai  publié  dans  les 
Archives  des  sciences  physiques  et  naturelles  de  Genève  (jan- 
vier 1900),  sous  le  titre  «  Etude  des  chaleurs  latentes  de  vaporisation 
de  quelques  nilriles  et  autres  substances  de  la  chimie  organique  », 
peuvent  donner  la  mesure  de  la  précision  que  j'ai  atteinte  dans  la 
détermination  des  chaleurs  spécifiques  en  me  servant  de  Tappareil 
qui  vient  d'être  décrit. 

1.  —  Chaleur  spécifique  de  Y acétonitrile  prise  entre  76°,40  et  20°,7. 

L'étuve  a  été  chauffée  par  de  la  vapeur  d'alcool  e'thylique.  J'ai 
obtenu  : 


(1)  0,5421 

(2)  0,5412 

(3)  0,5399 


Moyenne  =  0,5408. 


L'expérience  extrême  diffère  de  cette  moyenne  de  moins  de  0°,20. 
11.  —  Chaleur  spécifique  du  me'ta-cressol  ^nsQ  entre  197°  et  21°. 
L'étuve  était  chauffée  par  de  la  vapeur  de  benzoate  de  methyle.  J'ai 
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trouvé  : 

(0  0,5538 

(2)  0,5541     }    Moyenne  =z  0,5531. 

(3)  0,5523 


L'expérience  extrême  en  diffère  de  moins  de  0^,^20. 

Ponr  démontrer  que  la  manière  de  laver  et  dessécher  Tampoule 
contenant  la  substance  et  de  souder  le  bout  du  tube  de  platine 
n'influe  pas  d'une  manière  appréciable  sur  les  résultats  obtenus,  je 
citerai  deux  séries  d'expériences  faites  sur  la  dimétbylaniline,  dont 
j'ai  déterminé  la  chaleur  spécifique  entre  187*  à  peu  près  et  21®,  en 
me  servant  du  même  échantillon  de  substance,  mais  en  l'enfermant 
dans  deux  ampoules  différentes. 

La  première  série  m'a  donné  les  nombres  suivants  : 

(1)  0,4803     \ 

(2)  0,4790         Moyenne  =  0,4795. 

(3)  0,4791     ) 

L'expérience  extrême  en  diffère  de  0®,17. 

J'ai  obtenu  dans  deux  autres  expériences  les  nombres  suivants  : 

(1)  0,4776     )     „  /.  .-,cn 

(2)  o:4802    î    Moyenne  =  0,4789. 

L'expérience  extrême  en  diffère  de  0**,27. 

Comme  on  le  voit,  les  résultats  que  j'ai  obtenus  en  me  servant  de 
ces  deux  ampoules  remplies  de  la  même  substance  ne  diffèrent  que 
fort  peu. 

On  voit  par  les  nombres  que  je  viens  de  citer  que  la  précision  ob- 
tenue à  l'aide  de  l'appareil  qui  vient  d'être  décrit  est  très  satisfaisante. 

Je  crois,  en  me  basant  sur  ces  expériences,  que  l'appareil,  sous 
la  forme  que  je  lui  ai  donnée  en  dernier  lieu,  peut  rendre  des  ser- 
vices dans  la  détermination  des  chaleurs  spécifiques  de  substances 
liquides  et  cela  entre  des  limites  de  températures  assez  étendues. 
Il  peut  également  servir  pour  les  corps  solides,  à  condition  de  leur 
donner  une  forme  ovoïde  ou  bien,  si  ce  sont  des  corps  pulvéruhmts, 
de  les  introduire  dans  des  ampoules  métalliques  à  parois  peu 
épaisses  de  poids  et  de  chaleurs  spécifiques  connus. 
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COMPARAISON  DU  THERMOMÈTRE  A  RÉSISTANCE  DE  PLATINE 

AVEC  LE  THERMOMÈTRE  A  GAZ 
ET  DÉTERMINATION  DU  POINT  D'ÉBULLITION  DU  SOUFRE  (>)  ; 

Par  MM.  Pibrrb  CHAPPUIS  et  J.-A.  HARKER. 

Les  expériences  dont  je  me  propose  de  résumer  les  résultats  ont 
été  entreprises  au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures,  à 
rinstigation  du  Comité  de  l'Observatoire  de  Kew,  qui  coopéra  à  ces 
éludes,  en  fournissant  les  appareils  destinés  aux  mesures  des  tem- 
pératures par  le  thermomètre  à  résistance  électrique  de  platine,  et 
en  déléguant,  pour  effectuer  ces  déterminations,  un  des  membres  de 
son  personnel  scientifique,  M.  le  D*"  Harker.  Je  fus  chargé,  par  le 
Comité  international  des  Poids  et  Mesures,  de  la  partie  de  ce  travail 
relative  à  la  mesure  des  températures  par  le  thermomètre  à  gaz. 

Avant  de  parler  des  comparaisons,  je  décrirai  rapidement  le  ther- 
momètre de  platine,  la  disposition  des  appareils  de  mesure  et  la 
méthode  appliquée  pour  l'emploi  du  thermomètre  électrique.  La 
description  du  thermomètre  à  gaz  et  le  résumé  des  résultats  de  cette 
étude  formeront  la  deuxième  partie  de  cette  communication. 

Thermomètre  de  platine.  —  C'est  principalement  aux  recherches 
de  MM.  Callendar  et  Griffiths  que  l'on  doit  l'introduction  du  ther- 
momètre de  platine  dans  les  laboratoires.  Sous  la  forme  très  pra- 
tique que  lui  ont  donnée  ces  physiciens,  cet  instrument  est  constitué 
par  un  fil  fin  de  platine  très  pur,  enroulé  sur  un  support  de  mica. 
Ce  support  est  formé  de  deux  lames  minces  entrecroisées,  qui 
présentent,  sur  leurs  bords,  une  dentelure  régulière. 

Les  spires  du  fil  s'engagent  dans  les  creux  de  cette  dentelure  et 
s'y  trouvent  maintenues,  à  des  intervalles  réguliers,  parfaitement 
isolées. 

Les  extrémités  du  fil  fin,  qui  constitue  le  thermomètre  proprement 
diamètre,  reliés  eux-mêmes,  en  P^P^  {fig.  1),  par  des  conducteurs 
dit,  sont  fixées  par  soudure  autogène  à  deux  fils  d'un  plus  fort 


(*)  Cette  notice  est  le  résumé  d'un  mémoire  publié  à  la  fois  dans  les  Pkil. 
Traits.  5*  série,  vol.  195,  p.  3"î|à  434,  et  dans  les  Trav.  et  Mém.  du  Bureau  inteifia- 
tional  des  Poids  et  Mesuves^  t.  Xll,  1900,  par  MM.  P.  Chappuis  et  J.-A.  Harkbr. 
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souples  à  Tane  des  branches  d^un  pont  de  Wheatstone  représenté 
dans  le  diagramme  ci-contre. 


Fio.  1. 


Dans  la  branche  opposée  du  pont,  on  peut  intercaler  à  volonté  une 
série  de  bobines  R  de  résistances  exactement  connues,  qui  servent 
à  mesurer  la  résistance  variable  du  thermomètre.  Ainsi  disposé,  le 
thermomètre  serait  encore  affecté  d'un  défaut  évident.  Les  gros  fils 
de  platine  et  les  conducteurs  qui  les  relient  au  pont  subissent  des 
variations  de  température  difficiles  à  évaluer,  qui  modifient  leur 
résistance  et  dont  les  effets  viennent  s*ajouter  aux  variations  du  fil 
thermométrique.  M.  Callendar  obtient  une  compensation  parfaite  de 
ces  effets,  en  disposant  en  C^Cj,  dans  la  branche  du  pont  opposée  au 
thermomètre,  un  deuxième  circuit  composé  de  fils  de  même  nature, 
de  même  longueur  et  de  même  résistance  que  ceux  qui  aboutissent 
aax  extrémités  du  fil  thermométrique. 

Le  thermomètre  comprend  donc,  outre  le  fil  thermométrique  et  les 
conducteurs  de  platine  déjà  décrits,  un  deuxième  circuit  en  fil  de 
platine  de  même  résistance,  formant  une  simple  boucle,  et  dont  les 
extrémités  sont  reliées  par  des  conducteurs  souples  de  cuivre  aux 
deux  bornes  C^ ,  Cj,  du  pont.  Les  câbles  souples  des  deux  circuits  sont 
tressés  ensemble  afin  d'assurer  Tégalité  des  conditions  de  tempéra- 
ture. On  peut  donner  à  ces  câbles,  sans  inconvénients,  une  longueur 
suffisante  pour  permettre  le  transport  du  thermomètre  dans  diffé- 
rentes parties  de  la  salle,  ou  même  dans  des  salles  voisines. 

Le  thermomètre  est  protégé  par  une  gaine  de  verre  mince  ou  de 
porcelaine  contre  le  contact  des  liquides  ou  des  gaz,  des  bains  ou 
étuves,  qui  servent  aux  expériences. 

Je  ne  puis  qu'indiquer  rapidement  les  précautions  prises  pour 
assurer  à  la  mesure  des  résistances  toute  la  précision  désirable.  La 
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boîte  de  résistances  avait  été  construite  par  MM.  Crompton  et  CJ*, 
d'après  les  dessins  de  M.  Harker.  Les  résistances  étaient  constituées 
par  des  fils  de  manganine  enroulés  sur  des  tubes  de  verre,  soigneu- 
sement isolées  et  suspendues  à  Tintérieur  d'une  cuve  massive  de 
cuivre  rouge  à  double  paroi.  L'espace  extérieur  de  la  cuve  était 
rempli  d'eau  afin  d'assurer  une  grande  fixité  de  température. 

La  variation  de  la  résistance  électrique  de  la  manganine  suivant 
la  température  est  extrêmement  faible.  Elle  a  été  déterminée  à  plu- 
sieurs reprises  dans  le  cours  des  expériences. 

Des  clefs  de  contact  d'une  forme  spéciale,  étudiée  par  M.  Harker 
en  vue  d'assurer  des  contacts  parfaits  de  résistance  insignifiante, 
servent  à  supprimer  les  bobines  inutiles  aux  mesures. 

Le  courant  qu'on  fait  passer  dans  le  fil  thermométrique  afin  de 
mesurer  sa  résistance,  si  faible  qu'il  soit,  produit  un  échaulTement 
sensible  de  celui-ci,  de  sorte  que  la  mesure  ne  donne  pas  la  tempé- 
rature de  l'enceinte,  mais  une  température  un  peu  supérieure. 
D'après  nos  expériences,  l'élévation  de  température  produite  dans 
le  fil  de  notre  principal  thermomètre  par  le  courant  était  d'environ 
14  millièmes  de  degré  (0,006  degré  par  milliwatt).  Nous  nous  sommes 
efforcés  de  maintenir  cet  excès  constant  à  toute  température,  en 
ramenant  toujours  le  courant  de  mesure  à  la  même  valeur. 

Le  galvanomètre  qui  nous  a  servi  dans  la  plus  grande  partie  des 
expériences  est  celui  de  M.  Broca,  professeur  agrégé  à  la  Faculté 
de  Médecine,  présenté  ici  même  et  qu'il  a  très  gracieusement  mis  à 
notre  disposition.  Pour  soustraire  cet  appareil  très  sensible  aux 
trépidations  du  sol,  nous  fûmes  contraints,  après  plusieurs  essais 
infructueux,  de  le  suspendre  au  plafond  par  quatre  longs  ressorts  à 
boudin  en  acier.  Un  double  système  de  palettes  plongeant  dans  de 
l'huile  lourde  de  pétrole  servait  à  amortir  les  vibrations  transver- 
sales. 

L'avantage  principal  du  thermomètre  de  platine  réside  dans  l'éten- 
due considérable  de  son  échelle,  qui  embrasse  plus  de  1.200  degrés. 
Aux  températures  très  basses,  la  diminution  extrême  de  la  résistance 
du  thermomètre  paraît  cependant  donner  lieu  à  des  difficultés.  Aux 
températures  supérieures  à  100**,  le  mica  qui  sert  de  support  perd  de 
l'eau,  prend  un  aspect  nacré  et  devient  assez  fragile.  Cette  modifica- 
tion du  support  cause  parfois  une  légère  variation  de  la  résistance 
initiale,  mais  ne  change  pas  l'intervalle  fondamental  lorsque  le  ther- 
momètre a  été  convenablement  recuit.  J'ajouterai  que,  pour  les  trois 
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thermomètres  soumis  aux  expériences,  la  résistance  a  varié  en 
moyenne  de  1  à  1,386  entre  les  températures  fondamentales  0*^ 
et  100^. 

Compa  raisons  des  thermomètres  de  platine  avec  le  thermomètre  à 
gaz, —  Les  mesures  par  lesquelles  nous  avons  cherché  à  déterminer 
1  échelle  des  thermomètres  de  platine  se  divisent  en  quatre  groupes, 
imposés  en  quelque  sorte  par  la  disposition  des  appareils  d^échauffe- 
ment  et  des  instruments  de  mesure.  A  chacun  de  ces  groupes  d'expé- 
riences correspondent  des  conditions  extérieures  et  une  précision 
particulières. 

Ce  sont  : 

i^  Comparaisons  effectuées  dans  Teau,  entre  0*  et  50*,  entre  les 
thermomètres  en  platine  K,  et  K^,  et  quatre  thermomètres  à  mercure 
étalons  du  Bureau  international,  comparés  eux-mêmes  au  thermo- 
mètre à  hydrogène  et  dont  Téchelle  est  ainsi  bien  déterminée  ; 

2*  Comparaisons  des  thermomètres  de  platine  dans  un  bain  d'huile, 
aux  températures  comprises  entre  100*  et  200*  avec  un  thermomètre 
à  azote,  sous  volume  constant,  dont  la  pression  initiale  était  de  793  mil- 
limètres de  mercure  ; 

3*  Comparaisons  des  thermomètres  Kg  et  K,,  entre  250*  et  460*, 
dans  un  bain  constitué  par  un  mélange  des  nitrates  de  soude  et  de 
potasse,  avec  un  thermomètre  à  azote,  sous  volume  constant,  à  réser- 
voir de  porcelaine  ;  la  pression  initiale  du  thermomètre  à  azote  était 
ici  de  528,8  millimètres  et  1*  correspondait  à  1,87  millimètre  de  pres- 
sion; 

4*  Comparaisons  du  thermomètre  K^  ,dans  le  même  bain  de 
nitrates,  avec  le  thermomètre  à  azote,  sous  volume  constant,  entre 
les  températures  484*  et  586*  ;  la  pression  initiale  du  thermomètre  à 
azote  était  de  392  millimètres  ;  4*  correspondait  à  1,42  millimètre  de 
pression. 

Comme  la  sensibilité  du  thermomètre  à  gaz  varie  suivant  la  pres- 
sion initiale,  il  est  évident  que  les  différentes  séries  de  comparaisons 
ne  peuvent  pas  comporter  la  même  précision.  L'emploi  des  diffé- 
rentes pressions  initiales  nous  était  d'ailleurs  imposé  par  la  cons- 
truction du  thermomètre  à  gaz,  qui  ne  permettait  pas  de  mesurer  des 
pressions  supérieures  à  1",400. 

Description  du  thermomètre  à  gaz,  —  Le  thermomètre  à  gaz,  que 
nous  avons  employé,  rappelle,  par  sa  disposition  générale,  celui  qui 
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a  servi  antérieurement  (*]  à  Tétude  de  l'échelle  des  thermomètres  à 
mercure.  Il  s'en  distingue  cependant  sous  bien  des  rapports.  Le 
réservoir  thermométrique,  en  verre  ou  en  porcelaine,  est  vertical  ;  il 
communique  par  un  tube  capillaire  avec  la  branche  fermée  du  mano- 
mètre. Celle-ci  est  constituée  par  un  tube  en  cristal  travaillé  opti- 
quement sur  ses  faces  extérieures  et  intérieures  ;  elle  est  fermée  en 
haut  par  un  bouchon  de  verre  ou  d'acier,  percé  en  son  centre  d'un 
petit  trou  dans  lequel  s'engage  le  tube  capillaire. 

Le  bouchon  se  termine  par  un  plan  horizontal  ;  une  petite  pointe, 
fixée  au  milieu,  sert  à  l'affleurement  du  mercure,  de  manière  à  ne 
laisser  qu'un  très  petit  espace  nuisible. 

La  branche  fermée  peut  être  mise,  par  sa  partie  inférieure,  en  com- 
munication directe  avec  la  cuvette  d'un  baromètre,  et  l'appareil  est 
disposé  de  façon  à  fournir,  directement  et  par  une  seule  lecture,  la 
pression  totale  du  gaz  renfermé  dans  le  réservoir  thermométrique. 
Comme  cette  pression  varie  dans  des  limites  étendues,  il  est  néces- 
saire de  fixer  le  baromètre  sur  une  coulisse  le  long  de  laquelle  on 
puisse  le  déplacer  verticalement.  La  pièce  qui  porte  le  baromètre 
sert  également  de  support  à  une  règle  dont  le  trait  0  est  à  une  dis- 
tance verticale  déterminée  de  la  pointe  en  verre  noir,  soudée  dans  la 
chambre  barométrique,  à  laquelle  on  fait  toujours  affleurer  le  mer- 
cure. La  règle,  qui  se  déplace  ainsi  en  même  temps  que  le  baromètre, 
est  guidée  à  sa  partie  inférieure  à  la  hauteur  de  la  branche  fermée 
par  une  réglette,  contre  laquelle  elle  est  légèrement  appuyée  par  des 
ressorts.  Cette  réglette  n'est  autre  chose  qu'un  vernier,  solidaire  de 
la  branche  fermée  et  dont  le  zéro  est  à  une  distance  connue  de  la 
pointe  d'affleurement.  La  lecture  du  vernier,  corrigée  des  erreurs  de 
départ,  donne  ainsi  immédiatement  la  différence  de  niveau  des 
pointes  du  manomètre  et  du  baromètre,  et  par  là  celle  des  surfaces 
de  mercure,  lorsqu'on  les  a  amenées  à  l'affleurement. 

L'appareil  manométrique  que  je  viens  de  décrire  permet  de  mesurer 
avec  précision  toutes  les  pressions  comprises  entre  300  et  1.400  mil- 
limètres de  mercure.  En  remplissant  le  réservoir  thermométrique 
de  manière  à  rendre  la  pression  initiale  égale  à  300  millimètres,  on 
pourrait  donc  observer,  avec  cet  instrument,  une  température 
de  4.000^.  11  est  avantageux,  pour  la  mesure  des  températures  moins 
élevées,  de  donner  à  la  pression  initiale  une  valeur  supérieure,  afin 
d'augmenter  la  sensibilité  de  l'instrument. 

(!)  Trav.  et  Mém.  du  Bureau  inl.  des  P.  et  Af.,  t.  VI,  1888. 
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Choix  du  gaz.  —  L'hydrogène  ayant  été  adopté  pour  la  définition 
de  Téchelle  normale  des  températures,  nous  avions  d'abord  Tinten- 
tion  d'employer  ce  gaz  pour  nos  comparaisons  ;  mais  les  expériences 
préliminaires  nous  ont  montré  qu'à  des- températures  déjà  un  peu 
inférieures  à  200*^,  l'hydrogène  parait  avoir  une  action  chimique  sur 
le  verre  dur.  On  observe,  en  effet,  une  diminution  graduelle  de  la 
masse  du  gaz  après  un  échauiïement  prolongé  ;  en  outre,  le  coefficient 
de  dilatation,  jusque-là  très  constant,  parait  augmenter  sensible- 
ment; ce  qui  peut  s'expliquer  par  la  formation  d'eau.  Des  expé- 
riences spéciales,  faites  sur  une  petite  masse  de  gaz  renfermée  dans 
un  tube  capillaire  scellé,  ont  confirmé  ces  conclusions.  Comme  ces 
effets  perturbateurs  devaient  augmenter  aux  températures  plus  éle- 
vées, nous  avons  renoncé  à  employer  l'hydrogène  et  l'avons  remplacé 
par  l'azote. 

L'azote  n'a  pas  absolument  la  même  échelle  thermométrique  que 
l'hydrogène  ;  mais  les  expériences  faites  jusqu'ici  permettent  cepen- 
dant de  conclure  que  l'écart  entre  les  échelles  thermométriques  de 
ces  deux  gaz  est  inférieur  aux  erreurs  inévitables  des  expériences 
pour  les  pressions  initiales  faibles  dont  il  s'agit  ici. 

Pour  obtenir  des  températures  suffisamment  constantes  et  uni- 
formes dans  les  comparaisons  entre  1(W  et  200**,  nous  avons  employé 
un  appareil  d'échauffement  d'un  réglage  très  facile,  qui  a  donné  de 
bons  résultats.  Il  consiste  en  une  chaudière  de  cuivre  à  double  paroi, 
dans  laquelle  on  fait  bouillir  des  liquides  sous  différentes  pressions. 

Le  centre  de  cette  chaudière  est  occupé  par  un  grand  bain  d'huile 
dans  lequel  plongent  les  thermomètres  que  l'on  veut  comparer.  On 
agite  le  bain  au  moyen  d'un  agitateur  vertical.  La  chaudière  est  en 
communication,  par  l'intermédiaire  d'un  réfrigérant,  avec  un  grand 
vase  métallique  dans  lequel  on  peut  faire  le  vide  ou  comprimer  de 
lair,  et  l'y  maintenir  sous  pression  constante. 

En  employant  ainsi  trois  liquides,  savoir  l'eau,  le  paraxylène  et 
l'aniline,  nous  avons  pu  obtenir  toutes  les  températures  comprises 
entre  100^  et  190®,  et  les  maintenir  constantes  aussi  longtemps  que 
l'exigeaient  les  comparaisons. 

Dans  les  expériences  aux  températures  plus  élevées,  nous  nous 
sommes  servis  d'un  bain  composé  d'un  mélange  des  nitrates  de  soude 
et  de  potasse.  Ce  bain,  d'environ  25  litres,  était  renfermé  dans  une 
cuve  de  fonte  chauffée  par  une  double  circulation  de  gaz  chauds.  Une 
double  hélice,  dont  le  mouvement  était  entretenu  par  une  petite 
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dynamo,  servait  à  agiter  le  bain.  Le  mode  de  chauffage  par  circula- 
tion des  gaz  est  très  avantageux,  lorsqu'on  veut  opérer  à  des  tempé- 
ratures très  constantes  ;  mais  le  réglage  demande  beaucoup  de  temps 
et  une  surveillance  continue. 


Fio.  2. 


Nous  avons  donné  un  soin  particulier  à  la  détermination  de  Téchelle 
du  thermomètre  de  platine,  aux  températures  voisines  de  445^,  qui 
correspond  au  point  d'ébullition  du  soufre.  Ce  point  a  une  impor- 
tance particulière,  parce  qu'il  sert  à  Tétalonnage  du  thermomètre  de 
platine  et  qu'il  a  déjà  été  déterminé  par  MM.  Callendar  et  Griffîths. 
Ces  physiciens  ont  obtenu^  pour  TébuUition  du  soufre  à  la  pression 
de  760  millimètres,  la  température  444'',5,  tandis  que  les  expériences 
de  Regnault  avaient  donné  448*^,3  environ.  La  différence  très  notable 
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de  ces  nombres  provient  sans  doute  des  conditions  dans  lesquelles 
le  thermomètre  employé  par  Regnault  se  trouvait  placé. 

L'ébuUition  du  soufre  avait  lieu  dans  un  tube  en  fer  forgé  dont  les 
parois  surchauffées  devaient  rayonner  sur  le  réservoir  thermomé- 
trique. Ces  effets,  déjà  constatés  par  Regnault,  ont  été  évités  avec 
soin  par  MM.  CallenJar  et  Griffiths,  qui  font  bouillir  le  soufre  dans 
un  tube  de  verre,  dit  tube  de  Meyer,  de  60  centimètres  de  longueur 
environ,  dont  la  partie  inférieure  élargie  est  seule  exposée  au  con- 
tact de  la  flamme  d'un  gros  brûleur  Bunsen.  Le  soufre  remplit  toute 
cette  partie,  et  s*élève  au-dessus  d'un  fort  écran  en  carton  d'amiante, 
qui  entoure  toute  la  partie  supérieure  du  tube  jusqu'à  quelques  cen- 
timètres de  son  orifico  supérieur. 

Le  thermomètre  de  platine  est  introduit  par  le  haut  dans  cet  appa- 
reil, dont  il  occupe  à  peu  près  le  centre.  Pour  éviter  que  le  soufre 
condensé  qui  coule  le  long  de  l'enveloppe  du  thermomètre  ne  refroi- 
disse celle-ci,  on  entoure  la  partie  sensible  d'une  deuxième  enveloppe 
formée  par  un  petit  cône  en  carton  d'amiante,  percé  de  part  en  part 
de  plusieurs  trous  pour  laisser  circuler  directement  les  vapeurs. 

Lorsqu'on  prend  ces  précautions,  l'on  obtient  une  température 
d'une  grande  fixité. 

En  observant  ainsi,  à  plusieurs  reprises,  le  point  d'ébullition  du 
soufre  avec  deux  thermomètres  de  platine,  tandis  que  nous  détermi-' 
nions,  d'autre  part,  l'échelle  de  cet  instrument  par  des  comparaisons 
directes  avec  le  thermomètre  à  azote,  nous  avons  obtenu,  pour  la  tem- 
pérature d'ébullition  du  soufre,  des  valeurs  comprises  entre  445**,i 
et  445*,3.  Notre  résultat  moyen  diffère  de  0*,7  de  celui  de  MM.Callen- 
dar  et  Griffiths.  Nous  pensons  que  cet  écart  peut  être  expliqué  par 
différentes  causes  d'erreurs,  qui  affectent  l'une  et  l'autre  mesure.  Je 
ne  mentionnerai  ici  que  celle  dont  l'influence  me  paraît  prépondérante, 
savoir  :  l'incertitude  qui  affecte  les  déterminations  de  la  dilatation 
cubique  du  réservoir  du  thermomètre  à  gaz. 

Conclusions,  —  Les  résultats  principaux  de  notre  travail  peuvent 
être  résumés  comme  suit  : 

i®  Les  différences  de  marche  entre  les  échelles  des  thermomètres 
de  platine  Kg  et  K^  et  l'échelle  normale  des  températures  sont  repré- 
sentées assez  exactement,  entre  les  limites  de  température  —  23* 
et  -|-  45®,  par  la  formule  de  M.  Callendar  : 


'-'"  =  Ki^-i^)- 
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La  constante  o  a,  pour  les  deux  thermomètres  étudiés,  une  valeur 
voisine  de  1,54. 

Dans  rintervalle  [ —  23**  +  100*],  dans  lequel  la  mesure  des  tempé- 
ratures dans  Téchelle  normale  présente  la  plus  grande  précision, 
nous  avons  constaté,  entre  les  observations  et  la  formule,  des  écarts 
systématiques  dépassant  un  centième  de  degré  ; 

2**  Sous  la  pression  normale,  la  température  d'ébullition  du  soufre, 
observée  dans  les  conditions  définies  plus  haut,  a  été  trouvée  égale 
à  445**,2  ;  cette  température  étant  mesurée  dans  Téchelle  d'un  ther- 
momètre à  azote  sous  volume  constant,  ayant  une  pression  initiale 
de  530  millimètres  environ. 


TRANSFORMATEUR  A  HAUT  VOLTAGE 

A    SURYOLTEUR  CATHODIQCE  ; 

Par  M.  p.  VILLARD; 

J'ai  décrit,  il  y  a  environ  un  an  (^),  une  soupape  électrique  permet- 
tant de  trier,  ou  de  redresser,  les  courants  alternatifs  à  haut  voltage. 
A  Toccasion  de  ces  expériences,  M.  Carpentier  a  eu  Tobligeance  de 
construire  et  de  mettre  gracieusement  à  ma  disposition  un  transfor- 
mateur à  Taide  duquel  j'ai  pu  continuer  Tétude  de  cette  question. 

(»)  Comptes  Rendus,  t.  CXXVIII,  p.  994  ;  1899. 

Dans  une  note  des  Beiblùtler  (t.  XXïII,  p.  686;  1899)  M.  E.  Wiedemann  consi- 
dère Tappareil  en  question  comme  une  application  des  résultats  publiés  par 
M.  A.  Wehnelt  {Wied,  Ann,,  t.  LXV,  p.  510  ;  p.  1898).  Cette  assertion  ne  me 
parait  pas  justifiée.  La  soupape  cathodique,  représentée  à  part  {fig.  1),  est  un  per- 
fectionnement des  appareils  analogues  dont  Tidée  première  remonte  à  Gaugain 
et  à  Riess,  et  dont  Ilittorf  a  fait  une  étude  détaillée  dans  son  premier  mémoire 
sur  les  rayons  cathodiques  {Pogg.  Ann.,  t.  CXXXVI,  p.  1  ;  1869\  Cet  auteur  a 
parfaitement  reconnu  Tinfluence  des  dimensions  des  électrodes  sur  la  résistance 
d*un  tube  à  gaz  raréQé  et  il  a  certainement  entrevu  le  rôle  des  parois.  C'est  pré- 
cisément Tétude  de  ces  phénomènes,  en  particulier  de  la  répulsion  exercée  par 
les  parois  sur  ce  que  j'ai  appelé  Tafflux  cathodique,  qui  m'a  permis  de  réaliser 
sans  tâtonnements  un  appareil  beaucoup  plus  dissymétrique  que  celui  de  Elittorf, 
mais  fonctionnant  de  la  même  manière,  et  à  faire  d'un  objet  de  démonstration 
connu  depuis  trente  ans  un  appareil  de  laboratoire. 

La  grande  résistance  présentée  par  la  petite  électrode  quand  elle  est  cathode 
tient  à  sa  faible  dimension  et  à  l'étranglement  placé  immédialemenl  devant  elle 
pour  réduire  le  débit  de  l'afflux,  Ne  fonctionnant  que  comme  anode,  cette  élec- 
trode ne  s'échauH'e  pas.  L'électrode  en  spirale  placée  loin  des  parois  et  présentant 
un  grand  développement  constitue  au  contraire  une  cathode  à  grand  débit,  par 
suite  peu  résistante,  et  elle  peut  évidemment  s'échauffer  sans  inconvénient. 
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Transformateur.  —  Le  transformateur,  à  circuit  magnétique 
fermé,  consomme  7  à  8  ampères  sous  110  volts  (42  périodes)  et  donne 
entre  les  bornes  secondaires  50.000  volts  efficaces.  Quand  on  amène 
lentement  le  courant  primaire  à  sa  valeur  normale,  la  distance 
explosive  secondaire,  mesurée  entre  des  boules  de  2  centimètres  de 
diamètre,  est  de  9  centimètres.  Elle  peut  atteindre  accidentellement 
20  centimètres,  si  on  établit  brusquement  le  courant  primaire(^). 

L'étincelle  ainsi  obtenue  est  une  véritable  flamme,  de  la  grosseur 
du  doigt  ;  entraînée  par  Tair  qu'elle  échauffe,  elle  s'élève  au-dessus 
de  l'excitateur  en  formant  un  arc  sinueux,  dont  le  développement 
peut  s'élever  à  30  ou  40  centimètres.  Elle  est  accompagnée  d'un 
ronflement  particulier  qui  tient  à  la  périodicité  de  la  décharge. 

L'énergie  mise  en  jeu  dans  ce  phénomène  est  supérieure  à 
5  kilowatts,  et  Tintensité  primaire  dépasse  60  ampères  quand  la 
décharge  se  produit. 

On  peut  modérer  ces  effets  en  intercalant  un  rhéostat  dans  le  cir- 
cuit primaire,  et  on  arrive  à  obtenir  une  étincelle  semblable  à  celle 
de  la  bobine  de  Kuhmkorff,  c'est-à-dire  un  trait  de  feu  avec  ou  sans 
auréole. 

Ce  transformateur,  muni  ou  non  d'un  appareil  redresseur,  pour- 
rait à  la  rigueur  être  utilisé  tel  quel.  Toutefois  sa  puissance  en  ren- 
drait le  maniement  dangereux  et  l'usage  assez  difficile  dans  le  labo- 
ratoire, où  la  diversité  des  expériences  peut  se  résumer  en  disant 
que  la  source  électrique  doit  pouvoir  être  mise  en  court  circuit  sans 
que  l'intensité  de  la  décharge  prenne  une  valeur  exagérée.  D'autre 
part,  le  voltage  indiqué  plus  haut  serait,  dans  bien  des  cas,  insuffi- 
sant, et,  pour  l'augmenter  il  faudrait  accroître  le  poids  déjà  consi- 
dérable de  l'appareil. 

Les  dispositifs  suivants  ont  pour  but  de  remédier  à  ces  divers 
inconvénients. 

Dispositif  secondaire,  —  Les  extrémités  libres  SS'  du  fil  secon- 
daire [flg.  1  moins  la  soupape)  sont  fixées  à  demeure  aux  arma- 
tures AA.'  de  deux  condensateurs  en  micanite  fixés  dans  la  boite  qui 
renferme  le  transformateur.  Les  armatures  BB'  sont  munies  de  deux 
bornes  bb'  auxquelles  on  attache  les  rhéophores  conduisant  par 
exemple  à  un  excitateur  EE'. 

(')  11  arrive  souvent  qu'à  Tinslant  du  démarrage  rintensité  primaire  dans  un 
transformateur  dépasse  momentanément  sa  valeur  normale  ;  de  là  un  survoliage 
passager. 
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Le  circuit  secondaire  est  ainsi  coupé  par  les  condensateurs,  comme 
dans  Talternateur  à  haute  fréquence  de  M.  Tesla.  La  quantité  d'élec- 
tricité mise  en  jeu  dans  chaque  décharge  ne  peut  donc  dépasser  un 
maximum  défini  par  la  capacité  des  condensateurs,  et  fixé  d'avance 
à  une  valeur  compatible  avec  le  bon  fonctionnement  du  transforma- 
teur et  des  appareils  récepteurs. 

On  obtient  alors,  entre  les  boules  de  Texcitateur,  un  flot  d'étin- 
celles brillantes  qui  ne  présentent  jamais  l'aspect  de  flamme  carac- 
téristique des  courants  intenses.  On  peut,  sans  inconvénient,  rappro- 
cher jusqu'au  contact  les  boules  EE',  ou  les  relier  par  un  appareil 
de  résistance  minime,  et  le  rapprochement  accidentel  des  rhéophores 
ne  détermine  plus  une  décharge  intense,  capable  de  décupler  l'inten- 
sité du  courant  primaire.  En  même  temps,  tout  danger  pour  l'opé- 
rateur a  disparu. 

On  peut  à  volonté  réduire  la  puissance  des  décharges  et  le  débit 
maximum.  Il  suffit  d'ajouter  un  ou  deux  petits  condensateurs  supplé- 
mentaires (condensateurs  de  machine  statique,  par  exemple)  en  série 
avec  les  premiers.  On  est  ainsi  absolument  maître  de  la  puissance 
utilisée,  et  les  conditions  de  chaque  expérience  sont  faciles  à  définir 
exactement. 

L'expérience  a  montré  que  la  dépense  d'énergie  nécessaire  pour 
obtenir  des  étincelles  beaucoup  plus  fortes  que  celles  d'une  bobine 
de  Ruhmkorff,  est  presque  insignifiante.  L'intensité  primaire  reste 
en  effet  à  peu  près  la  même  que  pendant  la  marche  à  vide.  L'énergie 
consommée  par  le  transformateur  est  peu  supérieure  à  celle  qui 
correspond  à  la  perte  par  hystérésis. 

Disons,  en  passant,  que  le  dispositif  précédent  convient  parfaite- 
ment pour  obtenir  l'étincelle  condensée,  servant,  par  exemple,  à  la 
production  des  courants  à  haute  fréquence.  Il  suffit  de  relier  l'exci- 
tateur EE'  aux  armatures  internes  d'un  couple  de  bouteilles  de 
Leyde. 

Soupape  survoUrice,  —  L'appareil  qui  vient  d'être  décrit  est  l'équi- 
valent d'une  machine  statique  très  puissante,  mais  alternative.  Au 
moyen  des  soupapes  électriques  on  peut,  soit  redresser  les  courants 
comme  je  l'ai  déjà  indiqué,  soit  éliminer  l'une  des  alternances,  ce  qui 
est  ici  préférable.  Pour  cela  on  dispose  entre  les  bornes  bb'  {fy.  1)  une 
soupape  NP  qui  n'offre  qu'une  cohésion  diélectrique  insignifiante  quand 
l'électrode  N  est  cathode,  mais  résiste  à  60.000  volts  pour  ralternance 
inverse.  L'une  des  alternances  passe  donc  par  la  soupape  et  l'autre  par 
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l^excitateur,  ou  par  Tappareilqui  le  remplace,  un  tube  de  Crookes  par 
exemple.  La  différence  de  potentiel  en  EE'  passe  ainsi  alternativement 
par  une  valeur  très  faible  (quelques  milliers  de  volts)  et  une*valeur  très 
élevée,  comme  avec  une  bobine  de  Ruhmkorff.  Ce  léger  inconvénient, 
d'ailleurs  facile  à  supprimer,  est  amplement  compensé  par  Tavantage 
suivant  : 


q  Tr»osfùrmM»ur  _, 


Soupape  cêthodiqu9 


FiG.  1. 


Le  rôle  de  la  soupape  NP  ne  consiste  pas  seulement  à  éliminer 
Tune  des  alternances  ;  le  voltage  disponible  est  en  même  temps  consi- 
dérablement accru.  L'étincelle  qu'on  obtient  entre  les  boules  EE' 
atteint  18  centimètres  au  lieu  de  9  :  entre  pointes  la  distance  explo- 
sive s'élève  à  24  centimètres.  Il  ne  m'est  pas  possible  actuellement 
de  donner  de  ce  phénomène  une  explication  suffisamment  fondée. 

Dans  la  pratique,  en  raison  de  ce  voltage  élevé,  il  convient 
d'employer  non  pas  une,  mais  deux  soupapes  en  série.  La  cohésion 
diélectrique  de  chacune  d'elles  ne  dépasse  guère  en  effet  60.000  volts, 
et  il  est  évidemment  préférable  de  laisser  un  peu  d'élasticité  à  leur 
réglage. 

L'entretien  de  ces  soupapes  est  fort  simple,  il  consiste  simplement 
à  y  introduire  un  peu  d'hydrogène  en  chauffant  dans  une  flamme  le 
tube  de  platine  dont  elles  sont  munies.  L'utilité  de  cette  opération, 
qui  se  fait  en  marche,  se  reconnaît  à  ce  que  les  rayons  cathodiques 
émanés  de  la  cathode  N  deviennent  assez  énergiques  pour  provoquer 
la  fluorescence  du  verre  de  l'ampoule. 

Comme  précédemment,  des  condensateurs  additionnels  peuvent 
être  ajoutés  en  série  avec  ceux  du  transformateur,  avant  la  sou- 
pape. 
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Subdivision  du  courant  secondaire.  —  Le  transformateur-conden- 
sateur permet  de  résoudre  un  problème  analogue  à  celui  de  la  division 
de  la  lumière  éleclrique.  La  puissance  de  l'appareil  étant  très  supé- 
rieure à  celle  dont  on  a  besoin,  on  peut  sans  inconvénient  alimenter 
deux  groupes  de  condensateurs  disposés  en  parallèle  comme  le 
montre  la  fig,  2,  et  faire  fonctionner  deux  appareils  soit  simultané- 
ment, c*est-à-dire  sur  la  même  alternance,  soit  sur  des  alternances 
opposées.  Dans  la  fig.  %  les  choses  sont  disposées  de  telle  sorte  que 
les  étincelles  EE',  E^E'^  soient  alternantes.  11  suffirait  de  retourner 
la  soupape  N^P^  pour  qu'elles  soient  simultanées. 


Bt  Sowp«p«         b; 


TfénsfommHur 


Fio.  2. 


Les  deux  installations  AA'BB'NP  et  A^A',B^B'^N,P^  sont  indépen- 
dantes et,  par  suite,  il  est  inutile  que  les  appareils  placés  en  EE',  E|E', 
aient  les  mêmes  constantes  électriques.  On  peut  par  exemple  mettre 
Tun  des  excitateurs  en  court  circuit  sans  que  Tautre  cesse  de  fonc- 
tionner. En  un  mot  on  dispose  de  deux  sources  électriques  pério- 
diques d'égale  puissance,  mais  distinctes.  Rien  n'empêche  d'ailleurs 
de  relier  ces  deux  sources  en  quantité  dans  le  cas  où  un  seul  circuit 
est  utilisé  :  on  double  ainsi  le  débit  disponible. 
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APPUGATIOH  DBS  SIGHES  DE  WEOSBSTRASS  A  L'ÉTUDE  DE  L'ÉRERGIE 
POTBIITIBLLB  DE  DEUX  (X)URA1ITS  ORGULAIRES  PARALLÈLES  D'INTENSITÉ  UN  ; 

Par  M.  E.  MATHY. 

Ces  signes  présentent  sur  les  anciennes  annotations  atilisées  par 
Maxwell  dans  son  Traité délectricU^^  l'avantage  d'exprimer  la  valeur 
de  Ténergie  potentielle  explicitement  en  fonction  des  rayons  des 
circuits  et  de  leur  distance  à  Taide  de  séries  rapidement  conver- 
gentes. 

Soient  r  et  r'  les  rayons  des  circonférences,  b  la  distance  de  leurs 
centres,  distance  normale  aux  plans  des  cercles. 

On  sait  que  : 

...  ^M       ( I   dsds'  CCS 6 


-IP 


rintégration  étant  étendue  le  long  des  deux  courbes. 

t,  angle  des  directions  ds  et  ds',  est  égal  à  Fangle  des  rayons  r  et  /, 
menés  perpendiculairement  k  ds  eik  ds'\  ^  et  9'  étant  les  angles  que 
r  et  r'  font  avec  une  direction  fixe,  varient  deO  à  2ir  ;  on  peut  admettre 
que  Fun  des  rayons  /,  par  exemple,  coïncide  avec  la  ligne  fixe  à 
Torigine  de  la  double  intégration  ;  alors, 


(2) 


ds  =  rrfç, 
I  ds'  =.  r'df\ 
|«    =9 

R   =  v/6>  +  r»  +  r'>  —  2rr'  cosf. 


Par  conséquent, 

j- /*V^,  r rr'  cos  çdy ^ 

""•/        y  v/^  +  r>  +  r'^  —  2rr'  cos  <p' 
0 
ou 

(3)  M  =  2^'  C  ^"^^^ 

0 
/.  de  Phys.^  3«  série,  t.  X.  (Janvier  1901.) 


34  MATHY 

Pour  trouver  la  valeur  de  cette  expression  à  Taide  des  signes  de 
Weierstrass,  on  choisit  deux  axes  rectangulaires  passant  par  le 
centre  de  la  circonférence  le  long  de  laquelle  il  reste  à  intégrer  ; 
on  a  : 


X 

cos  ç  =:  - 


,  dx 

aç  =  — 


'»4r 


j —  /  xdx 

M  =  2r  V2/  I  - 


^{x^v)  (X  +  V)  (ar~^+^  +  ^'') 


11  faut  annuler  le  coefficient  de  œ^  dans  le  polynôme  sous  le  radical  ; 
à  cet  effet,  on  pose  : 

ft2  +  r»  4-j^ 
x  =  y  + ^. 

Si,  de  plus,  on  a  : 

y=pv 

^^  +  ra  +  r"^ 

fe'  +  r«  +  r'^  —  6rr' 


e^  = 


6r' 


__       6»  +  H  +  r'«  +  6rr' 
*^  -  "~  6r'  î 

on  obtient  successivement  : 


M  =  27Î  v^'  /  -  ^  -^^^— 

«a 
M  =  4::  V  2K  J^^Ypt;  +  ^\  dv 
«a 
(4)  M  =  4)tV^(7)-^a>y 


C4)(pv  -.e2)(pt?  — «3)' 


Les  racines  de  p'v  sont  réelles  et  inégales  ;  on  connaît  alors  le 
développement  de  <i)  en  séries  hypergéométriques  suivant  les  puis- 
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(5) 


)  ^     ^*        V42   12  2      J    y      y/ê  ^2     V     J         \12  12  2      J    y 

(le  signe  +  du  radical  convient  hg^  <i  o,  et  —  à  (/^  >  o, 
A  et  B  sont  des  constantes  calculées  par  Stirling. 


Il  est  possible  d'obtenir  r[  de  la  même  façon,  en  se  servant  des 
deux  formules  suivantes  {*)  : 


1         d!x  4       -^  —L 


2v/3 


pour  a:  =  CD  .  A^*  et  y  :;=  1)  .  Â  *^. 


On  en  déduit  Téquation  hypergéométrique  : 

'(.-')  ^  +  (|-|')|-nî»=». 

dont  rintég^ale  générale  est  : 

B     lîai?/      *  *    1  J— 1\       A   .,îi.4/r^«/5     5    3  J-l\ 

(7)  y=^.  J«F^--.  -j^...— j:^^.J«  Y— .F(j5.j-^.^^ 

Puisque  J^*  =^J  .  A  ^*  ,  (7)  s'écrit: 

En  remplaçant  dans  (4),  t|  et  «d  par  leurs  valeurs  (8)  et  (5),  M  de- 
viendra : 

i   B    „/    1  11   J  — 1\ 

^"■^       V     Ï2'""'Ï2"2'""r"y 


(9)  M  =  4Kv'2r' 


i      A      .  /J  —  1  „ /5       5     2    J  —  1\ 
-2l.ji.Av'2.F('^.i-.i.LzzJ\ 

^  2      "»     y/ë    '^      J  Vl2     12    2  '      J    y 


(>)  Traité  det  fonctions  ellipliguei,  par  Halphen,  t.  I,  p.  313. 
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Dans  cette  expression  : 

A  =  l,  3H  028  777  146 
B  =  0,  599  070  H7  367 

61  +  r»  +  r  * 


3r'> 


(10) 


K,.,....j^iH-^..+;'rrjfy,;).  +  ... 

A  cause  de  (10),  le  double  signe  de  \/ — j —  disparaît  et  est  rem- 
placé par  — . 
On  peut  mettre  (9)  sous  une  autre  forme  : 

[y\     12      122    J    ;     ^jV     J     ^12  12  2     J   )j 
(11)^=:/  6»+r»+r'^ 

La*  6.3*  J 


SUR  LES  GHALBUBS  MOLÉCULAIRES 
DBS  COMPOSÉS  ET  LA  LOI  DE  NEUMANN- JOULB-KOPP  ; 

Par  M.  Edm.  yan  AUBEL. 

Stefan  Meyer  a  publié,  dans  le  n*  5  de  Drvde's  Annalen  der 
Physik^  1900,  un  travail  sur  la  loi  de  Neumann-Joule-Kopp,  relative 
à  Tadditivité  des  chaleurs  atomiques.  La  conclusion  de  ce  mémoire 
est  la  suivante  : 

La  chaleur  moléculaire  d*un  corps  composé  est  égale  à  la  somme 
des  chaleurs  atomiques  des  composants,  lorsque  le  volume  molé- 
culaire est  égal  à  la  somme  des  volumes  atomiques.  Dans  le  cas 
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d'uae  forte  contraction  du  volume,  la  chaleur  moléculaire  est  plus 
petite  que  la  somme  des  chaleurs  atomiques,  tandis  qu'une  grande 
dilatation  du  volume  correspond  à  une  chaleur  moléculaire  plus 
grande  que  la  somme  des  chaleurs  atomiques. 

Je  crois  utile  de  présenter  quelques  observations  au  sujet  de  cette 
loi,  qui  se  trouvent  consignées  dans  le  tableau  suivant.  Les 
colonnes  2  et  3  contiennent  des  résultats  extraits  du  mémoire  de 
G.-A.  Hagemann,  Ueber  Volamànderungen  bei  chemiscken  Pro- 
cessen  der  festen  und  flàssigen  Eietnente^  Berlin,  Friedlânder,  1900, 
p.  7.  Les  chaleurs  moléculaires  observées  ont  été  prises  dans  le 
mémoire  de  Regnault,  publié  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  3«  série,  t.  I,  p.  177  et  178;  1841.  Enfin  la  dernière 
colonne  a  été  obtenue  en  se  servant  des  chaleurs  atomiques  données 
par  W.  Ostwald,  dans  son  Lehrbuch  der  allegmeine  Chemie,  2*  édi- 
tion, t.  I,  p.  983  et  984;  1891. 


Somme 

Somme 

et 

Volâmes 

des  volumes 

Chaleurs 

des  chaleurs 

formates  chimiques. 

molécolaires. 

atomiques. 

moléculaires. 

atomiques. 

Bromure  d'argent  AgBr. . . 

29,6  < 

35,6 

13,88  > 

12,78 

lodure  de  potassium  Kl. . . 

53,9  < 

70,5 

13,60  > 

13,33 

lodure  mercureux  Hgjla  . . 

84,8  > 

80,4 

25,85  < 

26,48 

lodure  mercurique  Hg!).. 

74,2  > 

65,7 

19,06  < 

20,10 

Le  bromure  d*argent,  Fiodure  de  potassium,  présentent  une  con- 
traction de  volume,  et  la  chaleur  moléculaire  est  plus  grande  que  la 
somme  des  chaleurs  atomiques.  Les  iodures  mercureux  et  mercu- 
rique se  forment  avec  dilatation  du  volume  ;  mais  leurs  chaleurs 
moléculaires  sont  inférieures  à  la  somme  des  chaleurs  atomiques. 
D'ailleurs  les  écarts  sont  assez  notables  pour  qu'il  soit  impossible  de 
les  attribuer  à  des  erreurs  expérimentales. 

D'autre  part,  la  chaleur  spécifique  des  alliages  peut  être  calculée 
généralement  au  moyen  de  la  règle  dite  des  mélanges,  ainsi  que 
Regnault  Ta  prouvé,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  par  la  loi  de  Neu- 
mann-Joule-Kopp.  Cependant  les  alliages  de  fer  et  d'antimoine  font 
exception,  ainsi  que  J.  Laborde  Ta  montré  (^).  D'autre  part,  ces 
alliages  se  forment  avec  une  contraction  très  notable  du  volume  (^), 
et  cependant  les  chaleurs  spécifiques  observées  sont  plus  grandes  que 
les  chaleurs  spécifiques  calculées. 

{})  Voir  Ëdm.  van  Aubkl,  Sut  les  chaleurs  spécifiques  des  alliages  (J.  de  Phys,^ 
3«  série,  t.  IX,  p.  493). 
(»)  J.  Labohdb,  j.  de  Phys.,  3-  série,  t.  V,  p.  547  ;  1896. 
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Wallace-C.  SABINE.  —  Architectural  Acoustics.  Part.  I.  Réverbération  (Acous- 
tique architecturale,  l'*  partie.  Réverbération). —fleprin/s  ofthe  American  Archi- 
tecte 1900. 

Cette  brochure  est  une  réimpression  de  sept  mémoires,  parus 
dans  le  journal  American  Architect.  L*auteur  se  propose  d'étudier 
successivement  les  principales  questions  relatives  à  l'acoustique 
architecturale;  mais  il  se  borne,  quant  à  présent,  à  formuler  la  loi 
d'après  laquelle  un  son  uniforme,  émis  en  un  point  d'une  salle, 
s'éteint  quand  on  supprime  brusquement  la  source  sonore. 

Le  sujet  étant  intéressant  et  peu  connu,  nous  croyons  devoir  don- 
ner quelque  étendue  à  l'analyse  de  l'important  travail  de  M.  Sabine. 

i.  Introduction,  —  Les  parois  d'une  salle,  les  meubles  qui  la  gar- 
nissent, les  auditeurs  qu'elle  contient,  sont  autant  d'obstacles  à  la 
libre  propagation  du  son.  Suivant  que  ces  objets  sont  plus  ou  moins 
élastiques,  ils  absorbent  une  portion  plus  ou  moins  faible  de  l'énergie 
sonore  incidente,  et  réfléchissent  ou  diffusent  le  reste.  Les  ondes 
réfléchies  ou  diffusées  se  propagent  de  nouveau  à  travers  la  salle, 
puis  donnent  lieu  à  de  nouvelles  réflexions  ou  diffusions,  et  ainsi  de 
suite. 

Quand  un  son  continu  et  uniforme  est  émis  en  un  point  d'une  salle, 
l'intensité  du  son  perçu  par  un  auditeur  déterminé  est  la  résultante 
de  l'onde  primaire  qui  lui  vient  directement  de  la  source,  et  du 
nombre  infini  d'ondes  diffusées  ou  réfléchies  que  lui  renvoient  les 
parois  et  tous  les  objets  contenus  dans  la  salle.  Cette  intensité  résul- 
tante peut  varier,  d'un  point  à  un  autre  de  la  salle,  suivant  les  posi- 
tions respectives  de  la  source  et  du  spectateur;  mais  la  salle  doit  être 
construite  de  telle  manière  que  les  variations  soient  les  plus  faibles 
possible,  dans  les  limites  de  positions  assignées  à  la  source  sonore 
d'une  part,  aux  auditeurs  d'autre  part. 

Le  bon  sens  avait  déjà  enseigné  aux  Grecs  que  les  auditeurs 
doivent  être  distribués  dans  un  hémicycle  avec  gradins  étages,  de 
telle  sorte  que  chaque  auditeur  reçoive  l'onde  directe  provenant  de  la 
source.  Le  mur  de  scène  leur  envoyait,  de  plus,  une  onde  réfléchie. 
Les  modernes  ont  ajouté  un  plafond  qui  rabat  dans  la  salle  la  portion 
de  l'onde  sonore  que  les  Grecs  laissaient  se  dissiper  sans  profit. 

Mais  l'onde  directe  et  les  ondes  réfléchies  successives  parcourent 
des  longueurs  totales  différentes  pour  parvenir  à  l'oreille  de  l'audi- 
teur. Si  le  son  est  de  très  courte  durée  et  si  la  forme  de  la  salle  se 


ACOUSTIQUE   ARCHITECTTHALE  39 

prête  à  un  système  de  réflexions  régulières,  on  entendra  donc  une 
série  d*échos  distincts,  ce  qui  constitue  une  condition  acoustique 
déplorable.  Si,  au  contraire,  la  salle  ne  donne  lieu  qu'à  des  réflexions 
ou  diffusions  tout  à  fait  irrégulières,  il  n*y  aura  plus  d'échos  distincts, 
mais  un  simple  prolongement  du  son,  dont  l'intensité  tendra  vers 
zéro,  d'après  une  loi  qui  peut,  d'ailleurs,  varier  suivant  les  positions 
relatives  de  la  source  et  de  l'auditeur.  C'est  à  cette  prolongation  con- 
tinue du  son  que  l'auteur  donne  le  nom  de  nfoerb^ration.  Il  laissera 
décote  la  question  des  échos,  pour  s'occuper  de  la  réverbération  seule. 

Pour  éliminer  le  plus  possible  tout  ce  qui  est  accidentel  et  suscep- 
tible de  varier  d'un  point  à  un  autre  de  la  même  salle,  et  ne  conserver 
qu'un  élément  caractéristique  de  l'audition  moyenne,  l'auteur  se  borne 
à  mesurer  la  durée  du  son  résiduel.  Le  son  est  émis  par  un  tuyau 
d'orgue  entretenu  par  une  soufflerie  absolument  silencieuse  munie 
d'un  régulateur.  Quand  le  régime  est  bien  établi,  on  ferme  brusque- 
ment la  valve  d'émission  de  la  soufflerie,  on  enregistre  sur  un  chro- 
nographe  l'instant  de  la  fermeture  et  celui  où  l'oreille  cesse  de 
percevoir  aucun  son. 

Cette  mesure  est  particulièrement  délicate  dans  les  villes,  à  cause 
des  bruits  extérieurs.  Les  expériences  doivent  être  faites  de  nuit,  aux 
heures  où  tout  est  calme,  et  seulement  quand  il  n'y  a  pas  de  vent 
sensible.  M.  Sabine  constate  alors  que,  dans  plusieurs  expériences 
faites  successivement  ou  même  à  différents  jours,  par  divers  expéri- 
mentateurs, mais  avec  le  même  tuyau  excité  d'une  manière  identique, 
en  un  même  point  de  la  même  salle,  les  durées  enregistrées  ne  diffè- 
rent pas  entre  elles  de  plus  de  quelques  centièmes  de  seconde.  La 
durée  du  son  résiduel  est  donc,  d'après  l'auteur,  un  élément  assez 
bien  défini  et  mesurable  avec  assez  d'exactitude,  pour  donner  lieu  à 
une  étude  véritablement  scientifique. 

D'une  salle  à  une  autre  et,  dans  une  même  salle,  suivant  l'ameuble- 
ment, cette  durée  du  son  résiduel  varie  largement,  de  â  à  10  secondes 
par  exemple  ;  une  fenêtre  ouverte  ou  fermée,  une  tenture  de  quelques 
mètres  carrés  appliquée  contre  un  mur  ou  pendant  du  plafond,  suffit 
à  la  modifier  d'une  façon  sensible. 

2.  Pouvoir  absorbant  des  surfaces  murales.  —  Les  expériences  faites 
dans  divers  amphithéâtres,  de  formes  variées,  ont  d'abord  établi  que 
la  durée  du  son  résiduel,  dans  une  même  salle,  dépend  peu  des  posi- 
tions relatives  de  la  source  sonore  et  de  l'observateur.  La  flg.  i 
représente  en  coupe  et  en  plan  une  salle  américaine  d'auditions  musi- 
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cales  (*]  ;  on  voit  en  o  la  position  du  tuyau  d'orgue;  en  i,  2,  3,  etc.,  les 
positions  successives  de  Tobservateur.  Les  durées  du  son  résiduel 
ont  été  les  suivantes  : 


SUUOD. 

1 

2,12 

2 

2,17 

3 

2,23 

4 

2,20 

5 

2,23 

6 

2,27 

7 

2,20 

8 

2,26 

Des  expériences  analogues  ont  été  faites  dans  d'autres  salles,  en 
changeant  la  position  du  tuyau  d'orgue,  et  ont  toujours  fourni  des 
résultats  très  voisins  entre  eux. 


Fio.  1. 


Une  série  d'expériences,  consistant  à  recouvrir  de  coussins  les 
sièges  de  bois  d'un  amphithéâtre  (^),  a  prouvé  que  l'effet  d'un  cous- 


(1)  Steinert  Hall,  Boston. 

(«)  Leclure-roonif  Fogg  Art  Muséum, 
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sin  ne  dépend  pas  de  sa  position  dans  la  salle,  mais  que  la  durée  du 
son  résiduel  varie  en  sens  inverse  de  la  longueur  totale,  ou,  mieux, 
delà  surface  totale  couverte  par  les  coussins. 


Barée  du  bod 

été  eouBsii»,  en  mètres  : 

réiidael  (en  eecondes) 

0 

5,61 

8 

5,33 

17 

4,94 

28 

4,56 

44 

4,21 

63 

3,94 

83 

3,49 

104 

3,33 

128 

3,00 

145 

2,85 

162 

2,64 

189 

2,36 

213 

2,33 

242 

2,22 

La  courbe  ci-jointe  {/îg.  2)  représente  graphiquement  les  mêmes 
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Fio.  2. 


résultats.  C*est  une  hyperbole  dont  Téquation  est  : 

813 


t  = 


146 +  ar 


t  est  la  durée  du  son  résiduel,  x  la  longueur  totale  des  coussins. 
Les  deux  quantités,  placées  en  dénominateur,  doivent  jouer  un  rôle 


42  SABINE 

analogue,  c'est-à-dire  correspondre  à  des  actions  de  même  espèce, 

au  point  de  vue  de  Textinction  du  son.  Les  parois  et  Tameublement 

de  la  salle  dépourvue  de  coussins  équivalent  donc  à  146  mètres  de 

coussins. 

L*absorption  du  son  par  les  surfaces  murales,  etc.,  se  trouve  ainsi 
évaluée  en  unités  arbitraires  ;  mais  il  n'est  pas  difficile  de  faire  inter- 
venir une  unité  plus  rationnelle.  Ouvrons  une  fenêtre  dans  un  amphi- 
théâtre :  la  portion  d'onde  sonore  à  laquelle  la  fenêtre  livre  passage 
est  définitivement  perdue  pour  Tauditeur.  L'absorption  exercée  par 
la  fenêtre  est  complète. 

Nous  prendrons  donc  pour  unité  d'absorption  celle  qui  est  exercée 
par  une  fenêtre  ouverte  de  i  mètre  carré  de  surface.  A  cause  des 
bruits  extérieurs,  cette  unité  peut  être  moins  commode  dans  la  pra- 
tique que  le  mètre  courant  de  coussins;  mais,  pour  tourner  la  diffi- 
culté, il  suffit  d'avoir  évalué  une  fois  pour  toutes  l'absorption  d'un 
coussin  donné,  par  rapport  à  celle  d'une  fenêtre  donnée,  ce  que  l'on 
fera  sans  grande  peine. 

Il  ne  sera  pas  plus  difficile  de  décomposer  l'absorption  totale  exer- 
cée par  la  salle  en  ses  éléments  simples,  en  étudiant  l'effet  de  l'addi- 
tion de  parois  ou  d'objets  supplémentaires.  Ainsi  l'on  pourra  évaluer 
l'absorption  de  1  mètre  carré  de  boiserie,  de  revêtement  de  plâtre, 
de  tenture  d'une  certaine  espèce,  etc.  L'auteur  trouve,  par  exemple, 
les  coefficients  d'absorption  suivants  : 

Revêtement  de  pin  dur 0,058 

Verre 0,024 

Cloison  de  briques  cimentées 0,023 

3.  Solution  approchée.  —  Dans  ce  troisième  mémoire,  l'auteur 
prouve  la  généralité  de  la  formule 

(1)  ^  =  -^' 

relative  â  la  durée  du  son  résiduel^  formule  établie  précédemment 
sur  un  cas  particulier.  Il  a  opéré  dans  douze  salles  de  formes 
variées  construites  avec  des  matériaux,  et  pourvues  d'ameuble- 
ments différents.  Le  volume  de  ces  salles  était  compris  entre  65 
et  9.300  mètres  cubes.  Les  coefficients  h  et  a  ont  seuls  varié.  La 
formule  (1)   reste  toujours  applicable. 

Le  coefficient  a  peut  être  calculé  a  priori,  si  l'on  a  déterminé  les 
coefficients  d'absorption  de  toutes  les  matières  formant  les  parois,  et 
de  toutes  les  pièces  de  l'ameublement  de  la  salle. 
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Le  coefficient  h  se  montre  très  sensiblement  indépendant  de  la 

forme  des  salles,  mais  il  est  proportionnel  à  leur  volume.  On  a  en 

moyenne  : 

k  =  0,171  V. 

Voici  comment  Tauleur  se  rend  compte  de  cette  curieuse  propor- 
tionnalité. Considérons  deux  salles  vides,  semblables  et  formées  des 
mêmes  matériaux.  Soient  t  et  t!  les  durées  de  son  résiduel,  a  et  a\ 
k  et  k\  les  coefficients  correspondants.  Les  matériaux  étant  les 
mêmes,  a  et  a'  sont  proportionnels  aux  surfaces  des  salles  ou  au 
carré  des  dimensions  homologues.  Mais  le  son  est  affaibli,  à  chaque 
réflexion,  dans  un  rapport  constant,  et,  plus  les  réflexions  sont  fré- 
quentes, plus  la  durée  du  son  perceptible  diminue,  t  eit^  sont  donc 
en  raison  inverse  de  la  fréquence  des  réflexions,  c'est-à-dire  propor- 
tionnels aux  dimensions  homologues  des  salles. 

k  k 

Or  on  a  <  =-,  ^  ==  -;•  Les  fractions  sont  proportionnelles  aux 

dimensions  homologues,  les  dénominateurs  aux  carrés  de  ces  dimen- 
sions ;  les  numérateurs  k  et  k'  sont  donc  eux-mêmes  proportionnels 
aux  cubes  des  dimensions  homologues,  c'est-à-dire  aux  volumes, 
comme  Texpérience  Ta  établi. 

4.  Loi  de  décroissement  du  son  résiduel,  —  Nous  avons  déjà  dit 
que  le  décroissement  de  l'intensité  sonore  n'obéit  pas  nécessaire- 
ment à  une  même  loi,  en  tous  les  points  d'une  salle.  L'oreille  ou 
d'autres  instruments  enregistreurs  indiquent  souvent  que  l'intensité 
sonore  résiduelle  passe  par  une  série  de  maximum  et  de  minimum 
dépendant  de  circonstances  compliquées. 

Pour  rester  au  même  point  de  vue  où  il  s'est  placé  dans  les  expé- 
riences précédentes,  c'est-à-dire  pour  faire  abstraction  de  ce  qui  est 
particulier  et  ne  tenir  compte  que  d'un  effet  moyen,  l'auteur  se 
borne  à  comparer,  dans  une  même  salle,  les  durées  d'extinction  de 
sons  d'intensité  différente,  toutes  les  autres  conditions  de  Texpé- 
rience  demeurant  d'ailleurs  invariables.  Quatre  tuyaux  d'orgue 
identiques  sont  montés  chacun  sur  une  soufflerie  indépendante; 
mais  les  valves  peuvent  être  rendues  solidaires,  de  telle  sorte  qu'on 
pourra  les  fermer  toutes,  d'un  seul  coup.  Les  expériences,  consis- 
tant à  mesurer  la  durée  du  son  résiduel  quand  on  fait  parler  simul- 
tanément un,  deux,  trois  ou  quatre  tuyaux,  furent  faites  d'abord 
dans  une  salle  {*)  où  la  durée  résiduelle  était  particulièrement  grande. 

(^)  Boston  Public  Library.  Lecture-room, 
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On  trouva  : 

t^  =  8,69  secondes 
tj  =:  9,14 
8  =  9,36 
«4  =  9,55 

La  différence  t^  —  t^  pour  un  et  deux  tuyaux  est  sensiblement  la 
moitié  de  la  différence  t^  —  t^  pour  un  et  quatre  tuyaux.  Cette  diffé- 
rence est  donc  à  peu  près  proportionnelle  au  logarithme  de  Finten- 
sité  initiale.  En  d'autres  termes,  l'intensité  I  du  son  est  représentée 
par  une  exponentielle  négative,  ce  qui  était  bien  vraisemblable 
a  priori.  A  Vinstant  où  on  cesse  d'entendre  le  son,  son  intensité  a 
atteint  une  valeur  constante  t  très  petite.  On  a  donc,  en  désignant  par 
Iq  rintensité  initiale  correspondant  à  un  seul  tuyau, 

i  =  V~'~'i  =  2Iotf-'«'*  =  3I(,c-"»'8  =  4Iotf-'*»'4, 
d'où  l'on  tire  les  valeurs  de  m  : 


m 

log  2          log  3 

-   H* 

On  trouve  ainsi  : 

M,54 

m  =1     1,62 

1,61 

c'est-à-dire  en  moyenne  1,59.  On  en  déduit: 

Io=1.000.000i, 

L'amphithéâtre  de  la  bibliothèque  de  Boston  où  avaient  été  réali- 
sées ces  mesures  était  particulièrement  mauvais  au  point  de  vue 
acoustique.  Le  mur  d'arrière  fut  recouvert  d'une  couche  épaisse  de 
bourre  de  crin,  et  les  expériences  furent  recommencées. On  trouva  : 

«4  =  3,65 
«a  =  3,85 
^3  =  3,96 
U  =  4,07 
ce  qui  donne  : 

m  =  3,41,  Iq  =  250.000t. 

Enfin  on  reprit  les  expériences  dans  un  cabinet  attenant  à  l'amphi- 
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théâtre,  de  forme  identique,  mais  beaucoup  plus  petit.  On  trouva  : 

t,  =  4,01 
t,  =  4,20 
«3  =  4,29 
«4  =  4,38 
d'où: 

m  =  3,76  lo  =  3.800.000t. 

On  voit  que  Fintensité  initiale  I^,  correspondant  à  un  seul  tuyau 
varie  largement,  d'une  salle  à  une  autre,  ou  dans  une  même  salle, 
quand  on  modifie  les  parois.  Pour  que  les  expériences  relatives  à 
la  durée  du  son  résiduel  deviennent  exactement  comparables,  il  faut 
les  réduire  à  une  même  valeur  de  Tintensité  initiale,  par  exemple 
Io  =  1.000.00(K.  On  peut  alors  relier  les  valeurs  de  m  aux  autres 
données  de  Texpérience,  à  savoir  le  volume  des  salles,  la  surface  des 
parois  et  leur  pouvoir  absorbant. 

3.  Solution  exacte.  —  Soit  E  lënergie  émise  par  le  tuyau  d'orgue 

en  une  seconde,   v  la  vitesse  du  son,  p  le  chemin  moyen  parcouru 

entre  deux  réflexions.   Dans  cet  intervalle,  Ténergie  émise  par  le 

n  _ 
tuyau  est-  E. 

Soit  a  le  pouvoir  absorbant  total  des  parois,   s  leur  surface.  La 
portion  réfléchie  de  Fénerpe  émise  sera  : 
Pour  la  première  réflexion  : 

pour  la  seconde  : 

pour  Tensemble  de  toutes  les  réflexions: 

f^i(-?)+('-^y+-i- 

L'énergie  totale  contenue  dans  la  salle  à  un  moment  donné  sera 
donc: 


i 
E 


2e 


-('-:-)■ 
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OU  à  la  limite, '^^ — •  L'intensité  du  son  correspondant  est,  en  dési- 
gnant par  V  le  volume  de  la  salle    y— 

Telle  est  la  valeur  de  Iq,  à  Tinstant  où,  le  régime  étant  établi,  on 
arrête  le  tuyau  d'orgue.  On  voit  que  cette  valeur  est  en  raison  inverse 
du  pouvoir  absorbant  a  des  parois.  C'est  ainsi  que,  dans  Tamphi- 
théâtre  delà  bibliothèque  de  Boston,  l'intensité  I^  s'est  réduite  dans 
le  rapport  de  250.000  à  i. 000.000,  c'est-à-dire  au  quart  de  sa  valeur, 
quand  on  a  revêtu  de  bourre  de  crin  la  paroi  du  fond  de  l'amphithéâtre. 

La  durée  qui  sépare  deux  réflexions  étant ^>  on  al -=  e~^^ 


ou 


a        ,    ,    ,  ...  CLO 


puisque  1 est  très  petit,  w  =  — •  Ainsi,  pour  l'amphi- 
théâtre de  la  bibliothèque  de  Boston,  -  =  0,037,  p  =  8  mètres,  par 
suite  m  =  1,517.  L'expérience  directe  a  donné  1,59  (voir  ci-dessus). 
Connaissant  la  valeur  de  m  ou  celle  de  -)  on  peut  déterminer  la 

durée  qui  doit  s'écouler  à  partir  de  l'excitation  des  tuyaux  pour  que 
l'intensité  sonore  dans  la  salle  acquière,  par  exemple,  les  0,99  de 
sa  valeur  limite.  On  trouve  ainsi  plus  de  trois  secondes  pour  l'am- 
phithéâtre de  la  bibliothèque  de  Boston  avec  sa  paroi  de  fond  nue. 

C'est  la  durée  minimum  pendant  laquelle  le  tuyau  doit  sonner 
avant  chaque  mesure  de  durée  résiduelle  du  son. 

Le  reste  du  cinquième  mémoire  est  consacré  au  développement  des 
meilleures  formules  à  employer  pour  tirer  des  données  de  l'expérience 
les  valeurs  des  coefficients  d'absorption,  avec  la  plus  faible  erreur 
relative.  Nous  ne  suivrons  pas  l'auteur  dans  le  détail  de  ces  calculs. 

6.  Pouvoir  absorbant  d'un  auditoire  et  autres  données,  —  Voici  les 
tableaux  résumant  les  expériences  de  l'auteur  : 

Pouvoirs  absorbants  de  surfaces  murales. 

Fenêtre  ouverte 1,000 

Revêtement  en  pin  dur 0,061 

Plâtre  sur  châssis  de  bois 0,034 

Plâtre  sur  châssis  de  fil  métallique 0,033 

Verre,  simple  épaisseur 0,027 

Plâtre  sur  tuile 0,025 

Briques  réunies  par  du  ciment  de  Portland 0,025 
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Pouvoir  absorbant  d'un  auditoire. 

Auditoire,  par  mètre  carré 0,96 

Auditoire,  par  personne 0,44 

Femme  isolée 0,54 

Homme  isolé 0,48 

11  est  digne  de  remarque  qu'un  auditeur  isolé  absorbe  plus  qu*un 
auditeur  entouré  d'autres,  ce  qui  se  comprend  d'ailleurs  à  merveille. 

Objets  divers. 

Peintures  à  Thuile,  avec  leurs  cadres 0,28 

Plantes  d'appartement 0,11 

Tapis-carpettes 0,20 

Tapis  orientaux  extra-lourds 0,29 

Cretonne 0,1 5 

Rideaux 0,23 

Revêtement  de  bourre  de  crin  de  2'^",5  d'épaisseur,  à 

8  centimètres  d'un  mur 0,78 

Liège  de  2«™,5  d'épaisseur  posé  sur  le  sol 0,16 

Linoléum  posé  sur  le  sol 0,12 

Sièges,  chaises  et  coussins. 

Sièges  en  frêne  plein 0,039 

—  —        par  place 0,0077 

Sièges  rembourrés  crin  et  cuir 1,10 

—  —         par  place 0,28 

Coussins  de  crin,  par  place 0,21 

7.  Calculs  avant  la  construction.  —  Avec  les  données  qui  précèdent, 
on  peut  calculer  a  priori  le  pouvoir  absorbant  d'un  amphithéâtre 
plein  ou  vide,  avant  même  qu'il  soit  construit.  L'auteur  prend  pour 
exemple  la  nouvelle  salle  de  concert  de  Boston,  qu'il  compare  à  l'an- 
cienne et  à  un  édifice  de  Leipsig,  où  l'on  donne  aussi  des  concerts 
[Leipsiggewandkaus). 

La  nouvelle  salle  de  concert  de  Boston,  destinée  à  contenir  à  peu 
près  le  même  nombre  de  spectateurs  que  l'ancienne,  est  faite  sur  le 
plan  général  de  l'édifice  de  Leipsig  ;  mais  l'espace  réservé  aux  sièges  est 
plus  considérable,  de  70  0/0.  Les  matériaux  aussi  diffèrent  ;  par  suite, 
les  deux  édifices  sont  loin  d'être  une  copie  servile  l'un  de  l'autre. 
On  s'est  proposé  d'obtenir  une  durée  de  son  résiduel  aussi  voisine 
que  possible  de  celle  qui  caractérise  l'édifice  de  Leipsig.  Le  tableau 


1 


48  DRUDE'S  ANNALEN  DER  PHYSÏK 

suivant  est  curieux  à  consulter  :  il  donne  le  détail  du  pouvoir  absor- 
bant : 

Édiflces  da  Boston 
kdiiice  de  Leipsig.  i^        "        i— n 

ancien  nouveaii 

Plâtre  sur  châssis 73  100  34 

Plâtre  sur  tuile 0  0  46 

Verre 0,4  1,5                   0,6 

Bois i4  47  38 

Draperies 18  0,6                    0 

Auditoire 667  1.052               1.135 

Orchestre :<8  38  38 

Total 810  1.239  1.292 

La  durée  calculée  du  son  résiduel  pour  I^  =  l.OOO.OOOi  est  : 

Édifice  de  Leipsig 2,30 

Ancienne  salle  de  Boston 2,44 

Nouvelle  salle  de  Boston 2,31 

Si  Ton  s'était  borné  à  reproduire  sur  une  plus  large  échelle  la  salle 
de  Leipsig,  la  nouvelle  salle  de  Boston  aurait  dû  avoir  25.300  mètres 
cubes  au  lieu  de  16.200  qu'elle  a  en  réalité,  et  son  pouvoir  absorbant 
aurait  été  égal  à  1.370  au  lieu  de  1.292.  A  ces  nombres  correspon- 
drait une  durée  de  son  résiduel  égale  à  3,02  secondes,  c'est-à-dire 
de  31 0/0  environ  supérieure  à  ce  qu*elle  est  en  réalité. 

On  s^explique  ainsi,  au  moins  en  partie,  les  mécomptes  des  archi- 
tectes qui  se  sont  bornés  à  copier,  en  les  amplifiant,  des  salles  dont 
l'acoustique  était  réputée  bonne,  sans  se  préoccuper  de  l'effet  de 
l'augmentation  de  volume  et  du  changement  de  matériaux  de  cons- 
truction ou  d'ameublement. 

E.    BOOTY. 


DRUDE'S    ANlIALBir; 
T.  111;  n»  9,  1900. 


Frarz  STREINTZ.  —  Ueberdie  elektrische  Leitrâhigkeit  von  gepressten  Pulvem 
(Conductibilité  électrique  de  poudres  comprimées).  —  P.  1-19  ;  1900. 

Du  noir  de  platine  comprimé  de  manière  que  sa  densité  était  11,6 
avait  une  résistance  environ  6  fois  1/2  plus  grande  que  celle  du  pla- 
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tine  ordinaire,  mais  avec  un  coefficient  de  température  de  0,00145 
au  lieu  de  0,004  pour  le  platine.  La  résistance  de  la  poudre  de  charbon 
comprimée  (provenant  de  la  combustion  incomplète  d'essence  de 
térébenthine)  n'est  pas  bien  définie  :  elle  croît  avec  le  temps,  jusqu'à 
devenir  presque  double  de  sa  valeur  primitive  ;  elle  décroit,  quand  la 
température  croît,  d'environ  i  0/0  par  degré.  La  résistance  de  la 
poudre  de  graphite  varie  aussi  avec  le  temps,  mais  d'une  manière 
plus  complexe  ;  elle  croît  d'abord,  puis  décroît;  le  coefficient  de  tem- 
pérature est  aussi  négatif,  mais  beaucoup  plus  faible  que  pour  la 
poudre  précédente  (0,0012  environ). 

Ch.  Mauràin. 


M.  EICHHORN.  —  Widerstand  des  Wismuths  im  yeranderlichen  magnetischen 
Felde  (Résistance  du  bismuth  dans  un  champ  magnétique  variable).  — 
P.  20-42. 


M.  Eichorn  a  recherché  si,  dans  un  champ  magnétique  rapide- 
ment variable,  la  variation  de  la  résistance  du  bismuth  suit  exacte- 
ment la  variation  du  champ  ou  présente  un  retard  par  rapport  à 
celle-ci. 

L'auteur,  qui  a  eu  soin  de  compenser  les  courants  induits,  a  observé 
une  hystérésis  de  la  résistance.  La  grandeur  du  retard  dépend  de  la 
vitesse  de  variation  du  champ,  à  partir  d'un  minimum  de  cette 
vitesse,  déjà  dépassé  quand  on  atteint  de  500  à  1.000  périodes  par 
minute. 

La  spirale  de  bismuth  ne  pourrait  donc  pas  donner  directement 
les  valeurs  instantanées  de  champs  rapidement  variables. 

H.  Bagard. 


E.  GRUNEISEN.  —  Ueber  die  Bestimmung  des  metallischen  Wârmeleitungsver- 
môgens  und  ûber  sein  Verhâltniss  zur  elektrischen  Leitfahiglteit  (Détermination 
de  la  conductibilité  calorifique  des  métaux  ;  comparaison  avec  la  conductibi- 
aié  électrique).  —  P.  43-75. 

Mesure  du  coefficient  de  conductibilité  calorifique  par  l'observa- 
tion de  l'état  variable  des  températures,  à  l'intérieur  d'une  barre 
métallique,  dont  l'une  des  extrémités  est  subitement  refroidie  par  un 
courant  d'eau  froide. 

La  présence  de  matières  étrangères  (As,  C,  S,  Ni,  Mn,  Ph,  Si)  a 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Janvier  1901.)  4 
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pour  effet  d'augmenter  la  valeur  du  rapport  du  coefficient  de  conduc- 
tibilité calorifique  au  coefficient  de  conductibilité  électrique. 

F.  Carré. 


H.  STARKE.  —  lleber  die  Reflexion  der  Rathodenstrahlen  (Sur  la  réflexion  des 
rayons  cathodiques).  Notiz  ûber  mechanische  Wirkung  der  Rathodenstrahlen 
(Note.sur  Faction  mécanique  des  rayons  cathodiques).  -^  P.  75-101-107;  1900. 

Dans  un  travail  antérieur  (*),  Tauteur  a  montré  Texistence  d'une 
réflexion  des  rayons  cathodiques  sur  les  corps  solides  ;  dans  le  tra- 
vail actuel,  il  donnef  les  résultats  de  mesures  plus  précises.  Il  trouve, 
comme  facteur  de  réflexion  (en  prenant  comme  mesure  de  Tintensité 
les  charges  entraînées),  28,2  pour  raluminiumet  45,5  pour  le  cuivre. 

Il  rapporte  ensuite  des  essais,  infructueux  jusqu'ici,  relatifs  à  la 
mesure  de  Taction  mécanique  des  rayons  cathodiques  ;  de  ces  essais 
résulte  que  cette  action  était,  dans  les  expériences  de  Tauteur,  infé- 
rieure à  un  dix-millième  de  dyne. 

Ch.  Macrain. 


P.  ÂUERBACH.  —  Hârte  der  Metalle  (Dureté  des  métaux).  —  P.  108-116. 

F.  AUERBACH.  —  Ueber  die  Elasticitat  und  die  HArte  von  Krysrallisirter,  amor- 
pher  und  wasserhaltiger  Kieselsâure  (Elasticité  et  dureté  de  la  silice  cristal- 
lisée, amorphe,  hydratée).  ~  P.  116-120. 

Élasticité  et  dureté  diminuent,  quand  on  passe  du  cristal  de  roche 
au  quartz  amorphe  et  du  quartz  amorphe  à  l'opale. 

F.  Carrb. 


P.  Adalbbrt  EGREHLEIN.  —  Ueber  die  Wârmeleitungsfâhigkeit  der  Gase  und 
ihre  Abhângigkeit  von  der  Temperatur  (bei  tiefen Tempe raturen)  (Conductibilité 
calorifique  des  gaz  ;  influence  de  la  température,  aux  basses  températures).  — 
P.  120-155. 

Dans  le  refroidissement  d'un  thermomètre  à  travers  une  masse 
gazeuse,  le  phénomène  de  conductibilité  se  complique  d'un  phéno- 
mène de  rayonnement.  Mais  ce  dernier,  d*après  la  loi  des  quatrièmes 
puissances  des  températures  absolues,  aura  une  importance  relative 
d'autant  moins  grande  qu'on  opérera  à  plus  basse  température. 


(»)  H.  Starkb,  Wied.  Ann.,  t.  LXVl,  p.  49;  1898. 
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On  observe  le  refroidissement  d'un  thermomètre,  à  éther  de  pétrole 

et  à  réservoir  sphérique,  successivement  placé  dans  deux  enceintes 

sphériques,  remplies  de  gaz  étudié,  et  maintenues  extérieurement  à 

très  basses  températures  (bains  d'air  liquide). 

Si  r  désigne  le  rayon  et  C/  la  capacité  calorifique  du  réservoir  du 
thermomètre  à  la  température  t;  R^,  R,,  les  rayons  des  deux 
enceintes  sphériques  ;  v^,  v^,  les  vitesses  de  refroidissement  obser- 
vées, pour  chacune  d'elles  ;  <t,  une  constante  relative  au  rayonnement 
du  thermomètre,  on  aura,  pour  déterminer  le  coefficient  de  conduc- 
tibilité calorifique,  ^i,  du  gaz  étudié,  les  deux  égalités  : 


ht  .  J^   ^^  +  4;rr»a  +  g^ 
K|  —  r 

Ct  ,v^=ikt'  p^^-^  +  4^r2a  +  g^ 
ttj  —  r 


i 

i 


9i  et  g^  étant  deux  corrections  relatives  aux  portions  de  la  tige  du 
Ihermomètrey  situées  à  Fintérieur  des  enceintes.  Une  première 
approximation  [g^  =  g^  donne  : 


kt:=Ct 

Et,  si  Ton  pose  : 


(R,-r)(R>^r) 
4rr>(Rj—  ^^) 


*,==fto{l  +  TO, 


(V^  -  V,) 


On  trouve  (corrections  faites) 
4»  Pour  l'air  : 

iko  =  0,00004677  — ^ 


cm.  sec. 


2*  Pour  l'hydrogène  : 
fto  =  0,0003186 


.-2L. 


cm.  sec. 


3®  Pour  le  gaz  carbonique  ; 


Ao  =  0,00003434 


J2L 


cm.  sec.  ' 


Y  =  0,00362; 


Y  =  0,00422; 


Y  =:  0,00352; 


résultats  présentant  un  accord  satisfaisant  avec  ceux  que  l'on  peut 
déduire  de  la  théorie  de  Maxwell. 

F.  Carré. 
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PHQX)SOPHICAL     BIAGAZDIfi; 
T.  XLIX  (fin)  ;  mars-juin. 

J.  STRUTT.  —   On  Ihc  Discharge  of  Eiectricity  trough  Argon  and  Hélium 
(Décharge  électrique  à  travers  Targon  et  Thélium).  —  P.  293-301). 

Hittorf  et  Warbiirg  ont  montré  que,  si  un  courant  constant  passe 
à  travers  un  gaz,  la  différence  de  potentiel  entre  la  cathode  etPextré- 
mité  de  la  lueur  négative  est  constante,  indépendante  de  Tintensité 
du  courant  et  de  la  pression  du  gaz,  pourvu  qu'il  n'y  ait  aucune  action 
chimique  entre  la  cathode  et  le  gaz  et  que  la  lueur  négative  ne  couvre 
pas  toute  la  cathode  et  ne  rencontre  pas  les  parois  du  tube  ;  cette 
chute  cathodique  est  de  300  volts  environ  pour  les  divers  gaz. 

M .  Strutt  a  refait  cette  mesure  au  moyen  d'un  tube  D  possédant 
une  partie  capillaire,  qui  pouvait  servir  à  Texamen  spectroscopique 
du  gaz.  Le  courant  était  produit  par  une  batterie  de  400  accumula- 
teurs et  sa  constance  contrôlée  par  un  téléphone.  On  mesurait  la 
différence  de  potentiel  entre  un  fil  servant  de  cathode  et  un  fil  placé 
dans  Tespace  obscur  de  Faraday  au  moyen  d'un  voltmètre  multicel- 
lulaire de  lord  Kelvin.  Avec  Thydrogène,  M.  Strutt  trouva  298  volts. 
Avec  Yhélium  préparé  et  purifié  à  la  manière  habituelle,  puis 
débarrassé  des  tracés  d^azote,  en  faisant  passer  dans  le  tube  une 
décharge  de  bobine  de  Ruhmkorff,  en  se  servant  d'un  fil  d'aluminium 
comme  cathode,  on  trouva  une  moyenne  de  226  volts.  Sans  enlever 
les  traces  d'azote,  on  trouvait  350  volts. 

L'argon  était  retiré  de  l'air  à  la  manière  ordinaire  et  débarrassé 
des  traces  d'oxygène  au  moyen  du  phosphore.  Avec  lui,  la  lueur 
positive  passe  derrière  la  cathode,  de  sorte  que  la  différence  de 
potentiel  mesurée,  représentant  la  chute  cathodique  plus  la  chute 
produite  par  celte  colonne  positive  variable  avec  l'intensité  du  cou- 
rant, n'est  plus  une  constante. 

M.  Strutt  prend  alors  comme  cathode  un  disque  de  platine  de 
section  presqu'égale  à  celle  du  tube,  de  manière  à  empêcher  la  lueur 
positive  de  passer  par  derrière  la  cathode.  La  tache  ne  couvrant  pas 
tout  le  disque,  on  obtint,  celte  fois,  une  chule  cathodique  indépendante 
du  courant.  On  trouva  une  moyenne  de  167  volts.  Avec  une  cathode 
en  aluminium,  la  valeur  obtenue  fut  do  100  volts. 
M.  Strutt  a  aussi  produit  des  décharges  dans  des  tubes  sans  élec- 
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trodes,  en  les  plaçant,  comme  Tindique  ).-J.  Tliomson,  dans  une  bobine 
parcourue  par  le  courant  de  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde. 
AvecTargon,  on  voit,  en  diminuant  peu  à  peu  la  pression,  un  anneau 
pouge  mince  juste  contre  la  paroi  du  tube.  Cet  anneau  s'élargit  pro- 
gressivement, puis  on  voit  apparaître  contre  la  paroi  un  anneau  bleu 
qui  va  ensuite  s'élargissant,  réduisant  la  lueur  rouge,  de  sorte  que 
finalement  le  tube  est  rempli  d'une  lueur  bleue.  Ces  faits  concordent 
bien  avec  ceux  signalés  par  Crookes,  que  l'argon  s'illumine  en  rouge 
aux  pressions  assez  élevées  ou  avec  une  décharge  faible  et  en  bleu  aux 
pressions  basses  ou  avec  une  forte  décharge. 

Avec  l'hélium,  on  a  une  illumination  jaune  sans  particularités. 
M.  Stputt  a  aussi  étudié  la  conductibilité  de  l'hélium  sous  l'action  des 
rayons  X.  Le  gaz  était  contenu  dans  un  tube  a  en  aluminium,  fermé 
par  un  bouchon  enébonile  traversé  par  un  petit  tube  r/en  aluminium  ; 
a  et  d formaient  les  deux  électrodes,  Tune  réunie  au  pôle  positif  d'une 
pile,  l'autre,  par  l'intermédiaire  d'un  électromètre  à  cadrans,  au  pôle 
négatif.  On  constata  que,  sous  l'action  des  rayons  X,  la  vitesse  de 
chargede  l'électromètre  était,  avec  l'hélium,  les0,44  de  celle  observée 
avec  l'air. 

L'argon  et  rhélium,  gaz  monoatomiques,  conduisent,  comme  on  voit, 
la  décharge  à  la  manière  normale.  Si  la  chute  cathodique  mesure 
l'énergie  absorbée  par  l'ionisation,  cette  ionisation  est  plus  facile 
qu'avec  les  autres  gaz.  L'atomicité  d'un  gaz  simple  n'est  donc  pas 
un  facteur  important  de  la  facilité  d'ionisation,  comme  le  fait  aussi 
penser  cette  remarque  que,  sous  l'influence  des  rayons  X,  là  vapeur 
deHg  conduit  mieux  que  Fair,  et  l'argon  moins  bien. 

Perreau. 

Lord  RAYLEIGH.  —  On  the  Law  of  Reciprocity  in  Diffuse  Réflexion  (Sur  la  loi 
du  retour  inverse  des  rayons  lumineux  dans  la  diffusion  par  réflexion).  — 
P.  324^25. 

Lord  Rayleigh  fait  observer  que  la  conclusion  formulée  par 
M.  VVright  qu'une  loi  donnant  l'intensité  de  la  lumière  diffuse  par 
réflexion  ne  peut  pas  être  symétrique  par  rapport  à  e  et  à  e,  angle 
d'incidence  et  angle  d'émission,  est  contraire  au  principe  général  du 
retour  inverse  des  rayons.  Si  on  suppose  que,  dans  une  direction 
quelconque  z,  à  une  distance  r  d'une  petite  surface  S  réfléchissant  de 
n'importe  quelle  manière,  se  trouve  un  point  radiant  A  d'intensité 
donnée,  et  si  on  considère  l'intensité  de  la  vibration  réfléchie  en  un 
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point  B  situé  dans  nne  direction  e,  à  une  distance  r'  de  s^  le  théorème 
exige  que  l'intensité  soit  la  même,  si  le  point  radiant  A  est  placé  en  B. 
Il  en  résulte  que  la  fonction  de  t  et  de  e,  qui  représente  l'intensité  de 
la  lumière  diffusée,  doit  être  symétrique  par  rapport  à  ces  quantités. 

Pbrrbau. 

Lord  BLYTHBWOOD  and  W.  MARCHANT.  —  The  Echelon  Spectroscope  ;  with 
Application  to  investigate  the  Behaviour  of  the  chief  Lines  in  tbe  Mercury 
Spectrum  under  the  Influence  of  a  Magnetic  Field  (Le  spectroscope  à  éche- 
lons. Application  à  Tétude  de  la  nature  des  principales  raies  du  spectre  de  la 
vapeur  du  mercure  placée  dans  un  champ  magnétique).  —  P.  384-403. 

L'appareil  diffractant  du  spectroscope  à  échelons  est  formé  de 
50  plaques  de  flintglass  de  7"™,5  d'épaisseur,  placées  les  unes  sur 
les  autres,  comme  les  marches  d'un  escalier,  la  largeur  de  chaque 
marche  étant  de  0™°*,5.  Un  faisceau  de  lumière,  tombant  normale- 
ment sur  un  tel  système  deplaques,estdisperséet  donne  des  spectres 
d'ordre  i,  2,  etc.  On  calcule  facilement  la  dispersion  B0|,  correspon- 
dant à  deux  vibrations  X  et  X  -j-  dX*  On  trouve  : 
dt  1  se. 


""'(— -^1)"" 


t  =  épaisseur  d'une  plaque,  [k  indice  de  réfraction,  BO,  dispersion 
angulaire  entre  les  raies  données  par  X  dans  les  spectres  de  deux 
ordres  successifs. 

[K  est  donné  par  la  formule  : 

|ii  =  1,5958  + ^ 1 Y^ 

de  sorte  qu'on  peut  tracer  la  courbe  donnant  d  en  fonction  de  ^. 

Suivant  l'inclinaison  du  système  de  plaques  sur  la  direction  du 
faisceau  incident,  on  aperçoit  dans  la  lunette  un  ou  deux  spectres. 
Une  variation  de  cette  inclinaison  produit  d'ailleurs  une  variation  de 
l'intensité  des  spectres  d'autant  plus  grande  que  l'inclinaison  est 
plus  grande.  On  opéra  généralement  en  observant  le  premier  ou 
même  le  second  spectre  à  partir  de  la  position  normale. 

Les  auteurs  ont  étudié  avec  cet  instrument  le  phénomène  de 
Zeeman  sur  des  raies  données  par  la  vapeur  de  mercure. 

La  source  de  lumière  était  placée,  comme  d'habitude,  entre  les 
deux  pôles  d'un  électro-aimant  puissant,  pouvant  donner,  avec  un  cou- 
rant de  20  ampères,  un  champ  de  24.000  unités  C.  G.  S.  entre  les 
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pièces  polaires  distantes  de  8  millimètres  et  un  champ  de  40.000  avec 
une  distance  de  i  millimètre. 

En  observant  suivant  la  direction  des  lignes  de  force,  au  moyen  de 
pièces  polaires  percées  d'un  trou,  le  champ  était  de  16.000. 

La  lumière  était  d'abord  dispersée  au  moyen  d'un  spectroscope 
ordinaire,  puis  la  raie  choisie  éclairait  la  fente  du  collimateur  du 
spectroscope  à  échelons.  On  observait  avec  un  prisme  biréfrin- 
gent séparant  les  radiations  polarisées  dans  deux  plans  rectangu- 
laires. 

Raie  hleueX  =  0^4358.  —  Dans  un  champ  faible  (5.000  C.  G.  S.), 
on  obtenait  un  triplet;  avec  des  champs  plus  intenses,  on  obtint  un 
sextaplet.  Si  on  appelle  eA|  la  différence  de  longueur  d'onde  des 
deux  radiations  intérieures,  dk^  la  différence  entre  les  deux  radia- 
tions extrêmes  de  droite  et  gauche,  dk^  la  différence  entre  les  deux 
radiations  extrêmes  de  droite  ou  de  gauche,  les  photographies  obte- 
nues donnent  : 


H 

^1 

rfx. 

rfxj 

5.000 

— 

0,143 

— 

12.100 

0,104 

0,341 

— 

20.000 

0,166 

0,580 

0,098 

23.400 

0,200 

0,68 

0,098 

Raie  verte  \  =  0l*,5460,  on  obtint  : 

H  dkx  <fXs  cfX) 

12.900  0,981  0,416  0,082 

17.800            —  0,588  0,124 

20.000  0,133             —  - 

23.000             ~  0,74  0,156 

23.400  0,156            —  — 

La  raie  jaune  X  =  6^,5768  ne  donna  qu'un  triplet  : 

H  (^L, 

5.500  0,182 

23.400  0,768 

La  raie  jaune  X  =  0,5790  ne  donna  aussi  qu'un  triplet  : 

H  dk^ 

5.500  0,167 

22.300  0,669 

En  appliquant  la  formule  de  Larmor  : 

gH 
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et  utilisant  les  résultats  obtenus,   on  trouva  les  valeurs  suivantes 

pour  le  rapport  de  la  charge  électrique  e  d'un  ion  à  sa  masse  m  : 


0^5790 

17,2  X  10« 

5758 

18,9  X  10« 

5460 

20,5  XI  0« 

4358 

28,0  X  iO« 

Perreau. 

LoRi>  RAYLEIGH.  —  Hemarks  upon  the  Law  of  Complète  Radiation  (Remarques 
sur  la  loi  du  rayonnement  total).  —  P.  539-540. 

Lord  Rayleigh  pense  avec  Stewart,  Kirchhoff,  que  le  rayonnement 
d'un  corps  idéalement  noir  doit  être  une  fonction  définie  de  la  tem- 
pérature absolue  ô  et  de  la  longueur  d'onde  X  et,  avec  Boltzmann  et 
Wien,  qu'une  fonction  : 

05*(ex)rfx 

doit  représenter  l'énergie  rayonnée  dans  la  partie  du  spectre  limitée 
parles  radiations  X  et  X  -f- ^^  • 

Wien  a  donné  la  formule  c,^-H  *-•  .  rfX,  où  c^  et  c^  sont  des  cons- 
tantes. Paschen  a  trouvé  qu'elle  représentait  bien  les  observations 
avec  Cj  i::^  14.455,  ô  étant  exprimé  en  degrés  centigrades  et  X  en  mil- 
lièmes de  millimètre. 

Lord  Rayleigh  pense  cependant  que  cette  formule  est  difficile  à 
admettre,  car  elle  conduit  à  cette  conséquence  que,  si  on  élève  la  tem- 
pérature, le  rayonnement  de  longueur  d'onde  déterminée  tend  vers 
une  limite  et  propose  de  la  remplacer  par  la  formule  : 

-Ça 
c,8X-^e    ^«dX, 

à  lui  suggérée  par  la  théorie  de  Boltzmann-Maxwell  sur  la  réparti- 
tion de  l'énergie  d'un  corps  vibrant,  d'après  laquelle  les  modes  de 
vibration  de  fréquences  différentes  doivent  être  également  favorisés. 

Perreau. 

LUMMRR  and  BRODHUN.  —  Some  Observations  in  Reply  to  the  Paper  of  Prof. 
C.  G.  Knott  «  On  Swan's  Prisme  Photometer  »  (Réponse  à  une  note  du  profes- 
seur Knott  sur  le  Photomètre  à  prismes  de  Swann).  —  P.  541-543. 

MM.  Lummer  et  Brodhun  font  remarquer  qu'ils  ont  inventé  diffé- 
rentes formes  de  photomètre  à  prismes,  parmi  lesquelles  se  trouve 
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celle  inventée  par  Swann,  en  1859,  qu'ils  ignoraient  d'ailleurs,  et  qu'en 
outre  ils  ont  construit  un  système  de  prismes  permettant  d'associer 
le  principe  de  «  l'uniformité  »  et  le  principe  du  «  contraste  ». 

Perreau. 


Olivbr  LODGE.  —  On  the  Controversy  conceming  Volta's  Contact 
(Sur  la    discussion  relative  à  Teffet  de  contact   de  Voita).  —  P.  351  et   445. 

Premier  Mémoire, 

I.  —  Arguments  thermodynamiques.  —  M.  Lodge  établit  la  for- 
mule connue  relative  à  l'effet  Peltier  : 

11  fait  remarquer  que,  dans  sa  démonstration,  E  représente  la  force 
électromotrice  totale  du  circuit;  que  les  expériences  thermo-élec- 
triques indiquent  que  E  peut  être  considéré  comme  la  différence  des 
valeurs  d'une  fonction  fit)^  pour  deux  valeurs  différentes  de  la  tempé- 
rature /,  et  /j,  mais  que  rien  n'autorise  à  dire  que  f[t)  est  la  force 
électromotrice  de  contact  de  Volta.  D'après  lui,  l'introduction  d'un 
diélectrique  dans  le  circuit  dans  l'expérience  de  Volta,  avec  ses  deux 
nouveaux  contacts,  chacun  avec  son  potentiel  chimique,  de  même 
que  l'introduction  d'un  électrolyte,  change  toutes  les  conditions,  de 
sorte  qu'on  ne  peut  pas  dire,  malgré  lord  Kelvin,  que  la  découverte 
de  Seebeck  prouve  que  la  différence  de  potentiel,  au  contact  de  deux 
métaux,  varie  avec  la  température. 

II.  —  M.  Lodge  précise  ensuite  sa  manière  d'envisager  les  faits 
de  l'électricité  de  contact,  qu'il  résume  ainsi  : 

!•  Deux  métaux,  reliés  complètement  ou  en  partie  par  un  liquide, 
sont  à  peu  près  dans  la  même  condition  électrique  que  reliés  complè- 
teinent  ou  partiellement  par  l'air.  Ils  ne  possèdent  aucune  charge,  à 
moins  d'être  en  contact  métallique  en  un  ou  plusieurs  points.  Pour 
qu'ils  gardent  cette  charge  lors  de  la  séparation,  le  milieu  inter- 
médiaire doit  être  isolant,  sec,  dépourvu  de  tout  liquide,  et  aussi  de 
toute  radiation  de  haute  fréquence  de  Téllier  ou  d'autre  influence 
ionisante  ; 

2*  Si  les  métaux  sont  reliés  à  la  fois  métalliquement  à  une  place, 
et  électrolytiquement  à  une  autre,  on  a  un  élément  de  pile  et  un  cou- 
rant continu  ; 
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3®  Si  les  métaux  sont  reliés  à  la  fois  métalliquement  et  diélectri- 
quement,  c'est-à-dire  s'ils  sont  isolés  Tun  de  Tautre,  sauf  au  point  où 
le  diélectrique  est  enlevé,  on  a  les  conditions  normales  appropriées 
pour  la  démonstration  de  l'effet  Volta;  c'est-à-dire  une  chute  de 
potentiel  dans  le  diélectrique  séparant  les  deux  métaux. 

L'effet  Volta  consiste  donc  dans  ce  fait  que  le  zinc  et  le  cuivre 
portent  des  charges  égales  de  signes  contraires,  quand  ils  sont  en 
contact  métallique,  charge  qui  résulte  d'une  force  électromotrice  et 
dont  la  valeur,  dépendant  de  l'état  des  surfaces  extérieures,  est 
déterminée  par  cette  force  électromotrice  et  par  la  capacité  élec- 
trostatique* 

m.  —  M.  Lodge  repousse  la  conception  de  lord  Kelvin  qui,  dans 
la  chaîne  zinc-cuivre-air,  vûit  la  source  de  force  électromotrice  au 
contact  zinc-cuivre,  par  suite  de  l'action  chimique  des  deux  métaux 
l'un  sur  l'autre.  Il  préfère  voir  les  forces  électromotrices  principales 
aux  contacts  zinc-air,  air-cuivre,  par  suite  de  l'action  de  l'oxygène 
sur  ces  métaux,  et  considérer  le  contact  zinc-cuivre  comme  purement 
physique  et  n'introduisant  pas  de  force  électromotrice  appréciable. 

Au  lieu  du  langage  habituel  relatif  au  potentiel  des  deux  métaux, 
M.  Lodge  préfère  dire  :  le  zinc  et  le  cuivre,  au  début,  sont  à  des 
potentiels  différents  ;  le  contapt  les  amène  au  même  potentiel,  par 
suite  d'un  mouvement  d'électricité  qui  charge  le  zinc  positivement, 
le  cuivre  négativement,  ces  charges  tenant  en  équilibre  les  forces  élec- 
tromotrices existantes.  Dans  cette  conception,  il  y  a  alors  une  éléva- 
tion brusque  de  potentiel  de  1*,8  en  sortant  du  zinc  dans  l'air,  et  une 
baisse  brusque  de  0^,8  en  rentrant  de  l'air  dans  le  cuivre,  de  sorte 
qu'il  y  a  une  baisse  lente  de  1  volt  à  travers  l'air. 

IV.  —  Dans  la  conception  de  M.  Lodge,  il  y  a  une  affinité  chi- 
mique entre  l'oxygène  et  les  métaux,  différente  pour  chaque  métal, 
les  atomes  d'oxygène  étant,  en  outre,  chargés  négativement.  Les 
atomes  d'oxygène  entourent,  par  exemple;  un  morceau  de  zinc  comme 
une  couche  d'électricité  négative  entoure  une  sphère  isolée,  avec 
cette  différence  qu'à  l'extérieur  il  n'y  a  ni  ligne  de  force  électrique  ni 
différence  de  potentiel  électrique  :  quelle  que  soit  la  force  ou  diffé- 
rence de  potentiel  entre  le  zinc  isolé  et  l'air,  elle  est  chimique  dans 
sa  nature,  elle  est  le  résultat  de  l'affinité  chimique.  La  force  peut 
être  due  ou  à  une  attraction  spécifique  du  zinc  et  de  l'oxygène,  ou  à 
une  attraction  du  zinc  et  de  l'électricité.  Tant  que  la  surface  est 
homogène,  elle  est  inagissante.  Si  une  connexion  est  établie  avec  le 
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cuivre,  l'électricité  s'écoule  par  le  contact,  les  atomes  d'oxygène  se 
rapprochent  plus  de  la  surface  du  zinc  et  moins  de  celle  du  cuivre. 
Cest  Teffet  Volta.  On  peut  dire  la  même  chose  d'une  pile  voltaïque. 
Ici  le  diélectrique  remplace  Télectrolyte.  Mais,  dira-t-on,  le  zinc  doit 
présenter  de  l'oxydation.  M.  Lodge  fait  un  calcul  qui  montre  que 
les  atomes  d*oxygène  ne  se  sont  pas  rapprochés  assez  pour  oxyder 
le  ziac. 

Deuxième  Mémoù'e. 

M.  Lodge  expose  d'abord,  sensiblement  à  la  manière  de  M.  Nernst, 
Tapplication  des  théories  osmotique  et  d'ionisation  au  calcul  de  la 
force  électromotrice  d'une  chaîne  liquide. 

Il  établit  les  formules  connues  : 

donnant  la  différence  de  potentiel  entre  deux  solutions  différentes 
d'un  même  sel  ; 

fa\        u      ^  w%'w*     2vj      ,      n       0,114 ,         n      ,^  Um 

2)         E  ==  -  RT f —  log  -T  =  tH—  log«o  "7  volts        r  =  -* 

donnant  la  force  électromotrice  d'une  chaîne  formée  de  deux  solu- 
tions d'un  même  sel,  terminée  des  deux  côtés  par  le  métal  du  sel, 
formule  vérifiée  par  diverses  expériences  de  Nernst,  Ostwald,  etc.  ; 

(3)  V  —  vi  =  0,114  log  -  volts, 

donnant  la  différence  de  potentiel  entre  un  métal  et  une  solution  d'un 
de  ses  sels. 

(4)  E  =  0,iu(log,.|i  +  j^^log.o5) 

force  électromotrice  d'une  chaîne. 

métal  1  —  solution  de  concentration  1  — 
même  solution  de   concentration  2  —  métal   2 

E  =  0,114  [log,o  f^-^^  log.o  n,  +  ;j^  log.on,] 


(5) 


force  électromotrice  d'une  chaîne,  comme  celle  d'un  élément  Daniell. 

métal  1  —  solution  d'un  sel  de  métal  1  — 
solution  d'un  sel  de  métal  2  —  métal  2 
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Dans  ces  formules,  n  désigne  le  nombre  d'ions  par  centimètre 
cube  ;  m,  la  vitesse  de  Tanion  ;  u,  la  vitesse  du  cation. 

Vue  corpusculaire  de  V action  voltaîque. 

M.  Lodge  fait  ensuite  les  hypothèses  suivantes  : 

Chaque  atome  matériel  est  formé  des  mêmes  corpuscules  fonda- 
mentaux, possédant  chacun  leur  charge  ionique  habituelle  :  i  atome 
d'H  de  500  environ  de  signes  opposés,  1  atome  de  sodium  de  10.000, 
1  atome  de  mercure  de  100.000  environ. 

Un  courant  électrique  est  accompagné  d'un  transport  de  corpus- 
cules, d'une  convection  de  charges  ioniques  dans  les  liquides  comme 
dans  les  gaz  et  les  solides,  avec  cette  différence  que,  dans  les  liquides, 
le  corpuscule  voyage  avec  tout  Tatome,  que,  dans  les  gaz,  il  peut  voya- 
ger, dans  beaucoup  de  cas,  isolé  du  reste  de  Tatome,  quoique,  dans 
certains  cas,  il  puisse  être  attaché  à  un  agrégat  considérable  molécu- 
laire d'atomes,  et  que,  dans  les  solides,  il  passe  d'un  atome  au  plus 
proche. 

En  outre,  à  une  électrode,  le  corpuscule  abandonne  son  ion  et  passe 
alors  dans  le  métal,  chaque  atome  le  recevant  pour  le  transmettre  au 
suivant.  —  A  une  soudure  de  deux  métaux,  le  corpuscule  passe  d*un 
métal  à  l'autre  ;  il  peut  donc  en  résulter  un  gain  ou  une  perte  d'éner- 
gie, qui  peuvent  expliquer  la  production  d'une  force  électromotrice, 
les  phénomènes  de  Peltier  ou  de  Seebeck. 

Dans  les  vues  osmotiques,  on  peut  dire  :  puisqu'on  considère  qu'un 
métal  peut  s'évaporer  dans  un  liquide,  il  peut  être  capable  de  s'éva- 
porer dans  un  autre  et  dire  alors  qu'il  y  aura  à  leur  contact  une  force 
électromotrice. 

Ez:.eRT(      )l0gj, 

e  =  équivalent  électro-chimique;  -  peut  être  égalé  au  rapport  des 

densités  métalliques.  Dans  la  (  ),  on  fera  intervenir  les  vitesses 
des  corpuscules,  sans  doute  différentes  par  suite  de  la  viscosité  dif- 
férente du  métal.  Si  on  considère  cette  viscosité  comme  proportion- 
nelle à  la  résistance  électrique,  les  vitesses  des  corpuscules  seront 
proportionnelles  aux  conductivités  k.  Si  on  applique  aux  corpuscules 
situés  dans  un  métal  les  lois  relatives  aux  gaz,  eRT  aura  la  niéme 
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valeur,  et  on  aura  :  .... 

m 

E  =  0,41*  ^-^f4  log  A  volts 

P. 

m  =  poids  atomique  ;  p  =  densité. 

D^autres  considérations  amènent  M.  Lodge  à  supposer  qu'à  Tinté- 
rieur  du  métal  les  corpuscules  négatifs  sont  les  plus  mobiles,  passant 
d'un  atome  au  plus  proche  produisant  la  conduction  métallique,  et 
qae  les  corpuscules  positifs  restent  attachés  aux  atomes,  sauf  dans 
les  électrolytes  ou  substances  possédant  des  propriétés  analogues. 
Alors  ces  corpuscules  sont  sollicités  le  long  d'un  conducteur  métal- 
lique avec  chute  de  température  par  deux  forces,  une  force  méca- 
nique -^  par  unité  de  volume,  -  ~  ?  par  corpuscule,  et  une  force 

électrique  e  —  à  cause  de  la  charge  électrique  e. 
S'il  n'y  a  pas  de  courant  électrique  : 

4  dp         dv 
n  dx         dx 

Avec  rhypothèse  que  les  lois  des  gaz  s'appliquent  aux  corpuscules  : 

p  =1  nmKT 
rfv=- RTrflog(nT); 

d'où  <j  z=  chaleur  spécifique  de  l'électricité  =  —  RT  ^  log  (nT).    • 
Pour  un  circuit  de  deux  métaux  : 

»<.-.*  =  ReT|log5. 

C  est  l'effet  Peltier.  Avec  la  notation  habituelle  : 


/ 


gg  —  q^  WT  —  ^  —  - 


7l=:R£Tl0gî^ 


n  =  nombre  de  corpuscules  actifs  dans  l'unité  de  volume,  dépend  du 
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métal  et  de  la  température  n^  =  «e*^  n*  =  ôeP'",  car  sans  doute 
dn 


=  acTT. 
n 

Il  en  ré9ull6  : 


point  neutre  : 


RtlogTj+(«.p)R6n 


log6  —  logg 

aa  =  aReT  =  kaT 
ea  =  |otRi(TÎ~TÎ) 

E=:{a  ^  p)R.(T^  -T,)  [To-|  (T4  +  T,)] 
P«=aRc(To  — T), 

c'est-à-dire  Texpression  des  faits  thermo-électriques. 

Mais  le  fait  que  9  est  positif  pour  certains  métaux,  négatif  pour 
d'autres,  que  Teffet  Hall  est  petit,  amènent  M.  Lodge  à  modifier  un 
peu  ses  hypothèses  et  à  supposer  que  les  deux  espèces  de  corpus- 
cules voyagent  avec  des  vitesses  différentes,  u  et  v.  La  formule  qui 
donne  s  devient  alors  : 

4  +  r       rfT  V 

Hypothèse  de  HelmhoUz  sur  Vattraction  de  la  matière 
et  de  l* électricité. 

M.  Lodge  calcule  dans  cette  hypothèse  le  coefficient  Peltier,  ic.  U 
suppose  que  Ténergie  u  d'affinité  dépend  de  la  température 
absolue  6. 

u  =  «0  +  jadB. 

Considérant  alors  un  circuit  fermé  Pt-air-zinc-cuivre-air-Pt,  il  le 
fait  parcourir  par  l'unité  de  charge  électrique  et  écrit  que  la  varia- 
tion totale  d'entropie  est  égale  à  o. 

On  obtient  ainsi  : 

c'est-à-dire  : 

K  __dE 


PHILOSOPHIGAL  MAGAZINE  63 

E  étant  la  force  électromotrice  totale  du  circuit,  i:  étant  la  somme 

des  divers  coefficients  de  Peltier  aux  diverses  surfaces  de  séparation. 

Perreau. 

5*  série;  t.  L.  Juillet-octobre  1900. 

R.-L.  WILLS.  —  Effects  of  Température  on  the  Magnetic  Properties  of  Iron  and 
Alloys  of  Iron  (Influence  de  la  température  sur  les  propriétés  magnétiques  du 
fer  et  de  ses  alliages).  —  P.  1-37. 

On  sait  que  Tinfluence  de  la  température  est  très  différente  suivant 
la  valeur  du  champ  magnétisant.  L'auteur  a  étudié  avec  soin  un 
anneau  de  fer  recuit  en  mesurant  Tinduction  par  renversement 
(méthode  d'Ewing  et  Klaassen)  ;  il  a  opéré  soit  à  champ  constant  et  à 
température  variable,  soit  à  température  constante  et  champ  variable. 
Du  réseau  serré  de  ses  résultats  il  peut  déduire  deux  courbes  donnant 
en  fonction  de  la  température;  i®  les  valeurs  du  champ  pour  lesquelles 
la  perméabilité;/,  est  maximum;  ^  les  valeurs  de  ces  maximum. 
La  première  courbe  s'abaisse  d'une  manière  continue  de  300^  à  la 
température  critique  ;  la  deuxième  monte  de  plus  en  plus  rapidement 
jusqu'à  {A  =  17.200  pour  748<'  et  H  ==  0*,  1*7^9  et  baisse  ensuite  très 
rapidement,  suivant  une  ligne  droite  presque  verticale. 

L'auteur  a  ensuite  étudié  d'une  manière  aussi  complète  des  alliages 
de  fer  avec  :  4,5  p.  100  de  tungstène,  2,6  d'aluminium,  5  de  nickel, 
9  de  chrome,  3  de  manganèse  et  1  de  carbone.  Les  résultats,  d'une 
manière  générale,  sont  analogues  aux  précédents. 

Ch.  Maurain 


TAYLER.  —  The  Heat  of  Formation  of  Alloys  (Chaleur  de  formation  des  alliages). 

—  P.  37-44. 

On  a  étudié  les  alliages  du  plomb  avec  l'étain,  le  bismuth  ou  le 
zinc,  et  ceux  de  zinc  avec  l'étain  ou  le  mercure.  La  méthode  consistait 
à  dissoudre  dans  le  mercure  (a)  l'alliage,  {b)  le  mélange  correspon- 
dant des  deux  métaux.  En  supposant  les  deux  dissolutions  finales 
identiques,  la  chaleur  de  formation  de  l'alliage  est  la  différence  des 
deux  chaleurs  de  dissolution. 

Le  calorimètre  était  un  tube  de  verre  mince  argenté  à  la  surface 
extérieure,  contenant  500  grammes  de  mercure,  placé  à  l'intérieur 
d'un  autre  tube  argenté  intérieurement  et  placé  lui-même  à  l'inté- 
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rieur  d'un  grand  flacon.  Le  calorimètre  était  fermé  par  un  bouchon 
portant  un  thermomètre,  un  agitateur,  un  petit  tube  destiné  à  con- 
tenir momentanément  Tâlliage  ou  le  mélange  des  deux  métaux,  obte- 
nus préalablement  en  fils. 

Les  précautions  calorimétriques  habituelles  étaient  prises  pour 
faire  la  correction  de  rayonnement.  Le  mercure  était  purifié  à  la 
manière  habituelle. 

Avec  des  alliages  contenant  des  proportions  équivalentes  des  deux 
métaux,  on  obtint  des  nombres  du  même  ordre  que  ceux  donnés  par 
MM.  Galt  et  Baker. 

Avec  des  alliages  obtenus  en  dissolvant  une  petite  quantité  q  d'un 

métal  dans  un  grand  excès  iOO  de  Tautre,  on  a  obtenu  "p^x  gramme 

d'alliage  des  chaleurs   de  formation  très  grandes,  et  la  chaleur  de 

100 
formation  du  poids  moléculaire  du  composé  —  —  x  p  (p  ~  poids 

atomique),  en  supposant  que  les  q  grammes  du  métal  sont  entrés  en 
combinaison,  est  considérable. 

Voici  quelques  résultats  donnés  par  M.  Tayler,  qui,  en  outre,  a 
calculé  la  force  électromotrice  Volta,  à  laquelle  correspondaient  ses 
nombres  et  mis  en  regard  les  valeurs  trouvées  expérimentalement. 


Alliage 

Pb  +  Zn 
1,6  «/oZn 
Pb  -4-  Zn 
23,9  %Zn 
Pb  4-  Bi   ( 
44,4«/oPbj 
Sn  +  Zn  / 
8,3  0/oZni 
Pb  4-  Sn 
900/oSn 
61,8  0/9  Sn 
210/oSn 
5  0/oSn 
2  %  Sn 


Chaleur 
de  Formation 
par  gr.  d'alliage 
en  calories 

Chaleur  de 

fonnatioa  par 

poids  moléculaire 

en  calories 

Volls 

correspondanli 

calculés 

.  Effet  Volta 
'     observé 

Effet  Peltii 

—  5,8 

-  3,5 

—  23800 
—  960 

0,53 
0,02 

0,210 

(Ayrton  Perry) 

0,31 

(Pellat) 

0,0008 

+  3,8 

1400 

0,03 

0,017 

6,1 

4800 

0,10 

0,281  (A.  P.) 
0,35  (Pellat) 

0,0009 

3,9 
1,9 

8i00 
1000 

0,18 
0,02 

0,099  (A.  p.) 
0,04 

-0,8 

-M 
-1,0 

—  450 

-  2600 

—  6500 

0,01 
0,06 
0,U 

(Pellat) 

0,10 

0,00009 

PEnWKAU. 
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C.  DA VISON.  —  Scales  of  Seinmic  Intensity  (Echelles  d'intensité  sismique).  — 

P.  44-53. 

Des  diverses  échelles  proposées  depuis  que  les  observations  sis- 
miques  ont  acquis  quelque  précision,  la  plus  employée  est  celle  de 
Rossi-Forel,  qui  est  pour  ainsi  dire  officielle  en  Suisse,  en  Angle- 
terre, en  Roumanie,  en  Grèce,  en  Californie  et  en  Australie.  Voici 
les  définitions  des  divers  degrés  de  cette  échelle,  le  choc  est  : 

!•  Enregistré  par  un  seul  ou  plusieurs  sismographes  du  même 
modèle,  mais  non  par  des  sismographes  de  modèle  différent  ;  choc 
ressenti  par  un  observateur  expérimenté  ; 

2*  Enregistré  par  des  sismographes  d'espèce  différente  ;  ressenti 
par  un  petit  nombre  de  personnes  au  repos  ; 

3°  Ressenti  par  plusieurs  personnes  au  repos  ;  assez  fort  pour  que 
la  direction  et  la  durée  en  soient  appréciables  ; 

4«  Ressenti  par  plusieurs  personnes  en  mouvement  ;  dérangement 
d'objets  mobiles,  portes,  fenêtres;  craquement  de  planchers; 

5"  Ressenti  par  tout  le  monde  ;  déplacement  de  meubles  ou  de  lits  ; 
les  sonnettes  sonnent  ; 

6*^ Réveillant  tous  les  gens  endormis;  faisant  tinter  toutes  les 
sonnettes,  arrêtant  les  horloges,  faisant  osciller  les  chandeliers, 
endommageant  d'une  façon  appréciable  les  arbres  ou  arbustes; 
quelques  personnes  effrayées  quittent  leurs  maisons  ; 

?•  Renversement  d'objets  mobiles,  chute  de  plâtres,  cloches 
d'église  en  branle,  panique  générale,  mais  sans  dommage  sérieux 
des  bâtiments  ; 

8®  Chute  de  cheminées,  craquements  dans  les  murs  des  maisons  ; 

9*  Destruction  partielle  ou  totale  de  quelques  bâtiments  ; 

10^  Grands  désastres,  ruines,  dérangements  des  couches  strati- 
fiées, fissures  de  la  croûte  terrestre,  chute  de  rochers  des  mon- 
tagnes. 

Le  Prof.  E.-S.  Holden,  qui  a  étudié  un  très  grand  nombre  de 
tremblements  de  terre  en  Californie,  a  fait  la  comparaison  des 
degrés  de  l'échelle  Rossi-Forel  et  de  l'accélération  maximum  d'un 
point  de  la  surface  terrestre  calculé  d'après  les  inscriptions  sismo- 
graphiques.  On  trouvera  les  résultats  de  cette  comparaison  inscrits 
dans  le  tableau  ci-dessous,  relatif  à  la  correspondance  de  l'échelle 
Rossi-Forel  et  des  diverses  échelles  employées  jusqu'à  ce  jour. 

J.  de  Phys.y  3-  série,  t.  X.  (Janvier  1901.)  5 
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Rosii  Accélérai. 

/3\         Mallet  Philippine  Forel  Rockwood  Baratta  Japonaise    Mercalli    Oldham  Britannique      mai  imam 


Rosai-Forel      n\ 

1  5 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 


i 
3 

i 


» 


2 
3 

4 

5 

6 


1-2 


l'ÎM 


\ 


4 

5 

6 

7 

8-9 

10 


)) 
1 
2 


(7) 
1 


6-7 


(«) 


en    millimèlres 

(») 

(10) 

(»i) 

par  seconde 

(12) 

1 

» 

1 

20 

2 

2 

40 

5 

3 

3 

60 

4 

4 

80 

5 

5 

110 

5 

4 

6 

150 

6 

7 

300 

3 

8-9 

500 

7-8-9 

2 

» 

1.200 

10 

1 

i> 

» 

E.  B. 


H.  NAGAOKA.  —  Elostic  Constant  of  Rocks  and  the  Velocity  of  Seismic  Waves. 
(Constantes  élastiques  des  roches  et  vitesse  des  ondes  sismiques).  P.    53-66.  — 


M.  Nagaoka  a  mesuré  la  flexion  et  la  torsion  de  prismes  à  base 
carrée,  de  1  centimètre  de  côté  et  de  15  centimètres  de  long,  pour 
en  déduire  le  coefficient  d'élasticité  et  le  coefficient  de  Poisson 
relatifs  à  ces  roches,  puis  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  longi- 
tudinales et  transversales  dans  leur  intérieur. 

Il  a  d*abord  constaté  que  la  plupart  des  roches,  particulièrement 


(»)  Mallbt,  The  great  Neapolifan  Earihquake  o/'18o7,  t.  II,  p.  253-256;  1862. 

(<)  £.  Miguel  Sadehra  Maso,  La  Seismologia  en  Filipinas  (Manila,  1893),  p.  21. 

(«)  Rossi,  Bull,  del  Vulc.  ital.,  anno  IV,  1877,  p.  39-40. 

{*)  FoRBL,  Arch.  des  Se.  phys.  et  naL,  t.  VI,  p.  465-466;  1881. 

(6)  M.-S.  de  Rosai,  HulL  Vulc.ital.,  annoX,  p.  67-68,  1883;  F.-A.  Forkl,  Arch. 
des  Se.  ph.  et  nat.,  t.  XI,  p.  i48-14U;  1884. 

{*)  Prof.  C.-G.  RocK^'OOD  jin.,  Amencan  Journal  of  Science^  t.  XXXII,  p.  7-8; 
1886. 

(')  M.  Baratta,  //  ferromoto  Veronese  del  7  giugnio  1891,  Ann.  delCUfficio 
meteorologico  e  Geodinamico^  t.  XI,  p.  19;  1892. 

(^)  Report  on  earthquake  observations  in  Japan^  1892,  p.  10. 

(')  Prof.  G.  Mercalli,  /  ten^emoli  delta  Liguria  e  del  Piemonte^  p.  20  ; 
Naples,  1897. 

(>o)  Mem.  Geol.  Surveg  of  India,  t.  XXIX,  p.  42-43;  1899. 

(>i)  Echelle  précédemment  employée  par  lauteur  du  mémoire. 

(>2)  E.-S.  HoLDKN,  Amer.  Joutm.  of  Science,  t.  XXXV,  p.  429;  1888. 
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parmi  les  plus  anciennes,  sont  loin  de  pouvoir  être  considérées 
comme  isotropes,  même  quand  un  premier  examen  ne  manifeste  ni 
clivages  ni  hétérogénéité  apparente.  De  plus  on  ne  peut  les  sou- 
mettre à  un  effort  un  peu  énergique  sans  manifester  des  effets  de 
viscosité  apparente,  et  des  déformations  résiduelles  parfois  considé- 
rables, hors  de  proportion  avec  celles  que  présentent  les  métaux 
communs.  On  ne  peut  donc  effectuer  de  mesures  sérieuses  qu'en 
limitant  à  de  très  petites  valeurs  les  actions  déformatrices  employées. 

L'auteur  a  étudié  environ  80  échantillons  de  roches,  appartenant 
à  toutes  les  époques  géologiques.  Les  roches  les  plus  anciennes, 
qui  sont  aussi  les  plus  denses,  donnent  les  coeflicients  d'élasticité 
les  plus  élevés.  En  général,  le  coefficient  d'élasticité  croît  plus  vite 
que  la  densité,  et  par  suite,  la  vitesse  de  propagation  des  ondes 
longitudinales  croît  avec  la  densité,  c'est-à-dire  est  la  plus  grande 
possible  pour  les  roches  les  plus  anciennes. 

Bien  entendu  il  ne  faut,  d'après  Fauteur  lui-même,  accorder  qu'une 
importance  toute  relative  aux  valeurs  numériques  qu'il  publie.  Ce  ne 
peuvent  être  que  des  indications,  eu  égard  aux  défectuosités,  déjà 
signalées,  des  matières  étudiées  par  M.  Nagaoka. 
'  La  plus  grande  vitesse  de  propagation  longitudinale  calculée 
(chlorite  schisteuse  de  Chichibu)  est  de  7  kilomètres  par  seconde. 
Cette  vitesse  est  très  inférieure  à  la  vitesse,  de  13  kilomètres  par 
seconde,  que  le  professeur  Omori  attribue  à  la  propagation  de  la  pre- 
mière onde  sismique.  Si  l'accroissement  de  la  vitesse  de  propagation 
avec  la  densité,  constatée^sur  des  matériaux  de  la  croûte  terrestre 
enfouis  peu  profondément,  se  continue  vers  les  couches  de  densité 
supérieure,  il  se  peut  que  la  vitesse  de  13  kilomètres  par  seconde 
convienne  effectivement  à  des  roches  suffisamment  profondes,  bien 
qu'aucune  matière  terrestre  connue,  à  l'état  où  nous  Tétudions,  ne 
donne,  à  beaucoup  près,  une  vitesse  de  propagation  aussi  considé- 
rable. Dans  cette  hypothèse,  on  attribuerait  la  première  secousse, 
manifestée  par  les  si&mographes,  à  une  propagation  effectuée  à 
grande  profondeur. 

La  grande  diversité  des  vitesses  de  propagation,  dans  les  diverses 
roches,  doit  avoir  pour  effet  d'étaler  l'onde  sismique  sur  une  durée 
d'autant  plus  grande  que  Ton  s'éloigne  davantage  du  centre  d'ébran- 
lement initial.  Cette  conséquence  est  confirmée  par   l'observation. 

La  différence  des  vitesses  doit  aussi  provoquer  les  phénomènes 
les  phis  complexes  de  réflexion  et  de  réfraction  ;  de  telle  sorte  qu'un 
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ébranlement  primitivement  unique  peut  donner  naissance,  sur  un 
sismographe  éloigné,  aux  inscriptions  les  plus  embrouillées  et  les 
plus  bizarres. 

E.  B. 


J.-J.  GUEST.  —  On  the  Strenght  of  Ductile-Material   under   Coaibined  Stress 
(Sur  la  résistance  des  matières  ductiles  aux  déformations  complexes}.~P.  69-132. 


Quand  on  étire  un  métal  ductile  bien  homogène,  tel  que  du  fer 
doux  ou  de  Tacier,  on  constate  d'abord  que,  dans  des  limites  assez 
larges,  rallongement  est  rigoureusement  proportionnel  à  la  tension^ 
comme  on  le  suppose  dans  la  théorie  ordinaire  de  l'élasticité.  Il  en 
est  ainsi  jusqu'à  ce  que  Ton  atteigne  un  point  où  le  métal  commence 
k  céder  (y ield-point).  Alors,  pour  un  très  faible  accroissement  de  la 
tension,  l'allongement  devient  subitement  très  sensible.  Si  l'échan- 
tillon soumis  à  la  traction  porte  une  échelle  gravée,  celle-ci  se 
craquelé,  et  l'on  observe  que  les  lignes  de  séparation  sont  à  45®  des 
génératrices.  Cette  extension  du  métal,  accompagnée  de  déchirures 
superficielles,  est  fonction  du  temps.  Quand  elle  a  cessé  de  se  pro- 
duire, on  peut  encore  accroître  la  tension,  et  l'allongement  augmente, 
jusqu'à  ce  qu'enfin  la  rupture  se  produise. 

Pour  l'auteur  du  mémoire,  le  point  où  le  métal  commence  à  céder 
est  la  vraie  limite  d'élasticité,  qui  doit  s'introduire  dans  les  calculs 
de  résistance  i\e  matériaux.  On  sait  en  effet,  depuis  Wôhler,  que 
l'application  répétée  d'efforts  dépassant  à  peine  ce  point  finit  par 
provoquer  la  rupture. 

Que  se  passe-t-il  si,  au  lieu  d'une  simple  traction,  un  métal  est 
soumis  à  une  torsion,  ou  simultanément  à  une  pression  hydrosta- 
tique, à  une  tension,  à  une  torsion,  etc.  ?  Plusieurs  opinions,  entre 
lesquelles  l'expérience  n'a  pas  encore  définitivement  prononcé,  sont 
en  présence.  L'une  de  ces  opinions,  c'est  que  le  métal  cède  lorsque 
Tune  des  tensions  principales  dépasse  une  limite  déterminée,  fournie 
par  les  expériences  de  traction  :  elle  est,  en  général,  adoptée  par  les 
ingénieurs  anglais  et  américains.  La  seconde  opinion,  c'est  que  le 
métal  cède  lorsque  la  plus  grande  déformation  atteint  la  limite 
donnée  par  les  expériences  de  traction.  C'est  la  théorie  de  Saint- 
Venant,  généralement  adoptée  sur  le  continent.  Une  troisième  hypo- 
thèse, proposée  par   M.    Cotterill  dans   son    Traite  de  mécanique 
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appliquée^  c'est  que  le  métal  cède  quand  TefTort  de  cisaillement 
atteint  une  limite  déterminée.  Les  expériences  de  Tauteur  semblent 
avoir  pour  but  principal  d'essayer  de  trancher  le  différend. 

Il  a  expérimenté  principalement  sur  des  tubes  minces  d'acier,  de 
cuivre  ou  de  laiton,  qu'il  dispose  dans  une  machine  à  essais  permet- 
tant de  les  étirer,  de  les  tordre  et  de  les  soumettre  à  Taction  d'une 
pression  hydrostatique  intérieure,  ces  divers  efforts  pouvant  être 
exercés  séparément  ou  simultanément.  Une  série  d'appareils  de 
mesure  détermine  :  1**  l'allongement;  2**  la  torsion  ;  3**  la  variation  de 
diamètre  extérieur;  4^  la  pression  hydrostatique. 

Pour  déterminer  l'allongement,  le  tube  en  expérience  se  trouve 
saisi  entre  deux  colliers  qu'un  dispositif  spécial  permet  de  fixer  à 
une  même  distance  invariable  l'un  de  l'autre.  Un  cadre  articulé,  par 
le  moyen  de  joints  universels,  est  invariablement  fixé  par  l'extrémité 
d'un  de  ses  côtés  verticaux  à  l'un  des  colliers,  tandis  que  l'un  de  ses 
côtés  horizontaux  repose  sur  un  butoir  solidaire  du  deuxième  collier. 
La  déformation  du  cadre  est  amplifiée  par  un  miroir,  dans  lequel  on 
observe  l'image  d'une  règle  divisée. 

La  variation  du  diamètre  extérieur  du  tube  se  mesure  par  la  défor- 
mation d'un  collier  articulé  intermédiaire,  muni  d'un  levier  et  d'un 
miroir. 

La  mesure  de  la  torsion  se  fait  à  l'aide  de  deux  miroirs  primitive- 
ment parallèles,  fixés  normalement  à  l'axe,  ou  à  45*  do  l'axe,  par 
l'intermédiaire  des  colliers  terminaux.  On  déduit  l'angle  final  des 
deux  miroirs  de  l'observation,  dans  chacun  d'eux,  de  l'image  d'une 
même  règle  divisée  verticale. 

La  pression  hydrostatique  se  détermine  par  l'observation  d'un 
manomètre  métallique  antérieurement  comparé  à  un  manomètre  à 
air  comprimé.  Le  manomètre  métallique  employé  par  l'auteur  est  un 
tube  à  section  elliptique  dont  l'axe  est  rectiligne;  mais  ce  tube  a  été 
tordu  en  spirale  autour  de  son  axe.  L'action  d'une  pression  interne 
détord  le  tube  d'un  angle  que  l'on  mesure  à  l'aide  d'une  échelle  et 
d'un  miroir. 

Les  expériences  de  M.  Ouest  sont  décidément  incompatibles  soit 
avec  l'hypothèse  de  l'effort  principal  maximum,  soit  avec  celle  de  la 
déformation  maximum.  En  revanche  les  expériences  établissent  avec 
assez  de  netteté  que,  quand  le  métal  commence  à  céder,  l'effort  de 
cisaillement  maximum  ne  s'éloigne  pas  trop  d'une  limite  déterminée. 
Toutefois  cette  limite  se  montre  constamment  plus  élevée  quand  le 
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cisaillement  résulte  d'une  torsion  que  quand  il  provient  d'un  allon- 
gement. 

Dans  la  pratique,  quand  il  s'agit  de  pièces  métalliques  supportant 
des  eiTorts  de  traction  et  de  torsion  simultanés,  les  anciennes  théo- 
ries conduiraient  à  donner  aux  pièces  de  trop  faibles  dimensioiis. 
On  devra  s'en  tenir  à  la  règle  du  plus  grand  effort  de  cisaillement. 

E.B. 

J.  TROWBRIDGE.  —  The  Production  of  the  X-Rays  by  a  Battery  Carrent  (Pro- 
duction des  rayons  X  au  moyen  du  ^courant  d'une  batterie  d'accumulateurs). 
P.  132-135. 

M.  Trowbridge  dispose  d'une  batterie  de  20.000  accumulateurs. 
En  les  reliant  directement  à  un  tube  de  Crookes,  avec  une  résistance 
d'eau  distillée  d'environ 4.10°  ohms  (cequidonne3à4milliampères), 
il  obtient  des  rayons  X  d'un  grand  éclat  permettant  d'avoir,  par 
exemple,  des  négatifs  où  les  ligaments  et  les  muscles  sont  très  nette- 
ment dessinés. 

Tout  bruit  est  supprimé,  et  on  a  surtout  le  grand  avantage  de  pou- 
voir régler  à  volonté  le  voltage  qu'on  peut  réduire,  du  reste,  à 
20.000  volts  et  qu'on  pourrait  même  abaisser  davantage  avec  un  tube 
convenable.  Mais  le  courant  ne  s'établit  qu'à  condition  qu'on  ait 
échauffé  le  tube,  qui  s'excite  brusquement  dès  qu'on  a  porté  l'anti- 
cathode  au  rouge  cerise.  Si  l'on  pousse  jusqu'au  rouge  blanc,  la 
résistance  du  tube  diminue,  probablement  par  suite  d'un  dégage-* 
ment  de  gaz  primitivement  occlus  dans  les  électrodes  et  le  verre,  et 
le  rayonnement  s'affaiblit  ;  on  voit  naître,  du  reste,  dans  ces  condi- 
tions, un  nuage  bleu  qui  part  de  l'anode  et  gagne  tout  le  tube,  quand 
on  augmente  graduellement  l'intensité  du  courant. 

M.  Trowbridge  a  éludié,  incidemment,  le  rôle  de  l'occlusion  des 
gaz  dans  des  tubes  où  la  pression  était  de  1  à  2  millimètres  et  a  cons- 
taté  qu'en  faisant  varier  l'intensité  du  courant,  on  modifie  l'éclat  et 

la  forme  des  stratifications. 

H.  Bagard. 

Lord  RAYLEIGH.  —  On  Approximately  Simple  Waves  (Sur  des  ondes 
approximativement  simples).  —  P.  135-139. 

Une  onde  absolument  simple  doit  durer  indéfiniment  sans  varia* 
tion  de  phase  ou  d'amplitude.  On  pourra  appeler  des  ondes  a/)joroj;i- 
mativement  simples  si,  pour  une  succession  très  grande,  elles  ne 
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diffèrent  que  peu  d'un  train  d'ondes  simples  :  les  changements  d'am- 
plitude et  de  fréquence  ne  sont  pas  alors  exclus,  s'ils  arrivent  lente- 
ment. On  peut  restreindre  la  définition  en  fixant  la  fréquence  et 
n'admettant  que  des  variations  d'amplitude.  La  phase  varie  toujours. 
Lord  Rayleigh  étudie  ensuite  des  ondes  H  cos  pt-^K  sin pi ^  où  H  et  K 
sont  des  fonctions  de  t, 

Perrbau. 


R.  BEATTIE,  —  The  Spark-Length  of  an  Induction-Coil  (Longueur  d'étincelle 
d'une  bobine  d'induction).  —  P.  139-148. 

La  longueur  de  l'étincelle  obtenue  au  secondaire,  lors  de  la  ferme- 
ture du  primaire,  est  sensiblement  proportionnelle  à  la  force  électro- 
motrice  primaire. 

Lors  de  la  rupture,  d'abord  sans  condensateur  en  dérivation  sur 
l'interrupteur,  la  longueur  de  Tétincelle  dépend  : 

4®  De  la  matière  des  pôles  de  l'interrupteur  :  certaines  substances, 
comme  le  platine,  donnent  une  étincelle  beaucoup  plus  longue,  toutes 
choses  égales,  que  d'autres  qui,  comme  le  charbon^  se  désagrègent 
et  donnent  facilement  un  arc  qui  retarde  la  rupture  ; 

2®  De  la  vitesse  avec  laquelle  est  produit  le  mouvement  de  l'inter- 
rupteur ;  l'étincelle  est,  naturellement,  d'autant  plus  longue  que  ce 
mouvement  est  plus  rapide  ; 

3^  De  la  grandeur  de  la  force  électromotrice  employée  dans  le 
primaire  :  il  semble  a  priori  qu'une  augmentation  de  cette  force 
électromotrice,  favorisant  le  maintien  de  l'arc,  doit  raccourcir  l'étin- 
celle, et  c'est  ce  qui  arrive  si  les  pôles  de  l'interrupteur  sont  en  pla- 
tine ou  en  cuivre  ;  mais  avec  le  charbon,  le  zinc  et  le  plomb,  la  lon- 
gueur de  l'étincelle  peut,  au  contraire,  augmenter  dans  ces  conditions, 
quand  le  mouvemenl  de  t'interrupteur  est  lent. 

La  présence  d'un  condensateur  entraîne,  comme  on  sait,  une  aug- 
mentation considérable  de  la  longueur  d'étincelle.  11  y  a  une  certaine 
valeur  de  la  capacité  qui  donne  une  longueur  maximum  (Mizuno);  il 
semble  à  M.  Beattie  que  cette  valeur  critique  varie  très  peu  avec  la 
force  électromotrice  employée,  tandis  que  la  nature  de  l'interrupteur 
a  une  grande  influence,  cette  valeur  devenant  plus  grande  avec  les 
substances  qui  se  désagrègent  facilement. 

H.  Bagard. 
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WOOD.  —  Photography  of  Soundwaves  and  the  Kinematographie  Démonstra- 
tion of  the  Evolution  of  Reflected  Wave  fronts  (Photographies  d'ondes  sonores 
et  déaionstration  cinématographique  de  la  transformation  d'ondes  réfléchies). 
—  P.  148-156. 

M.  Wood  a  photographié  à  nouveau,  au  moyen  d'un  miroir  con- 
cave et  avec  une  modification  du  dispositif  expérimental,  les  cas  de 
propagation  d  ondes  sonores  étudiés  déjà  par  lui  auparavant  (*). 

En  outre,  pour  montrer  la  transformation  d'une  onde  par  réflexion, 

il  a  fait  un  grand  nombre  de  dessins  représentant  Tonde  à  différents 

moments,  qu'il  a  ensuite  photographiés  sur  une  bande  pelliculaire. 

Avec  un  cinématographe,  on  assiste  alors  à  la  transformation  de 

Tonde. 

Perrbau. 

L.-T.  MORE.  —  On  the  Supposed  Elongation  of  a  Dielectric  in  an  Electrostatic 
Field  (Sur  rallongement  supposé  d'un  diélectrique  dans  un  champ  électrosta- 
tique). -  P.  198-210. 

M.  More  a  repris  Tétude  des  déformations  électriques  des  diélec- 
triques solides  en  évitant,  autant  que  possible,  toute  charge  «•  libre  ou 
apparente  »  sur  la  surface  du  diélectrique.  A  cet  effet,  il  sépare  le 
tube  de  verre  ou  d'ébonite,  sur  lequel  il  opère,  des  armatures  métal- 
liques par  un  diélectrique  liquide  ayant  une  constante  diélectrique 
voisine  de  celle  du  solide. 

L'observation  des  variations  de  longueur  repose  sur  l'emploi  d'un 
système  de  leviers  optiques  amplificateurs  permettant  d'apprécier 
une  variation  d'environ  4.10-*  millimètres.  11  faut  tenir  compte 
d'une  cause  d'erreur  due  à  une  courbure  latérale  du  tube,  lors  de  la 
charge. 

Dans  ces  expériences,  qui  paraissent  conduites  avec  beaucoup  de 
soin,  l'auteur  n'a  observé  aucune  variation  de  longueur  en  opérant 
sur  quatre  tubes  de  verres  différents  et  sur  un  tube  d'ébonite,  alors 
que,  d'après  les  résultats  de  Righi  et  de  Quincke,  en  particulier,  il 
aurait  dû  obtenir  un  allongement  très  sensible. 

La  conclusion,  conforme  à  celle  de  Rôntgen,  est  que  les  déforma- 
tions observées  antérieurement  doivent  être  attribuées,  d'une  part, 
à  une  compression  résultant  de  l'attraction  entre  les  charges  déve- 

0)  Voir  J.  de  Phys,,  3*  série,  t.  VIII,  p.  627. 
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loppées  sur  les  deux  faces  du  diélectrique,  et,  d  autre  part,  à  réchauf- 
fement qui  accompagne  toujours  la  charge. 
M.  More  pense  donc  que  la  tension  de  Téther,  représentée  par  la 

formule  de  Maxwell  -r—  ne  détermine  pas  une  déformation  méca- 

nique  du  diélectrique;  que,  du  moins,  si  une  telle  action  existe,  elle 
doit  être  extrêmement  petite,  puisqu'elle  échappe  à  Tobservation.  Il 
montre  aussi  que  le  phénomène  de  la  double  réfraction  diélectrique 
de  Kerr  ne  peut  être  invoqué  pour  justifier  Thypothèse  d'une  telle 
action  mécanique. 

Dans  un  appendice,  M.  More  reconnaît  une  erreur  qu'il  a  commise 
dans  un  travail  précédent  sur  la  dilatation  des  fils  de  fer,  lors  de 
raimantation(*),  et  qui  lui  a  été  signalée,  en  particulier,  par 
M.  Ewing. 

H.  Bagard. 


K.  TSURUTA.  —  On  some  Effects  of  Twist  on  the  Thermo-eleciric  Qualities  of 
Iron  (Sur  certains  effets  de  la  torsion  sur  les  propriétés  thermoélectriques  du 
fer).  ~  Phil.  Mag.,  (V),  t.  L,  p.  223-231  ;  1900. 

Ces  expériences  sont  encore  incomplètes,  et  plutôt  qualitatives  ;  en 
même  temps  que  la  torsion  agissait  toujours  une  certaine  tension 
longitudinale.  Les  résultats  mettent  en  évidence  une  hystérésis  dans 
I  action  de  la  torsion  ;  les  courbes  d'hystérésis  sont  complexes,  mais 
symétriques  par  rapport  k  Taxe  de  torsion  nulle  ;  le  sens  de  Thysté- 
résis  peut  varier  ;  par  exemple,  une  tige  ayant  subi  successivement 
des  torsions  : 

5  D  5  5 

donnent  chacune  une  courbe  d'hystérésis;  dans  la  première  courbe, 
la  première  branche  de  retour  est  au-dessus  de  celle  d'aller  ;  dans  la 
deuxième,  elle  est  très  peu  au  dessus  ;  dans  la  troisième,  elle  coupe 
deux  fois  celle  d'aller;  dans  la  quatrième,  elle  est  nettement  au  des- 
sous. L'effet  des  vibrations  est,  comme  d'ordinaire,  de  réduire 
l'hystérésis. 

Ch.  Maurain. 

(I)  Phil.  Mag,,  1895. 
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Dr.  J.-H.  GLADSTONE.  —  Oq  the  Want  of  Uniformity  in  the  Action  of  Copper- 
Tin  Alloys  on  Nitric  Acid  (Sur  le  manque  d'uniformité  dans  l'action  de  Tacidé 
nitrique  sur  les  alliages  cuivre-zinc).  —  Phil.  Mag,,  (V),  t.  L,  p.  231-237;  1900. 

Parmi  les  méthodes  qu'on  peut  employer  pour  étudier  la  chaleur 
de  formation  des  alliages  est  la  suivante  :  On  fait  agir  sur  eux  un 
corps  auxiliaire,  on  mesure  la  chaleur  de  réaction  ;  puis  on  fait  agir 
le  même  corps  sur  de  simples  mélanges  des  mêmes  métaux,  ayant 
exactement  la  composition  des  alliages  ;  la  différence  des  nombres 
obtenus  semble  représenter  la  chaleur  de  formation  de  Talliage.  Des 
expériences  de  ce  genre  ont  été  faites  par  MM.  Galt  et  Baker  sur  les 
alliages  zinc-cuivre,  en  utilisant  l'action  de  l'acide  nitrique.  Mais 
M.  Gladstone  montre  que  les  produits  des  deux  séries  de  réactions 
ne  sont  pas  les  mêmes,  de  sorte  qu'on  ne  peut  comparer  d'une 
manière  précise  les  quantités  de  chaleur  dégagées  ;  de  plus  il  y  a 
incertitude  sur  les  chaleurs  de  réaction  de  l'acide  nitrique  sur  les 
deux  métaux  purs.  M.  Gladstone  discute  les  renseignements  qu'on 
peut  cependant  déduire  des  résultats  obtenus.  11  pense  qu'il  faudrait 
opérer  avec  un  corps  auxiliaire  dont  l'action  serait  moins  complexe 
que  celle  de  l'acide  nitrique. 

Ch.  Mauràin. 

WILSON.  —  On  the  Velocity  of  Solidification  and  Viscosity  of  Supercooled 
Liquids  (Vitesse  de  solidification  et  viscosité  de  liquides  surfondus).  — 
P.  238-251. 

Dans  un  travail  antérieur,  M.  Wilson  a  établi  la  formule  : 

F  Op-e 

V  z=z 

A«      Oo 

V  =  vitesse  de  solidification,  F  =  chaleur  de  fusion  de  1  gramme 
du  solide,  A  ==  force  nécessaire  pour  imprimer  l'unité  de  vitesse  à 
1  gramme  du  liquide  se  diffusant  à  travers  lui-même,  a  =  épaisseur 
de  la  couche  moléculaire  à  la  surface  de  séparation  du  liquide  et  du 
solide,  6q  le  point  de  fusion,  6  la  température  actuelle  à  la  surface  de 
séparation  du  liquide  et  du  solide. 

La  formule  peut  encore  s'écrire  en  supposant  F  et  a  constants  et  A 
proportionnel  à  la  viscosité  V  du  liquide,  et  posant  0^  —  6  =  *  : 

s 
V  =  C'y»         C  étant  une  constante, 


r 
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M.  Wilson  a  fait  des  expériences  pour  vérifier  cette  formule.  On  a 
d^abord  employé  le  salol,  qui  se  solidifie  très  lentement. 

Il  était  placé  dans  un  tube  en  U,  dans  une  des  branches  duquel  se 
trouvait  une  pince  thermoélectrique  fer-nickel,  reliée  à  un  galvano- 
mètre. 

Le  salol  était  fondu  en  plongeant  le  tube  dans  Teau  chaude  ;  on  le 
laissait  ensuite  refroidir  lentement  en  provoquant  la  cristallisation 
dans  la  branche  du  tube  ne  contenant  pas  la  pince  thermoélectrique. 
On  notait  alors  à  chaque  instant  simultanément  la  température  et  la 
distance  de  la  pince  à  la  surface  de  séparation  du  solide  et  du 
liquide. 

Voici  les  résultats  d'une  expérience  : 

Températoro  Vitesse  v 

du  début  de  solidiflcatiou 

de  la  solidifleation  min.  par  min. 

34S8  i,3 

33^1  2,4 

31»,0  3,4 

25«,9  3,9 

20«,5  4,1 

On  mesura  la  viscosité  à  différentes  températures,  à  la  manière 
habituelle.  On  obtint  les  nombres  suivants  : 

Salol  :  Point  de  fusion,  41o;  densité,  i,195  à  35». 

Température  Viscosité. 

42« 7,27 

35,9 9,57 

29 i3,57 

25 i7,0o 

19,5 25,29 

15 31,60 

La  formule  t?  =  C  t^  est  sensiblement  d'accord  avec  les  expériences. 

D'autres  expériences,  faites  avec  Tanhydride  benzoïque,  le  benzo- 
pbénol,  Tazobenzol,  qui  se  solidifient  plus  rapidement,  ont  donné  une 
moins  bonne  concordance. 

Perreau. 


Température 
du  baio 

Élération  maximum 
obserrée 

31«,5 

3S3 

27»,5 

5S6 

22<»,0 

9%0 

il^fi 

8%9 

liS5 

9«,0 
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ROSE-IiNNES.  —  Theory  of  the  Constant  volume  Gas  thermometer 
(Théorie  du  thermomètre  à  gaz  &  volume  constant).  —  P.  251-260. 

Posant  ^  =  pv,  Tauteur  remplace  Téquation  habituelle  : 
par 

et  en  prenant  pour  [-j-]  ^^  valeur  approchée jj  par 

Les  termes  entre  parenthèses  étant  très  petits,  comme  on  sait,  pour 
l'hydrogène,  Tazote,  Tair. 

En  traitant  Thydrogène  comme  un  gaz  parfait,  les  expériences  de 
M.  Chappuis  donnent,  pour  le  point  de  congélation  de  Teau  sous  la 
pression  de  1  mètre  de  mercure,  273**,034. 

L'auteur,  en  appliquant  sa  formule  et  utilisant,  d'une  part,  les  ré- 
sultats donnés  par  Joule  et  lord  Kelvin  et,  d'autre  part,  ceux  donnés 
par  M.  Amagat,  trouve  le  nombre  273°,157. 

Supposons  que  —  J^  3^  (^)^  —  (^)^  =  ^5  (^  ==  constante)  ;  et 

négligeant  les  carrés  def-^)   etdeJ/er-j  l'auteur  trouve,  comme 
équation  caractéristique  des  gaz  : 


P  = 


V  —  B       r2 


[/auteur  fait  observer  que  les  expériences  de  Joule  et  de  lord 
Kelvin,  sur  le  travail  interne  des  gaz,  ne  se  traduisent  pas  par  la 
même  condition.  S'il  n'y  a  pas  d'élévation  de  température,  celles  do 

Joule  donnent  M  ;^  )   —  2^  =0,  celles  de  lord  Kelvin  M  ;tt  )p  —  t?  =  o, 

qui  n'est  pas  nécessairement  la  même. 

Perreau. 
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P.-E.  SHAW.  —  Some  Lecture  Experiments   illustrating   Syntony   (Quelques 
expériences  de  cours  sur  la  résonance).  —  P.  283-290. 

M.  Lodge  a  montré  qu'on  pouvait  utiliser  Finduction  entre  deux 
circuits  en  résonance,  c'est-à-dire  où  peuvent  se  produire  des  cou- 
rants oscillants  de  même  fréquence,  pour  transmettre  des  signaux 
télégraphiques  à  distance  (*).  On  peut  faire  parler  un  téléphone 
actionné  par  le  circuit  secondaire.  L'auteur  décrit  une  modification 
des  appareils  de  M.  Lodge  avec  laquelle  on  obtient,  à  plus  faible 
distance  il  est  vrai,  des  sons  beaucoup  plus  intenses,  qu'on  peut  faire 
entendre  dans  toute  une  salle.  Ch.  Mauhain. 

Std:ïit  YOUNG.  —  On  the  Law  of  Cailietet  and  Mathias  and  the  critical  Density 
(Sur  la  loi  de  Cailietet  et  Mathias  et  la  densité  critique).  —  P.  291-305l 

Le  point  de  départ  de  ce  travail  est  le  mémoire  relatif  à  la  cons- 
tante a  des  diamètres  rectilignes  paru  dans  ce  recueil  ('^)  et  dans 
lequel  j'ai  essayé  de  montrer  qu'on  pouvait  calculer  celte  constante 
et  la  densité  critique  A,  connaissant:  1^  deux  valeurs  ou  plus  de  la 
densité  du  liquide  à  des  températures  inférieures  ou  égales  au  point 
d'ébuUition  normale;  2^  la  température  critique;  3*  la  densité  de: 
vapeur  du  corps  considéré  ;  4^  la  marche  approximative  de  la  tension 
de  vapeur  avec  la  température. 

Cette  méthode,  dans  le  cas  du  décane  normal,  a  conduit  à  des 
valeurs  de  a  et  de  A  qui  ne  cadrent  pas  bien  avec  celles  des  hydro- 
carbures inférieurs;  cette  divergence  est  due  à  la  courbure,  très 
appréciable  à  basse  température,  du  diamètre  du  décane,  courbure 
que  les  densités  de  liquide  employées  ne  mettaient  pas  nettement  en 
évidence,  mais  qui  n'en  rendait  pas  moins  la  méthode  inapplicable, 
puisqu'elle  suppose  l'exactitude  de  la  loi  du  diamètre  rectilignc. 

Dans  les  quelques  trente  corps  étudiés  avec  un  soin  extrême  par 
M.  S.  Young,  seul  ou  en  collaboration  avec  ses  élèves,  la  loi  du  dia- 
mètre rectiligne  avait  été  vérifiée  entre  le  point  d'ébuUition  normale 
et  la  température  critique,  avec  des  écarts  qui  étaient,  en  général,  de 
l'ordre  de  grandeur  des  erreurs  d'expérience  ou  même  moindres. 
Dans  le  cas  du  pentane  normal,  les  expériences  de  l'auteur  furent 

{*)  0.  LooOE,  Journal  of  the  Institution  of  Electrical  Engineets,  février  1899. 
(«j  E.  Mathias,  J.  de  Phys.y  3;  série,  t.  VIII,  p.  407  ;  1899. 
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poussées  depuis  0'*,05  de  la  température  critique  jusqu'à  0®,  le  point 
d'ébuUition  normale  étant  36°,3.;  dans  cet  intervalle  de  près  de  200*^, 
la  loi  du  diamètre  rectiligne  fut  vérifiée  admirablement  (^).  On 
s'explique  la  singularité  présentée  par  le  décane  normal  si,  dans  la 
construction  du  diamètre  de  la  courbe  des  densités,  on  fait  intervenir 
les  densités  de  liquide  prises  au-dessous  du  point  d'ébullition  nor- 
male ;  on  voit  alors  apparaître  une  courbure  très  nette  du  diamètre 
sur  laquelle  j'ai  appelé  Tattention  dans  le  cas  particulier  des  ammo- 
niaques composées,  mais  que  j'avais  mise  sur  le  compte  de  perturba- 
tions dues  à  la  proximité  du  point  de  solidification.  Pour  M.  S.  Young, 
la  courbure  du  diamètre  est  un  fait  général,  seulement  cette  cour- 
bure est  excessivement  faible  entre  le  point  critique  et  le  point 
d*ébullition  normale,  tandis  qu'elle  est  assez  prononcée  en  dessous 
de  ce  dernier  point,  la  courbure  conservant  le  même  signe  dans 
toutes  les  parties  du  diamètre. 

Le  résultat  le  plus  important  obtenu  par  M.  S.  Young  consiste  en 
ceci,  que  la  courbure  du  diamètre  change  de  signe  en  même  temps 

que  Texpression  -—,  —  3,77,  dans  laquelle  r;  est  le  rapport  de  la 
densité  critique  A  à  la  densité  théorique  A'  au  point  critique  et 
3,77  =  ^  \/2  la  valeur  de  ce  rapport  pour  les  substances  qui  ne  pré- 
sentent ni  dissociation  ni  polymérisation  lorsque  la  température 
varie.  Comme  la  valeur  de  a  suit  une  marche  tout  à  fait  parallèle 

à  celle  de  — ,j  il  s'en  suit  que  la  courbure  générale  du  diamètre  est 

d'autant  plus  faible  que  -r;?  est  plus  près  de  la  valeur  normale  3,77 

et  que  a  est  plus  voisin  de  la  valeur  0,93. 

Le  diamètre  est  rigoureusement  rectiligne  pour  la  valeur  nor- 
male -7  =  3,77,  et  l'on  a  alors  a  =  0,93  (c'est  le  cas  du  pentane  nor- 
mal). Lorsqu'on  a  t7  <  3,77,  on  a  aussi  a  <  0,93,  et  le  diamètre  est 
concave  vers  l'axe  des  températures  ;  pour  -7  >  3,77,  on  a  a  >  0,93, 

et  le  diamètre  tourne  sa  convexité  vers  l'axe  des  abscisses. 

Les  recherches  de  M.  S.  Young  ne  diminuent  pas  Timportance 


(«)  Voir  y.  de  Phys,,  2- série,  t.  VI,  p.  441  ;  1897. 
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pratique  de  la  loi  du  diamètre  rectiligne  appliquée  entre  le  point 
d'ébuUition  normale  et  le  point  critique,  car  l'erreur  commise  sur  la 
densité  critique  obtenue  ainsi  ne  dépasse  pas  un  millième  dans  la 
plapart  des  cas.  Pour  ce  qui  est  de  la  valeur  théorique  de  cette  loi, 
eUe  reste  entière,  car  en  liant  indissolublement  la  valeur  normale 

3,77  du  rapport—,  (loi  de  S.  Young)  à  la  vérification  rigoureuse  et 

absolue  du  diamètre  rectiligne,  M.  S.  Young  démontre  ce  que  je  n'ai 
cessé  de  répéter,  à  savoir  que  la  loi  du  diamètre  rectiligne  caracté- 
rise Tétat  régulier  et  normal  de  la  matière.  Cet  état  normal  corres- 
pondant à  une  valeur  de  a  nettement  plus  petite  que  Tunité  (0,93) 
montre  une  fois  de  plus  que  la  formule  de  Thorpe  et  Rucker  manque 
de  généralité,  conclusion  à  laquelle  je  suis  arrivé  dans  le  mémoire 
qui  a  été  le  point  de  départ  du  beau  travail  de  M.  S.  Young. 

E.  Mathias. 


J.  STEVENSON.  —  The  Chemical  and  Geological  History  of  the  Atmosphère. 
I.  The  History  of  free  Oxygen*  (Histoire  chimique  et  'géologique  de  Tatmos- 
phére.  I.  Histoire  de  Toxygëne  libre).  —  P.  312-323  et  399-407. 


Les  géologues  considèrent  comme  certain  que  le  carbone  des  char- 
bons fossiles  provient  d'acide  carbonique  libre  dans  Tatmosplière, 
ou  dissous  dans  les  eaux  de  Tocéan,  à  des  époques  anciennes  ;  et 
que,  si  tout  cet  acide  carbonique  avait  été  présent  à  la  fois  dans 
l'atmosphère,  celle-ci  aurait  été  beaucoup  plus  riche  en  acide  carbo- 
nique qu'elle  ne  Test  aujourd'hui.  Il  est  d'ailleurs  évident  que  la 
décomposition  de  l'acide  carbonique  par  les  végétaux  a  dû  mettre 
en  liberté,  aux  époques  géologiques  anciennes,  une  quantité  d'oxy- 
gène correspondante  à  la  quantité  de  carbone  libre  de  tous  nos 
dépôts  de  combustibles.  Par  suite  Tatmosphère  a  dû  s'enrichir  en 
oxygène. 

Onconnaît,  d'autre  part,  les  causes  qui  tendent  à  appauvrir  l'atmos- 
phère en  oxygène,  et  à  l'enrichir  en  acide  carbonique,  et  Ton  com- 
prend que  les  chimistes  aient  pu  discuter,  pour  savoir  si  ces  causes 
inverses  s'équilibrent  à  quelque  degré.  Toutefois  le  fait  énoncé  dans 
le  paragraphe  précédent  est  indéniable,  et  il  est  légitime  de  se 
demander  quelle  est  la  quantité  totale  de  combustibles  carbonés 
contenue  dans  Técorce  du  globe  et  quel  rapport  il  y  aurait  entre  la 
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masse  d'oxygène  correspondante  et  celle  qui  existe  eSéctivement,  a 
Theure  actuelle,  dans  notre  atmosphère. 

On  conçoit  combien  il  est  difficile  de  répondre  à  cette  question 
d'une  manière  quelque  peu  précise.  Voici,  parmi  bien  d'autres,  Tun 
des  calculs  assez  concordants,  auxquels  se  livre  l'auteur  du  mémoire. 
La  région  la  mieux  explorée  du  globe,  au  point  de  vue  des  richesses 
minières,  est  probablement  l'Angleterre.  Un  rapport  officiel  estime 
que  les  seuls  dépôts  de  charbon  ayant  plus  d'un  pied  d'épaisseur  et 
situés  à  moins  de  4.000  pieds  de  profondeur  représentent  146  mille 
millions  de  tonnes,  et  les  dépôts  plus  profonds,  48  mille  millions  de 
tonnes;  en  tout  200  mille  millions  de  tonnes,  en  nombre  rond.  Si 
Ion  ajoute  à  cela  les  dépôts  ayant  moins  de  un  pied  d'épaisseur  et 
les  autres  matières  carbonées,  <lisséminées  un  peu  partout  dans  les 
roches,  que  l'on  comptera  pour  100  mille  millions  de  tonnes,  on 
arrive,  pour  le  Royaume-Uni,  à  un  chiffre  total  de  300  mille  millions 
de  tonnes.  Or  le  Royaume-Uni  représente  la  1.630*  partie  de  la  sur- 
face terrestre.  La  masse  totale  de  carbone  ainsi  calculée  pour  l'écorce 
terrestre  entière  atteindrait  489  millions  de  millions  de  tonnes. 

D'autre  part,  la  masse  totale  de  l'atmosphère  est  de  5. 200  millions  de 
millions  de  tonnes  et  contient  1.200  millions  de  millions  de  tonnes 
d'oxygène.  La  quantité  de  carbone  que  cet  oxygène  serait  susceptible 
de  convertir  en  acide  carbonique  serait  de  450  millions  de  millions 
de  tonnes.  Il  est  remarquable  que  ce  chiffre  se  confond  presque  avec 
celui  que  nous  venons  de  calculer  pour  les  dépôts  de  carbone  ter- 
restres. 

Sans  qu'il  soit  besoin  de  faire  ressortir  ce  que  cette  coïncidence 
de  chiffres  a  d'aléatoire  et  de  fortuit,  on  ne  peut  s'empêcher  de  recon- 
naître qu'elle  révèle  du  moins  l'importance  de  la  cause  invoquée  par 
l'auleur  du  mémoire.  Concluons  qu'il  n'est,  tout  au  moins,  pas  absurde 
d'imaginer  qu'à  l'époque  où  se  sont  formés  les  plus  anciens  sédi- 
ments, l'atmosphère  terrestre  ne  renfermait  pas,  ou  renfermait  très 
peu  d'oxygène,  et  que  la  provision  actuelle  d'oxygène,  emmagasinée 
dans  l'atmosphère,  provient  uniquement  de  l'action  du  soleil  sur  les 
parties  vertes  des  anciens  végétaux,  dont  la  décomposition  a  produit 
la  houille  et  les  autres  dépôts  de  combustibles. 

On  peut  aussi  remarquer  que  l'incomplète  oxydation  des  roches 
primitives  serait  difficilement  compatible  avec  l'existence  d'une 
atmosphère  aussi  riche  en  oxygène  que  l'est  la  nôtre. 

Les  météorites  sont  les  débris  de  corps  dont  la  densité  moyenne 
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s'écarte  peu  de  celle  de  la  terre  et  qui,  dans  le  syslème  solaire,  ont 
des  orbites  peu  éloignées  de  la  nôtre  ;  ils  sont  formés  de  matières 
toujours  très  incomplètement  oxydées.  Les  gaz  libres,  qu'on  peut  y 
rencontrer  occlus,  sont  de  l'hydrogène  ou  des  carbures  d'hydrogène; 
mais  on  n*y  rencontre  pas  d'oxygène  libre.  Les  mêmes  remarques 
s'appliquent  aux  gaz  occlus  dans  les  roches  primitives. 

Ces  divers  arguments  convergent  tous  vers  une  conclusion  com- 
mune, qui  est  celle  du  mémoire  de  M.  Stevenson.  L'oxygène  atmos- 
phérique a  pour  principale  origine  l'action  chlorophyllienne  des 
végétaux  anciens,  et  sa  masse  est  en  rapport  intime  avec  celle  des 
combustibles  carbonés  accumulés  dans  le  sol. 

E.  B. 

H.-S.  ALLEN.  —  On  the  Motion  of  a  Sphère  in  a  Viscous  Fluid  (Le   mouve- 
ment d'une  sphère  dans  un  fluide  visqueux).  —  P.  323-338  et  519-534. 

Étude  expérimentale  du  mouvement  rectiligne  vertical  de  petites 
bulles  d'air  sphériques  (ascension)  et  de  petites  sphères  solides 
(ascension  ou  chute),  à  travers  un  liquide  visqueux  supposé  indéfini  (*)• 
Les  résultats  sont  surtout  relatifs  à  la  vitesse  constante  finale, 
acquise  en  pratique  au  bout  de  peu  d'instants,  quand  la  résistance 
est  devenue  égale  à  la  force  ascensionnelle  (ou  bien  au  poids  appa- 
rent). Les  vitesses  étant  parfois  très  grandes  (billes  d'acier  tombant 
dans  Teau),  on  les  mesurait  avec  précision  par  la  chronophotogra- 
phie  sur  plaque  fixe,  à  l'aide  d'un  dispositif  automatique  à  relais  et 
à  électro-aimants. 

Les  bulles  d'air,  à  condition  qu'on  puisse  négliger  leurs  varia- 
tions de  forme  et  de  volume,  ont  présenté  des  vitesses  identiques  à 
celles  de  sphères  solides  ayant  même  diamètre  et  même  force  ascen- 
sionnelle. 
La  loi  de  la  résistance  au  mouvement  dépend  de  la  vitesse  : 
i®  Quand  le  mouvement  est  très  lent,  on  trouve  que  la  vitesse  finale 
varie,  toutes  choses  égales,  comme  le  carré  du  rayon  des  sphères  ; 
on  en  conclut  que  la  résistance  est  proportionnelle  à  la  vitesse  V, 


i.')  En  réalité,  les  vases  contenant  le  liquide  avaient,  dans  certains  cas,  des 
dimensions  transversales  trop  faibles  pour  que  l'action  des  parois  fût  négli- 
geable. On  eût  pu  en  tenir  compte  à  l'aide  des  résultats  de  Trouton  {Proc.  Uoy. 
Soc.  ofLondon,  t.  LIV,  p.  12-23;  1893),  qui  a  étudié  systématiquement  Tinfluence 
du  diamètre  de  tube  sur  la  vitesse  des  bulles. 

J  (le  Ph/s,.  3-  série,  t.  X.  (Janvier  1900.)  6 
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comme  l'indique  la  théorie  de  Stokes,  à  condition  de  supposer  nul 
le  glissement  à  la  paroi  solide  ; 

2**  Si  le  rayon  des  sphères  n'est  pas  extrêmement  petit  (s'il  est, 
par  exemple,  supérieur  à  0^,01  pour  les  bulles  d'air  dans  l'eau),  la 
vitesse  finale  varie  proportionnellement  au  rayon,  diminuée  d'une 
constante;  il  en  résulte  que  la  résistance  est  alors  proportion- 
nelle à  V; 

3^  Enfin,  pour  les  très  grandes  vitesses  (billes  d'acier  tombant 
dans  l'eau),  la  loi  du  mouvement  pendant  la  période  variable,  con- 
duit à  admettre  une  résistance  indépendante  de  la  viscosité,  propor- 
tionnelle à  chaque  instant  à  V.  C'est  la  loi  de  résistance  qu'avait 
trouvée  Newton  pour  la  chute  des  corps  pesants  à  travers  un  fluide 

visqueux. 

H.  Bénard. 

E.-H.  BARTON  et  L.  LOCONDS.  —  Reflexion  and  Transmission  by  Condensers  of 
Electric  Waves  along  Wires  (Etude  des  ondes  électriques,  se  propageant  le  long 
de  fils,  réfléchies  et  transmises  par  un  condensateur).  —  P.  357-392. 

Les  deux  armatures  du  condensateur  sont  en  communication  res- 
pectivement avec  les  deux  fils,  à  une  grande  distance  de  l'excitateur; 
à  une  grande  distance  au-delà  du  condensateur  est  un  pont  conduc- 
teur. Les  auteurs,  étudient  d'abord  parla  théorie,  les  ondes  réfléchies 
et  transmises.  La  «  courbe  d'interférence  »,  représentant  la  superpo- 
sition des  ondes  directes  et  réfléchies,  a  la  forme  d'une  sinusoïde 
amortie;  sa  longueur  d'onde  doit  être  la  moitié  de  celle  de  l'onde 
incidente,  et  le  décrément  logarithmique  doit  être  le  même  que  pour 
Tonde  incidente.  Pour  vérifier  ces  conclusions  théoriques,  les  auteurs 
ont  étudié  les  indications  d'un  électromètre  déplacé  en  avant  du 
condensateur;  les  quadrants  communiquent  avec  les  deux  fils  de 
propagation.  Les  expériences  ont  été  faites  avec  trois  condensateurs 
différents  (réflexion  et  transmission)  et  aussi  avec  un  pont  conducteur 
mis  à  la  place  du  condensateur.  Dans  la  plupart  des  expériences,  les 
déviations  observées  en  présence  d'un  condensateur  se  sont  trouvées 
plus  faibles  que  celles  qu'on  déduisait  de  la  théorie  en  partant  des 
déviations  observées  sans  condensateurs;  mais  l'accord  a  été  trouvé 
très  bon  entre  la  théorie  et  l'expérience  en  ce  qui  concerne  les  ampli- 
tudes des  variations  de  la  courbe  d'interférence  et  les  changements 

de  phase  introduits  par  la  réflexion. 

Ch.  Maurain. 
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W.-F,  SHEPPARD.  —  On  the  Tabulation  ot  certain  Krequency-Distribution 
(Sur  le  procédé  de  calcul  relatif  à  certains  cas  de  distribution).  —  P.  393-398. 

La  courbe  de  distribution  s'obtient,  comme  on  sait,  en  prenant  sur 
Taxe  des  abscisses  des  longueurs  proportionnelles  aux  intervalles 
entre  lesquels  sont  réparties  les  valeurs  de  la  quantité  considérée, 
construisant  sur  chaque  intervalle,  comme  base,  un  rectangle  dont 
Taire  représente  le  nombre  des  valeurs  comprises  dans  cet  intervalle, 
et  traçant  une  courbe  qui  coupe  chacune  des  bases  supérieures  de 
ces  rectangles,  de  manière  à  ajouter  une  surface  égale  à  celle  qu'elle 
enlève.  Dans  les  calculs  relatifs  aux  puissances  moyennes,  on  prend 
ensuite  les  nombres  de  valeurs  correspondant  aux  aires  limitées  par 
des  ordonnées -équidistanles.  Mais,  quand  lune  des  ordonnées  limites, 
ou  les  deux,  peut  être  considérée  comme  infinie  par  rapport  à  cer- 
taines, il  vaut  mieux  prendre  les  nombres  de  valeurs  de  la  variable 
qui  correspondent  à  des  aires  égales  de  la  surface  de  la  courbe  de 
distribution,  supposée  divisée  en  10  ou  100  parties,  par  exemple.  I^'au- 
teur  donne  des  exemples  de  ce  procédé  de  calcul. 

Ch.  Maurain. 


R.-J.-A.  BARNARD.  —  The  Annual  March  of  Température  to  Melbourne  (Marche 
annuelle  de  la  température  à  Melbourne).  —  P.  408-409: 

Les  courbes  publiées  par  Tauteur  résultent  de  quarante  années 
d'observations,  de  1859  à  1899.  Elles  indiquent  un  climat  analogue 
à  celui  de  l'Europe  ;  mais  les  variations  brusques  de  température  y 
sont  moins  importantes. 

Parmi  les  analogies  de  détail,  M.  Barnard  signale  le  refroidisse- 
ment qui  marque,  en  Europe,  la  seconde  quinzaine  de  mars.  Les 
courbes  de  Melbourne  montrent  aussi  très  nettement  un  minimum 
secondaire,  le  19  mars,  suivi  d'un  maximum  secondaire  de  2^,5  plus 

élevé,  vers  le  25  ou  le  26  mars. 

E.  B. 


R.-T.  GLAZEBROOK.  —Notes  on  the  Meosurement  of  some  Standard  Résistances 
(Sur  la  mesure  des  résistances-étalons).  —  P.  410-416. 

M.  Glazebrook  décrit  plusieurs  méthodes  qu'il  a  employées  concur- 
remment pour  étalonner  des  bobines  de  résistances  nominales  de  10, 
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100  et  4.000  ohms.  Ces  bobines  étaient  faites  d'alliage  Pt-Ag,  dont 
le  coefficient  de  variation  avec  la  température  est  d'environ  0,00028 
par  degré  centigrade.  Les  différentes  méthodes  en  question  ont  donné 
des  valeurs  concordantes  à  2  ou  3  cent  millièmes  près  ;  Tincerti- 
tude  de  la  température  est  la  cause  d'erreur  la  plus  importante. 

H.  Bagard. 

II.-E.  WIMPERIS.  —  Ëxperiments  on  Elasticity  of  Wires  (Expériences 
sur  rélasticité  des  fils).  ^  P.  416-420. 

Expériences  réalisées  par  Tingénieuse  méthode  de  M.  Searle  (*), 
mais  avec  des  fils  en  général  plus  gros,  et,  par  conséquent,  avec  un 
appareil  de  plus  grandes  dimensions. 

Les  valeurs  du  coefficient  de  Poisson  <t  ainsi  déterminées  sont  les 
suivantes  : 


Température 
en  degrés 
Matière.  Diamètre  en  ponces.  a  Fahrenheit. 

Laiton  doux 0, 1042  0,429  54* 

Laiton  plus  dur 0,1652  0,461  60<' 

Cuivre  doux 0, 1342  0,301  60« 

Tube  de  cuivre !  ^''f$^*  f^*^"  j       0,274 

i  0.175   mt.  ^ 

Fil  de  fer 0, 1040  0,270  59« 

Fil  de  fer 0,1581  0,239  58- 

M.  Searle  avait  obtenu  quelques  valeurs  de  <t  supérieures  à  0,.^,  ce 
qui  ne  se  présente  pas  ici.  M.  Wimperis  pense  que  le  diamètre  diffé- 
rent des  fils  employés  peut  être  pour  quelque  chose  dans  ce  désaccord. 

E.  B. 


P.  GHAPPUIS.  —  Notes  on  gas  Tbermometry  (Remarques  sur  les  thermomèlres 
à  gaz).  -  P.  433-442. 

Par  la  comparaison  des  thermomètres  à  azote  et  à  hydrogène  sous 
volume  constant,  l'auteur  arrive  à  la  conclusion  qu'au-dessus  de  100®, 
Tazote  se  comporte  comme  un  gaz  parfait  et  que  les  divergences  entre 
son  échelle  thermométrique  et  Téchelle  normale  des  températures 
deviennent  négligeables  au-delà  de  cette  température. 


(i)  Trnv.  et  Mém.  du  Bureau  int.  den  P.  et  AT.,  t.  XM  ;  —  Phil.  Trans.  R.  S., 
190fi,  A,  253,  p.  37. 
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La  valeur  obtenue  par  MM.  Chappuis  et  Harker  (*)  pour  le  point 
d*ébullition  du  sourre  étant  445,^,  tandis  que  MM.  Callendar  et 
Griffiths  avaient  trouvé  pour  ce  point  444,5,  M.  Chappuis  fait  obser- 
ver que  cette  divergence  peul  être  attribuée  en  partie  au  fait  que 
MM.  Callendar  et  Griffiths  ont  employé,  pour  la  mesure  des  tempé- 
ratures, un  thermomètre  à  air  sous  pression  constante,  dont  Téchelle 
diffère  sensiblement  de  la  température  normale.  En  oulre  le  coeffi- 
cient de  dilatation  du  gaz  déterminé  par  eux,  ol  =  0,0036749,  est 
vraisemblablement  trop  fort. 

La  dilatation  du  réservoir  thermométrique,  dont  la  détermination 
est  fort  difficile  aux  températures  élevées,  pourrait  aussi  expliquer 
Técart  indiqué  entre  les  résultats  de  MM.  Callendar  et  Griffiths  et 
ceux  de  MM.  Chappuis  et  Harker. 

L'auteur  montre  qu'en  effet  les  mesures  de  dilatation  faites  par 
M.  Bedford  sur  un  tube  de  porcelaine  de  Bayeux,  en  employant  la 
méthode  du  comparateur,  suivie  par  MM.  Callendar  et  Griffiths, 
donnent  pour  le  terme  en  t^  du  coefficient  de  dilatation  une  valeur 
sensiblement  plus  faible  que  celle  obtenue  au  dilatomètre  Fizcau  par 
lai-même,  sur  un  échantillon  du  même  tube  de  porcelaine. 

Le  point  d'ébullition  du  soufre  T^  =  444,5,  obtenu  par  MM.  Cal- 
lendar et  Griffiths,  ayant  servi  jusqu'ici  à  Télalonnage  des  thermo- 
mètres à  résistance  de  platine,  il  importe  de  connaître  les  corrections 
à  ajouter  aux  températures  ainsi  déduites  pour  les  rapporter  à  la  nou- 
velle échelle  des  températures  fondée  sur  Tadoption  de  T5  =  445,2.  Les 
corrections  suivantes  sont  tirées  du  tableau  calculé  par  M.  Chappuis. 


Temp. 

Corrodions. 

0 

0,00 

100 

0,00 

200 

+ 

0,08 

300 

+ 

0,25 

400 

-f 

0,52 

500 

-h 

0,89 

600 

+ 

1,59 
F.  Chappuis. 

(1)  Voir  Journal  de  Physique, 

3*  série, 

t.  IX, 

p.  413; 

1900. 
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G.  TAMMANN.  —  Ueber  die  Greiizen  des  festen  ZusUmdes,  V  (Sur  lès  limites 

de  Tétat  solide,  V). 

Dans  ce  mémoire,  Tauteur  décrit  les  mesures .  directes  qu'il  a 
faites  jusqu'à  la  pression  de  1.200  kilogrammes  de  la  chaleur  de 
fusion  du  benzol  ;  il  indique  les  dimensions  que  doit  avoir  le  vase 
d'acier,  dans  lequel  est  contenue  la  substance,  pour  que  sa  capacité 
calorifique  ne  soit  pas  trop  grande  pour  rendre  illusoire  une 
expérience  calorimétrique.  Le  résultat  de  ces  expériences  est  le 
suivant  : 

Entre  1  et  4.200  kilogrammes  dépression  par  centimètre  carré,  la 
chaleur  de  fusion  du  benzol  prise  le  long  de  la  courbe  de  fusion  ne 
varie  pas  d'une  manière  appréciable  ;  cette  variation  est  plus  petite 
que  0,1  0/0  de  la  chaleur  de  fusion. 

M.  Tammann  a  également  mesuré  directement  la  variation  de 
volume  qui  accompagne  la  fusion.  Voici  le  principe  de  son  expé- 
rience :  La  substance  étudiée  est  placée  dans  un  vase  convenable 
avec  un  liquide  destiné  à  transmettre  les  pressions  ;  ce  vase  commu- 
nique avec  un  cylindre  dans  lequel  se  meut  un  piston.  La  subs- 
tance étant  tout  entière  à  l'état  cristallin,  on  détermine  la  posi- 
tion du  piston  au  début  de  l'expérience,  l'appareil  entier  étant 
plongé  dans  un  bain  à  température  constante.  Quand  la  subs- 
tance est  complètement  fondue,  on  détermine  la  course  du 
piston  ;  elle  donne  la  variation  de  volume  cherchée.  Ce  principe  si 
simple  comporte  dans  l'application  de  graves  difficultés  que  l'auteur 
signale.  11  a  opéré  sur  le  benzol,  la  naphtaline,  le  phosphore;  il  a 
déterminé  la  variation  de  volume  qui  se  produit,  lors  de  la  transfor- 
mation du  soufre  rhombique  en  soufre  monosymétrique  ;  il  a  étudié 
le  diméthyléthylcarbinol  ;  les  résultats  de  ces  mesures  sont  repré- 
sentés par  des  formules  empiriques  et  par  des  courbes. 

Le  mémoire  se  termine  par  une  représentation  géométrique  des 
divers  états  gazeux,  liquide,  amorphe  et  cristallin.  Ces  considéra- 
tions ont  été  développées  avec  une  grande  netteté  dans  l'excellent 
article  publié  par  M.  J.  Perrin  dans  la  Revue  générale  des  Sciences 
30  novembre  1900)  ;  la  forme  perspective  de  la  surface  d'équilibre  se 


r 
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trouve  dans  le  premier  volume  des  rapports  présentés  au  Congrès 
de  Physique  de  1900. 

L.  Màrchis. 


H.  KATSER.  —  Normalen  aus  den  Bogenspectrum  des  Eisens  (Longueurs  d'onde 
des  lignes  du  spectre  de  l'arc  du  fer).  —  P.  195-203. 

L'auteur  a  déterminé  les  longueurs  d*onde  d'un  très  grand  nombre 
de  lignes  du  spectre  de  Tare  du  fer.  Il  a  opéré  sur  des  photographies 
de  spectres  normaux  et  procédé  par  interpolation  en  utilisant  les 
mesures  exactes  antérieures  de  Rowland;  Terreur  moyenne  des 
nombreuses  valeurs  qu'il  publie  ne  dépasserait  pas  0,003  U.  A. 

H.  Bagaro. 


A.-H.  BUCHERER.  —  Zur  Théorie  der  Thermoelektrtcitftt  der  Elektrolyte  (Sur 
la  théorie  de  la  thermoélectricité  des  électrolytes).  —  Dtntdes  Ann.  der  Phy$ik, 
t.  lir,  p.  204-209  ;  1900. 

Considérations  de  thermodynamique  conduisant  à  des  formules 
analogues  à  celles  que  Ton  déduit  de  la  théorie  de  Nernst. 

Ch.  Maurain. 


C.-H.  SGHARP.  —  Eine  neue  Méthode  zur  Dickenbestimmung  dûnner  Bl&ttchen 
(NonTelle  méthode  pour  la  détermination  de  Tépaisseur  de  couches  minces). 
-  P.  210-220. 


Il  s'agit  d'évaluer,  par  un  procédé  optique,  l'épaisseur  d'une  couche 
mince  portée  par  un  support,  de  façon  à  écarter  les  complications 
dues  aux  retards  par  réflexion,  que  l'on  rencontre  lorsque  la  couche 
est  métallique  ou  déposée  sur  métal. 

A  l'endroit  où  on  veut  mesurer  l'épaisseur,  on  enlève  cette  couche 
sur  une  petite  étendue  de  façon  à  mettre  à  nu  le  support.  Puis  on 
prend  une  empreinte  de  la  surface.  Pour  cela,  on  se  sert  d'un  mélange 
par  parties  égales  de  colophane  et  de  poix  de  Bourgogne  qu'on 
applique  à  chaud,  et  qu'on  laisse  refroidir  lentement  avant  de  la 
détacher  (pour  les  détails,  voir  p.  217  du  mémoire). 

L'empreinte  obtenue  porte,  en  relief,  l'image  de  la  portion  enlevée 
de  la  couche.  Si  on  adosse  cette  empreinte  à  une  glace  de  verre,  et 


88  DHUDE'S  ANNALEN   DEH  PHYSIK 

si  on  observe  au  speciroscope  les  deux  systèmes  de  franges  de  la 

lame  d'air  inlerposée,  on  peut  mesurer  Tépaisseur  du  relief[^), 

M.  Scharp  a  appliqué  ce  procédé  à  des  couches  A'argeni  ou  &Ho- 
dure  d'argent  déposées  sur  verre.  Les  nombres  qu'il  a  trouvés  con 
cordent  (les  écarts,  dans  un  sens  ou  dans  Tautre  5  0/0)  avec  ceux 
que  fournit  l'application,  plus  pénible,  des  procédés  de  Wiener (^). 
(L'épaisseur  des  couches  étudiées  était  comprise  entre  0,18  et  1,3.) 

Il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'il  s'agit  d'une  couche  de  géla- 
tine déposée  sur  verre.  On  peut,  en  prenant  un  verre  d'indice  élevé, 
mesurer  directement  cette  épaisseur.  Elle  est  plus  grande  que  celle 
mesurée  avec  le  moulage.  M.  Scharp  attribue  le  fait  à  ce  que  l'on  a 
appliqué  le  mastic  à  chaud  (75°)  et  que  la  gélatine,  ainsi  qu'il  l'a 
vérifié  directement,  se  contracte  notablement  quand  on  la  chauffe. 
Le  procédé  ne  peut  donc  servir  à  l'étude  de  cette  couche  particulière, 
mais  il  pourra  sans  doute  rendre  des  services  dans  d'autres  cas. 

A.   COTTON. 


i.  STARK.  —  Electrische  Wirkungen  einer  partiellen  Erhitzung  eines  durchs- 
trômten  Gases  (Actions  électriques  d'un  échauffement  local  dans  un  gaz  tra- 
versé par  un  courant).  —  P.  221-242. 

J.  STARK.  —  Ueber  die  thermische  Auslochung  des  electrischen  Leuchtens  "ver- 
dunnter  Gase  (Sur  Textinction  thermique  de  riUuniination  électrique  des  gaz 
raréfiés).  —  P.  243-246. 

Poursuivant  ses  recherches  sur  les  décharges  électriques  dans  les 
gaz  raréfiés,  et  l'action  exercée  par  des  filaments  de  charbon  incan- 
descents sur  la  chute  de  potentiel  à  l'intérieur  de  ces  tubes,  M.  Stark 
arrive  aux  conclusions  suivantes  : 

1®  Lumière  positive  non  stratifiée,  —  Quand  on  élève,  à  l'aide  d'un 
filament  de  charbon  incandescent,  la  température  d'une  section  de 
tube  située  dans  cette  région,  et  que  l'on  détermine,  d'une  part,  la 
variation  d'intensité  du  courant  transmis,  d'autre  part  la  variation 
de  la  chute  de  potentiel  dans  cette  région,  mesurée  entre  des  élec- 
trodes parasites,    on  constate  que  l'intensité   du  courant  croît  avec 

{})  Comme  l'avait  déjà  fait  M.  Rloch  [Annales  de  Chimie  et  Physique, 
Xll;  1897),  l'auteur  utilise  les  coïncidences  entre  les  franges  des  deux  systèmes; 
i  détermine  parfois  par  un  procédé  graphique  la  radiation  pour  laquelle  une 
coïncidence  a  lieu. 

(^)  M.  Scharp  ne  dit  pas  comment  il  a  fait  la  correction  tenant  à  la  réflexion 
sur  la  face  postérieure  de  l'iodure.  Pour  cette  correction,  voir  Wiener,  Drude  et 
Vincent  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  1900). 
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réiévation  de  la  température,  tandis  que  la  diiïérencc  de  potentiel 
décroit  d*abord.  Toutefois,  aux  plus  hautes  températures  atteintes, 
la  différence  de  potentiel  croît  aussi,  comme  cela  aurait  lieu  dans 
un  conducteur  métallique  ou  électrolytique  ordinaire.  Par  suite,  à 
mesure  que  la  température  s'élève,  les  propriétés  du  gaz  dans  la 
région  étudiée  se  rapprochent  progressivement  de  celles  des  conduc- 
teurs ordinaires; 

2*  Lueur  négative  [Glimlicht),  —  Mêmes  observations  générales; 

3®  Espace  sombre  intermédiaire  (dunkle  Trennunçsraume),  — 
Dans  les  mêmes  conditions  expérimentales,  l'intensité  du  courant 
décroît  d'abord  lentement,  quand  la  température  s'élève,  atteint  un 
minimum,  puis  croît,  repasse  par  sa  valeur  primitive  vers  le  rouge 
blanc  commençant  et  croit  ensuite  rapidement.  La  différence  de 
potentiel  augmente  d'abord,  pour  diminuer  ensuite  aux  plus  hautes 
températures  ; 

4*  Espace  sombre  cathodique.  —  La  chute  de  potentiel  croit  avec 
la  température,  tandis  que  Fintensité  du  courant  décroît; 

5"  Lumière  positive  stratifie'e,  —  On  a  vu,  par  ce  qui  précède,  que 
les  espaces  lumineux  jouissent  de  propriétés  analogues,  quelle  que 
soit  leur  situation  dans  le  tube,  et  qu'il  en  est  de  même  des  régions 
obscures.  Ici,  où  les  bandes  lumineuses  et  sombres  sont  très  rappro- 
chées, on  constate  encore  que  l'effet  est  différent,  suivant  que  le  fila- 
ment de  charbon  incandescent  est  placé  dans  une  frange  lumineuse 
ou  sombre  ;  mais  les  phénomènes  sont  évidemment  moins  nets 
qu'ailleurs.  On  constate,  en  général,  qu'un  échauffement  d'une 
frange  sombre  abaisse  l'intensité  du  courant,  tandis  que  réchauffe- 
ment d'une  frange  brillante  l'accroît. 

L'auteur,  sans  se  flatter  de  tout  expliquer  dans  des  phénomènes 
aussi  complexes,  se  borne  à  quelques  considérations  sur  le  rôle  que 
peut  avoir  l'inégale  vitesse  des  ions  positifs  et  négatifs  dans  la  pro- 
duction des  stries. 

Dans  son  second  mémoire,  l'auteur  rattache  le  fait  de  l'extinction 
thermique  de  la  luminescence  électrique  des  gaz  raréfiés,  observée 
déjà  par  d'autres  expérimentateurs  et  par  lui-même,  aux  faits  con- 
tenus dans  le  premier  mémoire. 

On  a  vu  que,  par  réchauffement  d'un  espace  sombre,  la  chute  de 
potentiel  se  trouve  diminuée;  il  paraît  naturel  que,  si  la  différence  de 
potentiel  diminue,  l'énergie  dépensée  diminue  aussi,  et,  par  consé- 
quent, l'intensité  de  la  luminescence.  E.  B. 
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C.  GRANZ  et  K.-R.  KOCII.  —  Ueber  die  explosionsartige  Wirkung  moderner 
Infante riegeschosse  (Effets  explosifs  des  projectiles  de  Tinfanterie  moderne). 
—  P.  247-274. 

De  nombreuses  photographies  instantanées,  obtenues  dans  les 
circonstances  les  plus  variées,  conduisent  à  faire  admettre  que  les 
effets  explosifs  des  projectiles  de  Tinfanterie  doivent  être  attribués 
non  pas  tant  à  une  propagation  d'un  mouvement  ondulatoire  à  tra- 
vers le  milieu  qu'à  un  transport  «n  masse  du  milieu  lui-même. 

F.  Carré. 

M.-Th.  EDELMANN.  —  Helmholtz'    Pendelunterbrecher  (Pendule    interrupteur 
de  Helmhoitz).  —  P.   274-282. 

Le  pendule  interrupteur  de  Helmhoitz,  dont  l'invention  remonte  à 
une  trentaine  d'années,  est  employé  couramment  en  Allemagne, 
pour  fermer  un  circuit  pendant  une  très  petite  durée  connue  ;  il  n'a 
pas,  à  ma  connaissance,  été  décrit  jusqu'ici  dans  les  recueils  fran- 
çais. 

Sous  la  forme  que  lui  donne  actuellement  M.  Edelmann,  de 
Munich,  il  est  représenté  par  la  fîg,  1.  La  pièce  essentielle  de 
l'appareil  est  un  pendule  formé  d'un  prisme  Â  en  fer  forgé,  tournant 
autour  de  poulies  de  friction  w,  et  portant  deux  leviers  de  contact,  h 
et  k.  Le  prisme  A  est  d'abord  appliqué  à  la  base  de  l'électro-aimant 
E,  auquel  il  sert  de  contact.  Quand  on  ouvre  le  circuit  de  l'électro- 
aimant,  le  pendule  tourne  autour  de  son  axe,  et  les  leviers  k  et  h 
viennent  agir  successivement,  et  à  un  intervalle  réglable  à  volonté, 
sur  des  pièces  de  contact  portées  par  des  chariots  que  Ton  déplace 
au  moyen  des  vis  micrométriques  p  et  q, 

La  /îff,  2  représente  le  mécanisme  employé  pour  interrompre 
simplement  un  circuit.  Le  contact  à  couper  se  fait  en  m,  A  et  B 
étant  les  pinces  de  serrage  en  relation  avec  le  circuit.  Le  levier  k 
fait  basculer  abc, 

La  fig.  3  représente  un  dispositif  plus  complexe  servant  à  inter- 
rompre le  circuit  AB,  et  à  fermer,  aussitôt  après,  le  circuit  CD.  Un 
déplacement  des  vis  micrométriques  M  et  Q  permet  d'établir,  entre 
les  deux  opérations  déterminées  par  le  seul  levier  A,  un  intervalle  de 
temps  très  petit,  variable  à  volonté. 


6^ 


Fio.  2. 


FiG.  3. 
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La  combinaison  des  deux  leviers  h  et  k  permettra,  on  le  voit,  de 
résoudre  des  problèmes  d'interruption  et  de  commutation  assez  com- 
pliqués. 

Pour  mesurer  les  intervalles  de  temps  correspondant  aux  diverses 
opérations  du  pendule,  M.  Edelmann  emploie  un  dispositif  imaginé 
antérieurement  par  M.  Radakovic  pour  Tétude  de  la  vitesse  des 
projectiles  à  leur  sortie  des  armes  à  feu.  Ce  procédé  est  fondé  sur 
remploi  de  la  formule  ; 

— L 

de  la  décharge  d'un  condensateur  de  capacité  C  connue,  à  travers 
une  résistance  dénuée  d'induction,  dont  la  valeur  R  est  aussi  connue. 

On  mesure  le  rapport  — >  d'où  on  déduit  <,  en  déchargeant  le  conden- 
sateur à  travers  un  galvanomètre  balistique,  avant  et  après  sa 
décharge  partielle  sur  la  résistance  R. 

Les  durées  correspondant  à  un  tour  de  la  vis  Q,  par  exemple, 
ainsi  déterminées  pour  dix  tours  de  vis  successifs,  ont  donné  des 
nombres  compris  entre  0,0001547  et  0,0001584  secondes,  la  moyenne 
étant  0,0001563.  Les  écarts  de  part  ou  d'autre  de  la  moyenne 
paraissent  donc  ne  pas  dépasser  0,000002  secondes  ;  par  suite,  les 
mesures  de  durée,  ainsi  effectuées,  doivent  être  exactes  à  moins  de 
un  deux  cent  millième  de  seconde  près. 

E.  B. 


O.  LUMMER  et  E.  JAHNKE.  —  Ueber  die  Spectralgleichung  des  schwanen  Rôrpera 
and  des  blanken  Platins  (Expression  du  rayonnement  d'un  corps  noir  et  du* 
platine  brillant).  ~  P.  283-298. 

Si  l'on  admet  que  l'énergie  E  de  la  radiation  d'un  corps  noir  est 
proportionnelle  à  une  fonction  de  la  température  absolue  T,  et  à  une 
fonction  ^  (v*)  =  ^  (X,  T)  de  la  force  vive  des  molécules  ;  et,  si  l'on 
substitue  au  facteur  de  Maxwell  : 

(mK)^  .  v^  .  «—«»"'  =  A  .  T   *  .  va  .  c    t 


l'expression  plus  générale 


.3  »ia.T) 

A  .  T  a  .  r«  .  e       t 
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on  pourra  poser  : 

E  =  C,f{T),9(\T).e       t     . 

Cette  formule  exprimera  la  loi  de  Wien  : 

E  1=  T5  .  F  (X  X  T), 
si  Ton  écrit  : 

c' 

E=CT«  .  (XT)-lt  .  e  (ATr. 
Cette  expression  est  incompatible  avec  la  formule  de  M.  Michelson  : 

3  _£l 

EizrC.T^.  X-«  .e"^2T. 
Pour  |i  :=  5,  V  i==  1,  elle  redonne  la  formule  de  Wien-Plancke  : 

c 

E  =:  c  .  X-5  .  e'^T. 
Pour  |i  =  4,  V  =  4,  on  aurait  celle  de  Lord  Rayleigh  : 

E  =  C  .  T  .  X-^  .  c^iiT. 

Aucune  d'elles  ne  se  prête  à  représenter  les  résultats  des  expé- 
riences de  Lummer  et  Pringsheim  sur  le  spath-fluor. 

Au  contraire,  pour  |a  =  4,  5  ;  v  =  1,  elle  redonne  la  formule  de 
Thiesen  : 

E=:c'.Ta.X-<.5  .  g"î,T, 

qui  représente  bien  les  phénomènes  observés.  Il  en  serait  de  même 
d  ailleurs,  si,  conservant  la  formule  générale, 

c 

E  =  c'.  T».  (XT)-I*.c  (^T)!», 

on  donnait  aux  constantes  [x  et  v  des  valeurs,  telles  que  : 

4,5  ^  (1  ^  ^ 
1  ^  V  ^  0,0. 

F.  Carké. 
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P.  LENARD.  —  Ueber  die  Elektricitâlszerstreuung  in  uUraviolet  durchstrahlter 
Luft  (Sar  la  dispersion  de  l'électricité  dans  Fair  traversé  par  les  rayons  ultra- 
violets). —  P.  298-320. 

Le  passage  de  rayons  ultraviolets  de  très  petite  longueur  d*onde 
rend  Tair  conducteur.  On  se  propose  d'étudier  le  mécanisme  de 
cette  action. 

Si,  en  dehors  du  faisceau  lumineux  envoyé  par  une  étincelle  à 
travers  une  fente,  on  place  un  conducteur  électrisé,  ce  dernier  se 
décharge,  et  l'électricité  positive  se  perd  beaucoup  plus  rapidement 
que  l'électricité  négative. 

Le  conducteur  (un  treillis  métallique  en  communication  avec  un 
électroscopé)  est  au  moins  à  4  centimètres  des  limites  de  l'ombre  el 
de  la  lumière,  et  ne  reçoit  pas,  par  conséquent,  de  lumière  de  l'étin- 
celle. 

Un  courant  d  air  dans  la  direction  perpendiculaire  aux  rayons 
lumineux  favorise  la  déperdition. 

l^es  rayons  actifs  sont  les  rayons  ultraviolets;  on  le  démontre  par 
l'interposition  de  lames  absorbantes  ou  transparentes  ;  de  plus,  sous 
l'iniluence  des  rayons  : 

Un  corps  neutre  ne  s'électrise  pas; 

La  nature  de  la  surface  électrisée  n'importe  pas  ; 

r^a  vitesse  de  décharge  dépend  de  la  distance  de  la  surface  au 
faisceau  actif  et  à  l'étincelle. 

Pour  se  mettre  à  l'abri  de  l'effet  Hallwachs  (déperdition  d'électri- 
cité par  éclairement  direct  d'une  surface  métallique)  et  placer  le  con- 
ducteur dans  la  lumière  elle-même,  on  le  recouvre  d'une  couche  d'eau 
de  savon,  qui  rend  le  conducteur  insensible  à  l'effet  Hallwachs. 

La  perte  de  charge  croît  avec  le  potentiel  ;  elle  est  augmentée  si 
on  remplace  la  surface  polie  par  un  tissu  à  larges  mailles  ou  une 
feuille  de  papier  recouverte  d'eau  de  savon.  Ce  dernier  effet  serait  dû 
aux  filaments  qui  dépassent  et  accroissent  le  champ  électrique.  Les 
radiations  ultra-violettes  sont  nécessaires. 

Le  processus  de  la  décharge  d'un  conducteur,  placé  dans  l'air 
traversé  par  de  la  lumière  ultra-violette,  n'est  donc  pas  une  déper- 
dition de  l'électricité  du  conducteur  dans  l'air  environnant,  mais  au 
contraire  un  afflux  de  l'électricité  de  l'air  vers  le  conducteur.  La 
lumière  agit  non  sur  le  conducteur,  mais  sur  l'air  qui  absorbe  les 
radiations. 
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Un  courant  d'air  peut  favoriser  ou  contrecarrer  la  décharge,  sui- 
vant qu'il  a  la  direction  du  déplacement  des  particules  chargées  ou 
une  direction  inverse. 

Ces  particules  électrisées  sont  influencées  dans  leur  mouvement, 
par  les  conducteurs  chargés  en  présence  ;  suivant  les  lois  ordinaires 
de  réiectrostatique,  les  particules  négatives  se  déplacent  beaucoup 
plus  rapidement  que  les  positives  ;  ceci  explique  pourquoi  les  corps 
chargés  positivement  se  déchargent  beaucoup  plus  rapidement  que 
les  corps  chargés  négativement  et  pourquoi  il  existe  un  effet,  après 
la  suppression  des  radiations  actives.  Les  particules  positives  se 
mouvant  avec  une  difficulté  notablement  plus  grande  que  les  néga- 
tives, Tair  reste  chargé  positivement. 

L'air  devient  de  moins  en  moins  sensible  à  l'action  des  radiations, 
au  fur  et  à  mesure  que  Faction  se  prolonge. 

On  mesure  la  vitesse  de  déplacement  des  particules  négatives,  en 
cherchant  la  vitesse  du  courant  d'air  de  direction  inverse,  qui  est 
capable  de  contrecarrer  complètement  la  déperdition  de  l'électricité 
positive. 

La  vitesse  ainsi  mesurée  est  de  3'^™,13  par  seconde,  pour  un  champ 
de  1  volt  par  centimètre. 

On  trouve,  d'autre  part,  que  la  vitesse  des  particules  positives, 
pour  un  champ  de  1  volt  par  centimètre,  est  de  0,0015  centimètres 
par  seconde. 

Les  particules  négatives  ont  une  masse  et  un  volume  beaucoup 
plus  faibles  que  les  positives. 

Les  rayons  ultra-violets  actifs  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  pro- 
voquent la  condensation  de  la  vapeur. 

Les  particules  qui  provoquent  la  condensation  ne  sont  pas  élec- 
trisées. 

M.  Lénard  résume  les  deux  mémoires  qu'il  a  publiés  sur  le  pas- 
sage des  rayons  ultraviolets  dans  l'air,  en  remarquant  que  ce  pas- 
sage donne  naissance  à  quatre  produits;  des  particules  négatives, 
qui  semblent  être  des  atomes  ou  des  molécules,  des  particules  posi- 
tives de  plus  grandes  dimensions,  des  particules  non  électrisées, 
provoquant  la  condensation  de  la  vapeur  et  de  l'ozone. 

R.    SWYNGEDAUW. 
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A.  ABT.  —  Ein  einfaches  Vt-r/ahren  zur  Bestimmung  des  neutralen  Punktes  von 
Thermoelementen  (Méthode  simple  pour  déterminer  le  point  neutre  descouplfes 
thermoélectriques).  —  P.  320-327. 

On  sait  que  le  point  neutre  est  celui  qui  correspond  à  une  diffé- 
rence de  température  telle  que  le  pouvoir  thernH>électrique  cesse  de 
monter  pour  commencer  à  descendre.  Pour  les  couples  qui  suivent 
la  formule  d'Avenarius  : 

cette  différence  de  température  est  la  moitié  de  celle  pour  laquelle 
le  pouvoir  thermoélectrique  est  nul.  C'est  cette  remarque  qu'utilise 
Tauteur.  Les  deux  soudures  sont  encastrées  dans  des  pièces  d'acier 
à  côté  des  réservoirs  des  deux  thermomètres  ;  on  chauffe  Fautre 
extrémité  de  ces  pièces  d'acier  avec  des  becs  Bunsen  qu'on  règle  de 
façon  que  le  courant  thermoélectrique  soit  nul  ;  on  a  ainsi  autant  de 
couples  de  valeurs  de  t^  et  de  t^,  correspondant  à  une  valeur  nulle  de 
la  force  électromotrice  thermoélectrique,  qu'on  le  désire.  Chaque 
couple  donne  une  valeur  de  la  différence  de  température  correspon- 
dant au  point  neutre  ;  on  prend  la  moyenne  de  ces  valeurs. 
L'auteur  a  ainsi  trouvé  : 

Laiton-plomb il7<» 

Fer-argent 276°,8 

Zinc-fer 232o,i5. 

Ch.  Maurain. 

A.  SAMOJLOFF.  —  Die  Bestimmung  der    Wechselzahl  eincs  Wechselstromes 
(Détermination  de  la  fréquence  d'un  courant  alternatif).  —  P.  353-354. 

Ce  procédé  consiste  à  utiliser  la  méthode  stroboscopique  en  faisant 
tourner  un  disque  à  secteurs  alternativement  blancs  et  noirs,  et 
éclairé  simplement  par  une  lampe  à  incandescence  [Gûhlampe)^ 
alimentée  par  le  courant  alternatif,  lampe  dont  l'éclairement  est 
d'après  l'auteur,  «  assez  fortement  intermittent  ».  (Il  semble  alors 
qu'il  s'agisse  d'une  lampe  à  incandescence  particulière,  où  le  refroi- 
dissement du  fil  soit  extrêmement  rapide.) 

Ch.  Maurain. 
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GONTBiBnTIOH   A   L'ÉTtïDE   D^  Ll  RÉFRÂGTIW  ET^B  U  DISPERSION; 


Par  M.  A.  db  GRAMONT. 


Je  mû  suis  proposé  de  représenter  graphiquement  la  déviation  et 
la  dispersion  dans  un  prîsnie  et  d'étudier  les  propriétés  des  courbes 
ainsi  obtenues.  La  question  est  susceptible  d'applications  fréquentes 
en  spectroscopie  et  dans  toute  construction  d'appareil  où  figure  une 
arête  réfringente. 

J'ai  donc  construit,  pour  les  radiations  considérées,  des  courbes  où 
les  incidences  successives,  depuis  la  normale  à  la  face  d'entrée  du 
prisme,  sont  portées  en  ordonnées,  et  où  les  déviations  correspon- 
danteSi  comptées  à  partir  de  la  direction  du  rayon  incident,  forment 
les  abscisses. 

Ces  coordonnées  ont  été  déterminées  concurremment  par  Texpé- 
rience  et  par  le  calcul.  Après  avoir  exposé  ces  deux  manières  d'obte- 
nir les  mêmes  courbes,  nous  étudierons  les  propriétés  de  celles-ci  et 
les  conséquences  qui  en  découlent. 


I>lâP0StTIF   EXPERIMENTAL    ET   MESURES. 

Plusieurs  prismes  en  Hiut,  d'angle  voisin  de  60'',  avaient  été  étu- 
diés au  point  de  vue  des  indices  de  réfraction  et  de  la  variation  de 
dispersion  apparente  observée  sur  des  échelles  de  spectroscope  pour 
des  incidences  diverses.  1/un  de  ces  prismes,  désigné  par  n*  3  W, 
dont  les  faces,  polies  avec  le  plus  grand  soin  par  M.  Werleîn,  don- 
naient des  franges  dUuterférence  absolument  droites  par  réflexion,  a 
servi  à  rétablissement  des  courbes  de  déviations  et  à  la  constatation 
de  la  parfaite  concordance  de  l'observation  et  du  calcul. 

Les  mesures  d'indices,  d  incidences  et  de  déviations  ont  été  faites 
sur  un  cercle  de  ^  ccntîmôtres  de  diamètre  portant  le  degré  divisé 
en  trois,  avec  verniers  au  vingtième;  la  minute  était  donc  lue  direc- 
tement. Le  collimateur  dont  la  position  déterminait  la  direction  du 
rayon  incident,  prise  pour  origine  des  mesures,  était  assujetti  à 
J.  de  Phijs.,  3*  série,  t.  X.  (Février  1901.)  7 
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une  position  fixe,  au  zéro  du  cercle.  Le  prisme  à  étudier  était  main- 
tenu avec  de  la  cire  sur  la  plate-forme  de  Tappareil,  et  le  centre  de 
celle-ci  passait  par  Tarête  réfringente,  rendue  verticale,  du  prisme. 
Lors  de  la  détermination  des  indices,  la  plate-forme  était  rendue 
indépendante  du  cercle,  et  sa  rotation  complète  assurée  dans  tous 
les  azimuts. 

Pour  les  mesures  d'incidences  et  de  déviations,  elle  était,  au  con- 
traire, solidarisée  avec  un  vernier  donnant  les  positions  sur  le 
cercle. 

La  lunette  d'observation  était  celle  d'un  spectroscope  ordinaire  et 
portait  un  réticule  à  fils  croisés;  comme  le  collimateur,  elle  reposait 
par  deux  tourillons  sur  un  pivot  à  fourchette  permettant  l'établisse- 
ment, dans  le  plan  d'une  section  droite  du  prisme,  des  axes  optiques 
de  la  lunette  et  du  collimateur.  Pour  ce  dernier  un  trait  de  repère, 
pour  la  lunette  un  vernier  avec  vis  de  rappel,  étaient  solidaires  des 
pivots  et  lus  sur  le  cercle.  Les  tirages  à  crémaillères  des  mises  au 
point  du  collimateur  et  de  la  lunette  portaient  une  même  division  en 
1/2  millimètre  avec  vernier  au  1/20.  L'ensemble  du  cercle,  lesté  par 
un  poids  de  plomb,  reposait  sur  trois  vis  calantes,  et  son  horizonta- 
lité était  vérifiée  au  niveau. 

Indices,  —  L'angle  réfringent  du  prisme  une  fois  obtenu  par  ré- 
flexion, on  mesurait,  pour  avoir  les  indices,  les  déviations  minima. 
Celles-ci  étaient  lues  doublement  :  une  première  fois,  à  partir  de  la 
direction  du  rayon  incident,  déterminée  par  visée  directe  de  la  fente 
du  collimateur,  et  une  seconde  fois  en  prenant  la  moitié  de  l'écart 
entre  les  positions  des  déviations  minima  à  droite  et  à  gauche,  le 
prisme  occupant  alors  successivement,  par  la  rotation  de  la  plate- 
forme, deux  positions  symétriques  par  rapport  à  l'axe  optique  du 
collimateur.  J'ai  pris  ainsi  une  série  d'indices  répartis  dans  tout  le 
spectre,  en  choisissant  les  raies  les  plus  brillantes  ou  les  plus  com- 
modément placées  du  sodium  dans  la  flamme  de  Thydrogène  en 
tube  de  Plûcker,  et  de  différents  métaux  dans  l'étincelle  condensée  : 
aluminium,  zinc,  argent,  étain,  plomb. 

J'ai  préféré  ne  pas  recourir  au  spectre  solaire  à  cause  de  la  diffi- 
culté d'éviter  les  méprises  et  les  confusions  entre  les  différentes  raies 
deFrauenhofer,  quand  on  opère,  comme  c'était  le  cas,  avec  une  faible 
dispersion.  Les  indices  donnés  ici  ont  permis  de  construire  des 
courbes  où,  les  longueurs  d'onde  étant  portées  en  ordonnées,  les 
indices  correspondants  forment  les  abscisses  [fig.  1).  Les  princi- 
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pales  paies  du  spectre  électrique  du  plomb  peuvent  même  suffire  à 
construire  une  courbe  de  ce  genre  en  réunissant  d'une  manière  con- 
tinue les  indices  fournis  par  une  substance  transparente.  On  peut 
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ainsi  obtenir  les  valeurs  intermédiaires  des  points  déterminés  par 
Texpérience,  et  obtenir  la  correspondance  avec  les  raies  de  Frauen^ 
hofer,  généralement  choisies  pour  repères.  Le  simple  aspect  de  la 
courbe  permet  aussi  de  constater  les  erreurs. 


100 


DE  GRAMONT 

Tableau  des  indices. 

îl 

Raie  de 
Frauenhofer. 

Élément.              Prisme  n»  3  W. 

Prisme  n*  1, 

656,3 

c 

H.. 

1.6447 

1.6272 

589,3 

D(*) 

Na.«(^) 

1.6497 

1.6322 

546,6 

Ag.a 

1.6543 

1.6361 

520,9 

Ag.p 

1.6576 

1.6395 

486,1 

F 

H.p 

1.6630 

1.6411 

481,1 

Zn.« 

1.6637 

1.6461 

468,0 

Zn.8 

1.6663 

1.6486 

452,5 

Sn.« 

1.6697 

1.6515 

438.7 

Pb.^ 

1.6733 

1.6550 

434,1 

G' 

H., 

1.6745 

1.6560 

424,7 

Pb.^ 

1.6770 

1.6586 

405,8 

Pb., 

1.6829 

1.6645 

396,2 

Al, 

1.6865 

1.6673 

394,4 

Al, 
[isité  du  prisme 

1.6872 

1.6682 

Dei 

3.91 

3.80 

Ani 

Kle  réfringei 

Qt  A 

59^59' 

59«  58' 

J*ai  inscrit,  à  côté  de  celles  qui  correspondent  aux  chiffres  ci-dessus, 
deux  autres  courbes  :  Tune  concerne  le  prisme  n**  2,  qui  m'avait  anté- 
rieurement servi  à  des  études  de  réjçlage  de  dispersion  du  spectros- 
cope  ;  ses  principales  constantes  sont  : 

Densité  :  3,68. 
Indices  :C  =  1.6188,    0  =  1.6327,    F  in^  1.6362,    6=1.6466 
/4(H8,x~- 410,2)  =  1.6532. 

I /autre  courbe  se  rapporte  au  flir4t  Feil  n*'  1249,  dont  les  indices 
sont  donnés  dansï Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes,  On  voit  que 
Tallure  des  quatre  courbes  est  sensiblement  la  même. 

Incidences  et  dMationa.  —  Le  but  à  atteindre  était  de  déterminer 
les  déviations  des  différentes  raies  pour  une  série  de  positions  suc- 
cessives du  ruyon  incident,  par  rapport  à  la  normale  à  la  face  d'en- 
trée. 11  était  donc  important  d'établir  exactement  la  situation  sur  le 
cercle  dti  vernier  de  Talidade  de  la  plate  forme  porte-prisme,  pour 
cette  incidence  normale. 

On  faisait  usage  de  la  méthode  de  M.  Cornu,  pour  l'observation, 
sous  l'incidence  normale,  des  prismes  (^)  et  des  réseaux(^)  ;  on  enlevait  la 


(')  Milieu  des  deux  raies. 

(«)  Annales  de  VEcole  normale  supérieure,  2'  série,  t.  IX. 
(3)  Etudes  sur  les  bandes  telluriques  du  spectre  solaire  {Annales   de   Chimie  et 
de  Physique,  6-  série,  t.  VII,  p.  48  :  1886). 
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fente  du  collimateur,  qui,  destiné  à  rester  fixe  pendant  la  durée  des 
mesures,  fournissait  le  rayon  incident,  et  l'on  envoyait,  à  Taide  d'une 
glace  sans  tain,  un  faisceau  de  lumière  dans  Taxe  ;  l'apparition  de 
points  brillants  sur  Fobjectif  indiquait  la  bonne  direction  du  fais- 
ceau; on  faisait  alors  tourner  lentement  le  prisme  au  moyen  de  Tali- 
dade,  et  Tillumination  de  sa  face  faisait  constater  le  voisinage  très 
proche  de  Tincidence  normale.  La  fente  étant  alors  remise  en  place, 
on  achevait  le  réglage  en  la  faisant  coïncider  avec  sou  image  réfléchie 
sur  la  face  du  prisme,  en  opérant  d'abord  avec  la  fente  largement 
ouverte,  puis  en  la  rétrécissant  graduellement  et  observant,  avec 
une  loupe  de  foyer  convenable,  à  travers  la  glace  sans  tain,  qu'il  est 
commode  de  fixer  sur  un  support.  On  vérifie  alors  la  solidarité  com- 
plète du  prisme,  de  la  plate-forme  et  de  l'alidade,  dont  le  vernier 
donne  sur  le  cercle  l'incidence  normale  cherchée,  origine  des  mesures. 
Il  est  bon  de  vérifier,  au  cours  de  celles-ci,  que  cette  valeur  origine 
n^a  pas  subi  de  changement  dû  à  un  choc  ou  à  un  ballottement  des 
pièces  de  l'appareil.  On  fait  alors  varier  l'incidence  sur  le  prisme 
depuis  l'incidence  normale  jusqu'à  celle  qui  donne  les  premières 
déviations  observables,  c'est-à-dire  au-delà  de  l'incidence  limite. 

On  peut  encore  commencer  par  se  placer  à  90*  de  la  normale, 
c'est-à-dire  à  l'incidence  rasante.  Celle-ci  ne  peut  être  directement 
observée  ;  mais  à  un  faible  écart  angulaire,  2**  par  exemple,  à  88*, 
tout  le  spectre  visible  est  assez  lumineux  pour  permettre  les  poin- 
tés des  raies  déterminés  à  l'intersection  de  la  croisée  des  fils  du 
réticule.  On  observait  ainsi  d'abord  l'image  fine  et  brillante  de  la 
fente  du  collimateur  par  visée  directe  de  celle-ci,  image  dont  le 
pointé  donnait  la  direction  du  rayon  incident,  à  partir  de  laquelle 
était  mesurée  la  déviation,  après  réfraction,  d'une  des  raies  choisies. 
Celle-ci  était  l'objet  d'un  second  pointé,  dont  la  lecture,  retranchée 
de  la  première,  donnait  cette  déviation  cherchée.  J'ai  borné  mon 
étude  à  trois  raies  : 

Dans  le  rouge  :  la  raie  H^i  de  Tliydrogène,  C  de 
Frauenhofer ^  =  656,3 

Dans  Torangé  :  la  raie  Na^,  milieu  du  doublet  du 
sodium  D,  de  Frauenhofer >^  =  589,3 

Dans  Textrême  violet:  la  raie  AI2,  la  plus  réfrangible 

du  doublet  de  Faluminiura >^  =  394,4 

Bien  entendu,  les  visées  successives  de  la  fente  et  de  la  raie 
réfractée  étaient  effectuées  sans  toucher  à  la  mise  an  point. 
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Voici  un  tableau  donnant  les  valeurs  observées  et  en  regard  les 
nombres  calculés  de  la  manière  que  nous  exposerons  plus  loin. 

La  concordance  entre  le  calcul  et  les  mesures  est  complète  dans 
les  limites  d'exactitude  du  dispositif  expérimental,  c'est-à-dire  à  une 
minute  près.  Un  certain  défaut  de  stabilité  dans  les  pièces  de  Tappa- 
reil,  un  léger  ballottement  des  lunettes  sur  leurs  tourillons  ne  per- 
mettaient pas  une  précision  supérieure. 

CALCUL    DES   DEVIATIONS 

Les  équations  bien  connues,  dites  «  du  Prisme  »,  nous  permettront 
d'obtenir  facilement  les  déviations  cherchées.  Disposées,  comme  ci- 
dessous,  sur  le  conseil  de  M.  Cornu,  les  opérations  qu'elles  expriment 
sont  rapidement  effectuées  par  logarithmes. 

Soient  : 

A,  Tangle  réfringent  du  prisme; 

e,   Fangle  d'incidence  à  partir  de  la  normale  à  la  face  d'entrée  ; 

e\  l'angle  d'émergence  à  partir  de  la  normale  à  la  face  de  sortie  ; 

r  et  r ,  les  angles  du  rayon  cheminant  à  rintérieur  du  prisme  avec  les 

normales  :  r  avec  celle  de  la  face  d'entrée,  r  avec  celle  de  la  face 

de  sortie; 
D,  la  déviation  cherchée,  comptée  à  partir  de  la   direction  du  rayon 

incident  ; 
n,  rindice  de  la  radiation  considérée. 

Prenons  pour  exemple  le  prisme  n°  3  W  (A  =  59*  59')  :  l'incidence 
e  =  45"*,  et  la  raie  jauno  du  sodium  considérée  comme  simple 
n  =  1.6497. 

I'  logsiné?  =  1.8494850 
cotgn       =1.7825967 
_ 
,  logsinr  =  1.6320817 
(              A  =  39°  59' 

(2)  r'  =  A  -  r  -  r  =  25o22-50' 

(  r'  =  34°  3610' 

(  logsinr  =  î. 7542594 

(3)  sintf'  =  n  sin r'  5  logn        =  0.2174033 


( 


log  sine'=  1.9716627 


(»)  Un  résumé  de  ce  qui  suit  a  été  publié  dans  les  Comptes  rendus  de  r  Aca- 
démie des  Sciences  (séance  du  12  février  1900  :  Sur  quelques  conséquences  des 
formules  du  prisme^  par  M.  A.  de  Grahont). 


i04  DE  GRAMONT 

c—    69<>31'36' 

+  c  =    45» 


(4)  D  =  e  +  e'  —  A  {      A  +  D  —  H4°  31'36' 

—  A=    59059' 


D=     54*32  36' 

Ces  équations  se  simplifient  encore  dans  certains  cas. 
Cas  particuliers.  —  Minimum  de  déviation  D^i  ;  on  sait  qu'alors 
e  =  e\  soit  dm,  et,  par  suite, 

(♦a)  *«  —         2        ' 

on  a  ainsi  Témergence  e,„  au  minimum  ;  elle  serait  difficile  à  déter- 
miner avec  précision  par  l'observation,  sa  valeur  en  ce  point  variant 
rapidement  pour  des  changements  très  faibles  de  la  déviation  au 
voisinage  de  son  minimum. 

Incidence  rasante,  c'est-à-dire  pour  e  =  90*,  les  expressions  (4) 
et  (4)  deviennent,  r  étant  alors  l'angle  limite  : 

(l«)  sinr=-, 

(4p)  D  =  90  +  c'  —  A. 

Incidence  limite,  nous  désignerons  ainsi  celle  qui,  pour  le  prisme 
d*angle  et  d'indices  considérés,  correspond  à  l'émergence  rasante. 
Pour  une  incidence  plus  voisine  de  la  normale,  le  rayon  réfracté  à 
l'intérieur  du  prisme  ne  sortirait  plus.  Les  équations  (3)  et  (4) 
deviennent,  /  étant  cette  fois  l'angle  limite  : 

(3«)  sinr'  =  -, 

(4^)  D  =  e  -I-  90  —  A. 

Comme  on  le  verra  dans  la  suite,  les  valeurs  (4p)  et  (4y)  de  D  sont 
égales  et  forment  une  limite,  un  maximum  de  déviation.  On  l'obtient 
successivement  à  l'incidence  rasante  et  à  l'incidence  limite  qui 
correspond  à  l'émergence  rasante  ;  nous  le  désignerons  par  D/. 

L'aiïaiblissement  considérable  de  la  lumière  réfractée  dans  ces 
conditions  permet  seulemeiit  4q  s'approcher  de  ce  mc^ximum  sans 
l'atteindre  expérimcntalem'^ilt, 
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CONSTRUCTION    ET    PROPRIETES  DES    COURBES  DE    DEVIATION. 

Les  valeurs  ainsi  obtenues  par  le  calcul  et  Texpérience,  pour  le 
prisme  n*  3  W,  ont  été  reportées  sur  deux  axes  de  coordonnées  rec- 
tangulaires, à  Téchelle  de  1  millimètre  pour  6'  d'arc,  les  incidences 
en  ordonnées  de  0  à  90«,  et  les  déviations  en  abscisses  de  0  à  120°.  Les 
points,  déterminés  de  cette  manière  et  aussi  rapprochés  qu'on  veut, 
sont  réunis  par  un  trait  continu,  formant  ainsi  des  courbes,  réduites 
ici  [fig,  2)  au  1/45  environ. 


20         30  ^0 

Déviations  . 
Fio.  2. 


120   D 


Pour  plus  de  clarté  dans  la  figure,  la  courbe  de  la  raie  Na^  a  été 
supprimée. 

En  Er^nE/  est  représentée  la  courbe  de  la  raie]  rouge  de  l'hydro- 
gène Ha,  et  en  Er^w^E^^  celle  de  la  raie  violette  extrême  de  l'alumi- 
nium Alj. 

Cas  général,  —  Considérons  une  incidence  quelconque  e.  L'équa- 
tion (4)  est  symétrique  en  e  et  e',  et,  pour  une  même  déviation* D,  ces 
valeurs  peuvent  s'échanger;  c'est  l'expression  du  fait  expérimental 
du  retour  inverse  des  rayons.  On  voit  en  effet,  par  suite  de  cette  réver- 
sibilité, l'ordonnée  correspondant  à  une  déviation  donnée  D  couper 
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la  courbe  en  deux  points  K  et  E',  tels  que  DE  et  DE'  représenteront 
les  valeurs  réciproques  de  e  et  de  e\  Les  courbes  donnent  donc  aussi 
les  émergences.  Nous  pouvons,  d'autre  part,  écrire  Téquation  (4)  en 
divisant  les  deux  membres  par  2  : 

A  +  D    "^2' 

Mais  la  demi-somme  de  e  et  de  e  est  l'ordonnée  du  point  milieu 
de  la  corde  qui  a  pour  abscisse  D  ;  il  en  est  de  même  pour  toute 
autre  déviation,  telle  que  D^.  Nous  exprimerons  donc  cette  propriété 
en  disant: 

Les  points  milieux  de  toutes  les  cordes  parallèles  aux  ordonnées 
sont  sur  une  droite  qui  est,  pour  chaque  courbe,  le  diamètre  con- 
jugué  de  l'axe   des  incidences. 

Nous  l'appellerons  «  droite  des  minima  »;  nous  allons  voir 
pourquoi. 

Cas  du  minimum,  —  L'équation  (4a)  considérée,  pour  deux 
indices  différents  et,  par  suite,  pour  deux  courbes  successives, 
nous  donnera  : 

2e,„  =  A  +  D,„ 


ih)      rrZTIn  et 


2e,ni  =  A  +  Dm,  A  -f  D,«       A  +  D,n<       2' 

ce  que  nous  pouvons  encore  exprimer  en  différentiant  l'expres- 
sion (4a): 

te,n  =  D;n  +  A  d£«_  __  4 

2dem  =  dD;n  dD,n       2 

l'angle  A  du  prisme  étant  une  constante.  On  voit  que  la  diffé- 
rentielle de  la  déviation  minima  est  le  double  de  celle  de  l'inci- 
dence correspondante. 

Si,  dans  les  équations  (4B),  nous  faisons  e  =  o,  nous  aurons: 
D  =  -  A. 

Nous  pourrons  donc  énoncer  les  propriétés  suivantes  : 

Droite  des  minima.  —  1**  Le  point  de  chaque  courbe  correspon- 
dant au  minimum  de  déviation  est  situé  sur  une  droite  commune 
à  toutes  ces  courbes.  Cette  «  droite  des  minima  »  n'est  autre  que 
le  diamètre  conjugué  de  la  direction  de  l'axe  des  incidences  dans 
le  cas  général  ; 

2^  La  droite  des  minima    fait  avec   l'axe  des   abscisses-dévia- 
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lions  un  angle  («o  =  26'  33'  54"),  dont  la  tangente  est  égale  à  un 
demi; 

3^  Elle  rencontre  cet  axe  des  déviations  en  un  point,  dont  Tabs- 
cisse  A  est  égale  à  Tangle  rérringent  du  prisme. 

Nous  trouverons  encore    facilement  les  propriétés  suivantes  : 

En  faisant  D  =  o,  nous  aurons  : 

la  droite  des  minima  rencontre  donc  Taxe  des  ordonnées  à  une  dis- 
tance de  Torigine  égale  à  la  moitié  de  Tanglc  du  prisme. 

Elle  rencontrera  une  parallèle  à  Taxe  des  abscisses,  menée  à  la 
distance  6  =  90  (incidence  ou  émergence  rasante),  au  point  dont 
Tabscisse  est  180  —  A  ;  en  effet,  pour  e,n  =  90**,  on  a  D  =  180  —  A. 

Enfin,  le  système  (4B)  nous  donnant  : 

2  (Cm  —  e,ni)  =  Dm  —  ^mij 

nous  voyons  qu^en  comparant  deux  radiations  quelconques  la  dif- 
férence de  leurs  déviations  minima  est  le  double  des  incidences 
correspondantes. 

Droite  des  émergences.  —  Si,  pour  une  même  incidence  «,  nous 
comparons  deux  radiations,  nous  aurons  à  considérer  deux  courbes 
correspondant  chacune  à  un  indice  différent.  Les  intersections  de 
celles-ci  avec  la  «  droite  d'incidence  »,  c'est-à-dire  celle  qui,  paral- 
lèle à  Taxe  des  abscisses,  a  pour  ordonnée  Tincidence  choisie,  nous 
donneront  deux  déviations  D  et  D^ ,  dont  les  émergences  respectives 
seront  e'  et  e'  et  les  relations  données  par  (4)  : 

(*')  A  +  D^  =  e-t-e;   ^i-^-'i^         e;  -  e  ~  *' 

ce  que  nous  pouvons  représenter  encore,  par  différentiation  de  Tune 
de  ces  équations,  et  en  remarquant  que  A  et  ici  e  sont  constants  : 

de' 

—  =  i ,  ou  de=idD; 

donc  :  pour  une  même  incidence,  si  l'indice  varie,  la  différentielle 
de  la  déviation  est  égale  à  la  différentielle  de  Témergence. 

On  voit  que  la  droite  joignant  les  points  de  deux  courbes  corres- 
pondant aux  émergences  d*une  incidence  commune  a  pour  tangente 
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Funité;  nous  l'appellerons  «  droite  des  émergences  »,  et  nous  résu- 
merons ses  propriétés  en  disant  : 

1*  Pour  une  môme  incidence,  les  points  représentatifs  d'émer- 
gence E  et  E'  de  deux  radiations  d'indices  différents  sont,  sur  une 
même  droite  d'émergence,  à  45°  des  axes  de  coordonnées  ; 

2**  Les  différences  des  angles  d'émergence  sont  égales  aux  diffé- 
rences des  angles  de  déviation  ;  les  unes  pourront  être  indifférem- 
ment substituées  aux  autres  pour  la  mesure  de  la  dispersion. 

Pour  une  incidence  donnée,  les  rapports  de  dispersion  du  spectre 
résultant  seront  représentés  par  les  rapports  des  longueurs  inter- 
ceptées par  les  courbes  des  radiations  considérées  soit  sur  la  droite 
d'incidence,  soit  sur  celles  des  émergences.  La  position  de  cette 
dernière  sera  déterminée  comme  il  suit  : 

La  droite  d'incidence  menée  pour  une  valeur  donnée  de  e  paral- 
lèlement à  Taxe  des  abscisses  rencontrera  celle  des  émergences 
correspondantes,  sur  la  droite  des  minima,  en  un  point  dont  l'abscisse 
s'obtient  en  faisant  e  :=  e'  dans  l'équation  de  la  droite  d'émergence, 
qui  devient  : 

2e  =  D  +  A,  D  =  2e  —  A, 

expression  d'un  point  de  la  droite  des  minima,  par  lequel  il  suffira 
donc  de  tracer  une  droite  à  45**,  qui  sera  celle  des  émergences. 

Droite  des  limites,  —  L'incidence  rasante  e  =  90"  présente  un  cas 
particulier  où  les  poinis  représentatifs  des  incidences,  tels  que 
Er,  E1.4  correspondent,  sur  leurs  courbes  respectives,  à  des  émergences 
limites  E/  et  E/<,  au-delà  desquelles  aucun  rayon  ne  pourra  plus 
sortir  du  prisme. 

On  a  ainsi,  pour  chaque  radiation,  un  maximum  de  déviation  D/ 
donné  deux  fois  :  en  premier  lieu,  par  l'incidence  rasante,  et,  en 
second  lieu,  par  son  incidence  limite  correspondant  à  l'émergence 
rasante. 

Les  points  représentatifs  de  limites,  soit  d'émergence,  soit  d'in- 
cidence, seront  donc  situés,  pour  toutes  les  courbes,  sur  une  droite 
à  45*,  que  nous  appellerons  «  droite  des  limites  »,  cas  limite,  en  effet, 
des  droites  d'émergence,  et  au-delà  de  laquelle,  avec  le  prisme  con- 
sidéré, aucune  radiation  n'aura  plus  de  point  d'émergence. 

Suivant  la  façon  dont  on  la  considère,  et  à  cause  de  la  réversi- 
bilité des  phénomènes,  elle  a  pour  équation  : 
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i^  Dans  le  cas  de  Fincidence  rasante  : 

(V  90  +  e=D/  +  A; 

c'est  Fémergence  limite  pour  laquelle  l'angle  de  réfraction  est 
Tangle  limite  n  : 

(*y)  sinn=-; 

2^  Dans  le  cas  de  Témergence  rasante,  donnée  par  Fincidence 
limite, 

c  +  00  =  D/  +  A  ; 

les  incidences  plus  rapprochées  de  la  normale  donneraient  la 
réflexion  totale,  et,  cette  fois,  c'est  Fangle  du  rayon  réfracté  dans  le 
prisme  avec  la  normale  de  la  face  de  sorlie  qui  est  Fangle  limite  r/  : 

.      ,       1 
sm  n  =-f 
n 

Di  a  la  même  valeur  maximum  dans  les  deux  expressions  (4^) 
et  (4-f).  Si  nous  prenons  Fune  ou  Fautre  de  ces  formes  de  Féquation 
de  la  même  droite,  nous  lui  reconnaîtrons  les  propriétés  suivantes  : 
i*  Pour  e'  =  o,  son  point  de  rencontre  avec  Faxe  des  abscisses 
nous  est  donné  et  a  pour  valeur  la  déviation  : 

D/  =  90  —  A  ; 

2*  Pour  e'  =  90®,  elle  coupe  la  droite  d'incidence  (ou  émergence) 
rasante  en  un  point  dont  Fabscisse  est  : 

D/  =  180  —  A, 

et,  par  suite,  au  même  point  que  la  droite  des  minima,  comme  nous 
Favons  vu  plus  haut.  Bien  entendu  D/  est  différent  de  D'/. 

3°  Pour  D  =  0,  son  point  d'intersection  avec  Faxe  des  ordonnées 
a  pour  valeur  Fincidence  : 

e=z  —  (90O  —  A)  ; 

ce  point  est  donc  au-dessous  de  Faxe  des  a?,  si,  comme  dans  la  pra- 
tique habituelle,  Fangle  du  prisme  est  inférieur  à  90*^. 

J'ajouterai  qu'il  est  facile  de  démontrer  géométriquement  que  la 
droite  dès  minima  concourt  en  un  même  point  avec  la  droite  des 
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limites  et  la  droite  d'incidence  rasante.  En  effet,  dans  les  triangles 
semblables  CE,.E/  et  CE,.,E/,,  la  droite  des  minima  partage  les 
bases  E,.E/  et  En  E/,,  en  parties  égales  et,  par  suite,  se  trouve  bien  la 
médiane  de  ces  triangles.  Une  démonstration  semblable  s'appli- 
querait au  fait  de  la  rencontre  d'une  droite  quelconque  d'émer- 
gence, avec  la  droite  d'incidence  correspondante,  sur  un  point  de 
la  droite  des  minima.  Nous  avons  déjà  établi  ce  fait  précédemment 
en  le  déduisant  de  Téquation  (4.)  pour  e  =  e\ 

Variation  de  l'indice,  —  La  formule  bien  connue  qui  donne  l'in- 
dice en  fonction  de  l'angle  du  prisme  et  du  minimum  de  dévia- 
tion D,„  : 

.„A4-D;n 
sm 


.    A 


peut,  en  vertu  de  l'expression  (4»),  prendre  la  forme  : 

.    A 

sm  Cm  =  n  sm— .^ 

qui  fournit  la  valeur  de  l'émergence  au  minimum  de  déviation  et  la 
condition  : 

n8m--él; 

il  y  a  donc  un  indice  limite  qui  a  pour  valeur  : 

1  .A 

ni  = 7  =  coséc-  > 

A  Z 

sm- 

pour  lequel  : 

s\ne,n  =  1,  em=^  90% 

l'incidence  du  minimum  de  déviation  se  confond  alors  avec  l'incidence 
du  maximum  (incidence  rasante),  et  la  courbe  se  réduit  à  un  point. 

Appliquant  ce  qui  précède  à  un  prisme  de  60*",  nous  aurons  pour 
indice  limite  : 

m  =  coséc  30«  =  2, 

et  dans  la  figure  le  point  correspondant  auquel  se  réduit  la  courbe 
est  en  C.  On  voit  donc  qu'un  prisme  de  60°  permet  seulement  l'obser- 
vation d'indices  inférieurs  à  2. 


r 
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Considérons  maiDtenant  les  courbes  correspondant  à  des  indices 
au-dessous  de  celle  limite.  Pour  la  courbe  dont  le  pied  est  situé  en 
I')  a<i  point  où  la  droite  des  limites  rencontre  Taxe  des  abscisses, 
1  angle  d'émergence  compté  à  partir  de  la  normale  à  la  face  de  sortie 
sera  nul,  c'est-à-dire  le  rayon  émergent  sera  normal  à  celle-ci.  Nous 
aurons  alors  : 

e  =  90,  eî  =  0,  r'  =  o, 

^t»  comme  nous  Tavons  vu  plus  haut,  r  étant,  dans  le  cas  de  Tincidetoce 
fusante,  égal  à  l'angle  limite,  la  formule  (2)  sera  réduite  à  : 

n  =  A; 

on  sait  en  effet  que  la  condition  bien  connue  pour  qu'un  rayon  tra- 
versant un  prisme  puisse  émerger  est  (2)  : 

A  =  r  +  r  ^  /, 

/  étant  Tangle  limite. 
La  formule  (i),  qui  peut  s'écrire  : 

sin  e  =  n  sin  (A  —  r'), 

devient  dans  la  circonstance  considérée,  où  «  =  90*  et  /  ==  o  : 

n  =r  -: — -  rz:  COSéc  A. 

smA 

Pour  un  prisme  de  60*,  l'indice  correspondant  aune  pareille  courbe 
aura  une  valeur  de  1 ,1547.  Pour  cette  valeur  de  A,  c'est  la  limite  des 
courbes  situées  tout  entières  au-dessus  de  Taxe  des  abscisses,  c'est-à- 
dire  dont  les  émergences  seront  positives. 

Courbes  en  partie  négatives.  —  Nous  sommes  .donc  amenés  à  envi- 
sager des  cas  où,  par  suite  de  la  variation  de  npar  rapporta  A, nous 
aurons  des  courbes  en  partie  négatives.  C'est-à-dire  que  si,  pour  une 
certaine  valeur  de  e,  on  a  r  >  A,  alors  ^•'  <  o,  et  les  deux  membres  de 
Téquation  (2)  sont  négatifs.  Nous  interpréterons  ce  résultat  comme 
signifiant  que,  dans  ce  prisme,  le  rayon  lumineux  émerge  de  la  face 
it  sortie  du  côté  opposé  de  celui  où  on  Ta  placé,  par  rapport  à  la 
normale,  en  établissant  la  formule. 

Pour  trouver  les  valeurs  de  l'indice  donnant  des  courbes  en  partie 
positives  et  en  partie  négatives,  ou  tout  entières  positives,  nous  obser^ 
verons  qu'à  des  valeurs  croissantes  de  l'indice  correspondent  des 
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courbes  placées  de  plus  en  plus  loin  de  Taxe  des  ordonnées,  c'est-à- 
dire  à  des  déviations  de  plus  en  plus  considérables. 

Pour  n  >  coséc  A,  les  courbes  seront  entièrement  positives.  La 
réflexion  totale  aura  lieu  pour  toutes  les  valeurs  de  Tincidence  e 
comprises  entre  o,  incidence  normale,  etTincidence  limite  et  qui,  sur 
la  figure,  correspond  aux  points  tels  que  E/,  E|  situés  sur  la  droite 
des  limites. 

Pour  n  =  coséc  A,  comme  nous  venons  de  le  voir,  la  courbe  est 
entièrement  positive.  Il  n'y  a  plus  de  réflexion  totale  depuis  Tinci- 
dence  normale,  qui  donne  alors  Témergence  rasante,  jusqu'à  Tinci- 
dence  rasante  qui,  inversement,  donne  Témergence  normale  dans 
ce  cas. 

•  Pour  n  <  coséc  A,  on  a  une  courbe  en  partie  négative.  L'incidence 
pourra  prendre  toutes  les  valeurs  entre  0  et  90*^  sans  fournir  de 
réflexion  totale,  et  elle  pourra,  de  plus,  avoir  des  valeurs  négatives, 
c'est-à-dire  de  l'autre  côté  de  la  normale,  tout  en  donnant  cependant 
encore  un  rayon  émergent.  La  réflexion  totale  se  produira  pour 
celles  de  ces  incidences  négatives  qui  dépasseront  une  certaine  limite 
dépendant  de  l'indice,  sans  que  cette  valeur  négative  de  l'incidence 
puisse  dépasser,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  90**  —  A.  Dans  la 
pratique,  ce  cas  ne  trouverait  sa  réalisation  que  pour  un  prisme 
d'angle  très  aigu,  car  les  indices  des  liquides  ne  sont  pas  inférieurs 
à  1,33  environ  (eau,  alcool],  ou  pour  les  quelques  gaz  ou  vapeurs  dont 
l'indice,  dépassant  celui  de  l'air,  est  supérieur  à  l'unité. 

Variation  de  Vangle  du  prisme,  —  Suivant  que  l'angle  A  du  prisme 
croît  ou  décroît,  la  limite  des  indices  susceptibles  de  fournir  des 
courbes  de  déviation  observable  augmente  ou  diminue.  L'expres- 
sion donnant  l'indice  maximum  : 

n  :=  coséc  -? 

nous  montre,  en  effet,  que  cet  indice  varie  en  sens  inverse  de  A. 

On  trouvera,  par  exemple,  pour  le  cinabre  dont  l'indice  extraordi- 
naire pour  la  raie  rouge  du  lithium  est  le  plus  élevé  connu  :  3,201, 
que  l'angle  du  prisme  donnant  cet  indice  maximum  est  de  36°  24' 30^. 
On  devra  donc  étudier  la  réfraction  de  ce  corps  avec  un  angle  infé- 
rieur à  celui-là. 

La  formule  n  =  coséc  A,  qui  détermine  la  limite  entre  les  courbes 
entièrement  positives  et  les  courbes  partiellement  négatives,  nous 
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fait  voir  aussi  que  le  nombre  de  ces  dernières  courbes  augmente 
quand  A  diminue.  Nous  verrons  ainsi  que,  pour  Tindice  de  Veau  (raie 
rouge  Ha):  1.3312,  un  prisme  d'angle  égal  ou  supérieur  à  48*41'  41" 
fournira  une  courbe  entièrement  positive,  le  pied  de  celle-ci  se  trou- 
vant, pour  une  pareille  valeur  de  A,  située  sur  Taxe  des  abscisses,  et, 
par  conséquent,  Témergence  rasante  correspondant  à  l'incidence  nor- 
male. 

La  simple  inspection  de  la  figure  fait  voir  que,  si  Fangle  A  du 
prisme  diminue,  le  système  solidaire  et  invariable  de  la  droite  des 
limites  et  de  la  droite  des  minima  se  déplace  en  s'éloignant  de  Taxe 
des  ordonnées. 

Lame  à  faces  parallèles,  —  Si  A  tend  vers  zéro,  les  deux  expres- 
sions ci-dessus  de  A  grandissent  indéfiniment,  et  les  rayons  de  toutes 
les  réfrangibilités  passeront  par  toutes  les  incidences.  Enfin,  pour 
A  =  o,  on  a  : 

n  m  00 ,  r  =z  —  r',  e  ==  —  e\ 

et  par  conséquent  : 

quels  que  soient  Tincidenco  et  Tindicc,  l'angle  d'émergence  sera  égal 
el  de  signe  contraire  à  l'angle  d'incidence,  et  la  déviation  sera  nulle. 

C'est  bien,  en  effet,  le  cas  de  la  lame  à  faces  parallèles. 

Nature  des  courbes  de  déviation.  —  A  la  première  inspection  de 
ces  courbes,  on  est  tenté  de  les  assimiler  à  des  ellipses  ou,  mieux,  à  des 
paraboles,  en  raison  de  l'existence  d'un  diamètre  conjugué.  Un  examen 
plus  approfondi  montre  qu'il  no  peut  y  avoir  d'autres  analogies  et 
qu'une  approximation  serait  illusoire.  En  effet,  dans  une  ellipse  ou  une 
parabole,  les  tangentes  menées  par  les  extrémités  d'une  même  corde 
vont  se  rencontrer  sur  le  diamètre  conjugué  de  leur  direction.  Or, 
dans  nos  courbes,  non  seulement  le  fait  n'existe  pas,  mais  il  y  a  encore 
un  tel  écart,  quelle  que  soit  la  corde,  que  cela  enlève  l'idée  d'assimi- 
lation avec  une  de  ces  coniques. 

En  réalité,  comme  a  bien  voulu  me  le  faire  remarquer  M.  Cornu, 
Ti-quation  de  la  courbe  entre  e  et  D  est  donnée  par  l'élimination  de 
e  entre  les  deux  équations  : 

e  +  e  ~\-\-D, 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Février  1901 .)  8 
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et: 

,A  +  D 


tanga  — ^—  = 


^'^'-     2  , 


«      "~  oA  +  D 

n^-. r~ 

cos^- 

cette  dernière  équation  résulte  de  celle  désignée  sous  le  n^  il  dans 
le  mémoire  de  M.  Cornu  (*). 

L'équation  de  la  courbe  est  donc  assez  compliquée.  Cependant,  au 
voisinage  du  minimum  de  déviation,  on  pourrait  tenter  de  la  consi- 
dérer comme  une  conique,  et  particulièrement  une  parabole  ;  c'est  ce 
que  j'ai  essayé  pour  la  courbe  n  =1.6447  correspondant  à  la  raie  Ha 
avec  le  prisme  n*  3  W.  —  Je  Tai  assimilée  par  le  calcul  à  une  para- 
bole rapportée  à  la  droite  des  minima  et  à  sa  tangente  au  sommet  de 
ce  diamètre,  et  en  passant  ensuite  aux  coordonnées  rectangulaires, 
qui  sont  les  données  de  Fexpérience  ou  du  calcul  direct.  Le  paramètre 
était  déterminé  soit  au  moyen  d'une  incidence  et  de  sa  déviation  con- 
nue, soit  par  les  valeurs  des  incidences  limite  ou  rasante.  L'écart  entre 
les  déviations  calculé  au  moyen  de  la  courbe  réelle  et  celles  données 
par  la  parabole  correspondante  ne  dépassait  pas  une  minute  entre 
le  minimum  (50°  36' 30'')  et  60°;  mais  les  différences  croissaient 
ensuite  rapidement.  Plus  l'indice  qui  correspond  à  une  courbe  est 
élevé,  plus  celle-ci  est  éloignée  de  l'axe  des  ordonnées  (lequel  figure 
la  limite  n  =  1),  et  plus  sa  courbure  est  accentuée,  plus  restreinte 
sera  alors  la  partie  de  la  courbe  pouvant  être  assimilée  à  un  arc  de 
parabole.  —  La  région  de  la  courbe  entre  le  minimum  et  l'incidence 
limite  est  toujours,  quel  que  soit  l'indice,  la  portion  qui  diffère  le  plus 
d'une  conique. 

Courbe  de  dispersion  totale,  —  Cette  courbe  a  été  construite  avec 
les  résultats  donnés  dans  les  dernières  colonnes  du  tableau  du  prisme 
n°  3  W,  en  portant  en  abscisses  les  différences  des  déviations  des  raies 
extrêmes  Al^  (394.4)  et  Hji  (656.3),  et  en  ordonnées  les  angles  du 
rayon  incident  avec  la  normale  à  la  face  d'entrée  du  prisme  [fig.  3). 

La  courbe  représente  ainsi  les  variations  corrélatives  de  la  disper- 


(i)  De  la  réfraction  à  travers  un  prisme  suivant  une  loi  quelconque  {Ann.  Ec. 
Xorm.,  2*  série,  t.  I,  p.  240;  1872). 
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sion  totale  apparente  et  de  rincidence.  Cette  dispersion,  qui  est  mi- 
nimum pourTincidence  rasante,  croit  lentement  jusqu'aux  minima  de 
déviation;  elle  augmente  ensuite  très  rapidement  jusqu'à  la  première 
incidence  limite,  au-delà  de  laquelle  les  différentes  radiations  cessent 
successivement  d'être  observables  et  disparaissent  tour  à  tour  en  com- 
mençant par  les  plus  réfrangibles.Nous  avons  vu  précédemment  que 
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ces  incidences  limite  dépendent  non  seulement  de  Tindice,  mais  aussi 
de  l'angle  du  prisme.  Ainsi  nous  pourrions  encore  observer  la  raie  Alj, 
qui  avait  pour  indice,  dans  nos  expériences,  1.6872,  sous  Tincidence 
normale,  si  Fangle  A  du  prisme  était  rendu  inférieur  à  36**  20'  55'^ 
Semblablement,  en  donnant  à  un  prisme  un  angle  de  30*,  on  pourrait 
faire  réfracter  sous  Tincidence  normale  et  observer  des  radiations 
d'indice  supérieur  à  2. 
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Oq  voit  donc  à  quel  point  on  pourra  faire  croître  la  dispersion  dans 
un  spectroscope,  Iorsqu*on  rapprochera  Tincîdence  de  la  normale. 


SUR  LA  LOI  DE  DISTRIBUTION  DE  LA  COMPOSANTE  HORIZONTALE 
DU  BIA6NËTISHE  TERRESTRE  EN  FRANGE; 

Par  M.  E.  MATHIAS. 

1.  —  Depuis  six  ans  environ,  j'ai  entrepris,  d'accord  avec  M.  B.  Bail- 
laud,  directeur  de  TObservatoire  de  Toulouse,  Fétude  détaillée  de  la 
distribution  du  magnétisme  terrestre  dans  la  région  toulousaine. 
Comme  M.  Moureaux,  dont  j'ai  suivi  les  errements,  j'ai  effectué  les 
mesures  au  moyen  de  deux  boussoles  de  voyage  construites  par 
Brûnner  :  les  admirables  instruments  qui  m'ont  servi  appartiennent 
au  Laboratoire  de  Physique  de  TÉcole  normale  supérieure  et 
m'avaient  été  très  gracieusement  prêtés  par  MM.  Violle  et  Bril- 
louin,  que  je  prie  de  bien  vouloir  agréer  mes  sincères  remercie- 
ments. 

Conformément  au  système  de  cartes  que  j'ai  proposé  (^),  j'ai  rap- 
porté toutes  les  localités  à  une  station  de  référence  et  déterminé  la 
différence  entre  chacun  des  éléments  magnétiques  mesurés  en  un 
endroit  X  et  l'élément  co f^es pondant  {^)  de  l'Observatoire  de  Tou- 
louse. A  cet  effet,  je  déterminais  la  différence  (X  —  Parc),  grâce  à 
l'obligeance  de  M.  Moureaux,  et,  en  retranchant  de  cette  différence. la 
différence  (Toulouse  —  Parc)  contemporaine,  j'obtenais  la  différence 
c'ierchée  (X  —  Toulouse)  {^),  Celte  différence  étant  une  fonction  très 
lente  du  temps,  on  peut  considérer  comme  comparables  entre  eux 
les  nombres  obtenus  à  quelques  années  d'intervalle;  l'influence  de 
l'allitude  étant  excessivement  faible,  il  s'ensuit  que  les  différences 
(X  —  Toulouse),  pour  un  élément  donné  et  un  intervalle  de  quelques 
années,  sont  exclusivement  fonction  des  différences  de  longitude  et 
de  latitude  géographiques  de  l'endroit  X  et  de  l'Observatoire  de 
Toulouse. 


-    (>)  Voir  J,  de  P/iys.,  3-  série,  t.  VII,  p.  455;  1898. 

(-)  Les  éléments  correspondants  se  rapportent  à  des  heures  locales  identiques. 

(•*)  Cette  manière  de  procéder  permet  de  prendre  comme  station  de  référence 
nne  station  dépourvue  d'un  service  régulier  d'enregistreurs  magnétiques,  mais 
o  1  l'on  fait  des  mesures  magnétiques  absolues  périodiquement. 
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Soient  (A  long.)  et  (A  lat.)  ces  différences;  pour  une  région  peu 
étendue,  la  différence  (X  —  Toulouse)  devra  pouvoir  être  représentée 
par  une  relation  linéaire  de  la  forme 

ar(Along.)+y(Alat.), 

xety  étant  des  constantes  numériques  convenables  (*). 

2.  —  Dans  le  but  d'appliquer  la  méthode  précédente  à  la  compo- 
sante horizontale,  j'ai  réuni  70  observations  faites  dans  la  région  de 
Toulouse  et  se  décomposant  ainsi  :  18  de  M.  Moureaux,  faites  en  1895 
el  1896  ;  4  de  M.  J.  Fitte,  faites  en  1896;  et48  de  moi-même,  obtenues 
en  1895,  1896  et  1899.  La  formule  provisoire  : 

(1  )  AH  =  —  (A  long.)  —  8  (A  lat.), 

obtenue  par  tâtonnements,  a  permis  d'éliminer  16  observations  se 
rapportant  à  des  localités  anomales.  Les  54  observations  restantes 
comprenaient  14  observations  de  M.  Moureaux,  3  de  M.  Fitte  et  37 
.  de  moi-même  ;  elles  ont  fourni  54  équations  à  dçux  inconnues,  qui 
ont  été  résolues  par  la  méthode  des  moindres  carrés  (*)  et  ont  donné 
la  formule  : 

(2)  AH  -  —  1,26 (A  long.)  —  7,42 (A  lat,), 

dans  laquelle  AH  est  la  différence  (X  —  Toulouse)  pour  une  époque 
moyenne  voisine  de  1896,  cette  différence  étant  exprimée  en  unités  du 
cinquième  ordre  décimal,  (A  long.)  et  (A  lat.)  élant  comme  pour  la 
formule  provisoire  exprimés  en  minutes  et  fractions  décimales  do  • 
minutes. 

La  formule  (2)  représente  les  observations  des  stations  considérées 
comme  régulières  avec  une  erreur  généralement  inférieure  à  20  unités 
du  cinquième  ordre,  c'est-à-dire  avec  une  erreur  inférieure  aux  erreurs 
d'observation  en  campagne. 


(')  C'est  le  professeur  Liznar,  de  Vienne,  qui  parait  avoir  eu,  le  premier,  l'idée 
dune  telle  représentation.  11  a  été  suivi  en  cela  par  M.  I>.  Negréanu  dans  ses 
EUmenls  magnétiques  en  Roumanie  au  {"'  janvier  A&9d.    .  .  ^    . 

(-)  Par  M.  Gaubet,  calculateur  de  TObservatoire  de  Toulouse,  que  je- remercie 
.  vivement  de  son  précieux  concours. 
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C'est  ce  que  monire  le  tableau  suivant  dans  lequel  : 


Th.  M=  Moureaux, 


Fitte, 


M  =:  Mathias. 


Ariège 


Département.  Station. 

Foix 

Pamiers 

Saint-Girons  .... 

Auch 

Condom  

Mirande 

Cologne 

L'Isle-Jourdain . . 

Gers     {  Mauvezin 

Miradoux , 

Pileux , , 

Riscle 

Saint-Clar 

Tournecoupe 

Saint-Gaudens 

Vi  lie  f ranch  e-de-Lau- 

ragais 

Cazères 

Fronton 

Grenade  

Montastruc- la- Con- 
seillère   

Montréjeau 

Sai  nt-Paul-sur-Savre 


(Â  long.)  (À  lai.)        AH  Obs. 


+ 


8' 
19' 


4-  53' 
65' 
63 


+ 
+ 
4-  28' 
-f-  23' 
+  35' 
+  41' 
+  43' 
+  92' 
4-  41' 
+  39' 
+  44" 


95  — 
05  — 
45  — 

25  + 
95  -f 
95  — 
75  + 
25  + 
1     + 


39' 25 

29' 65 

37' 55 

4' 95 

21' 15 

5' 95 

6' 75 

0'25 

7' 15 

23'  45 

19' 95 

2' 5 

17' 3 

14  8 

29*75 


+  320 
+  256 
-f  255 

—  71 

—  222 

—  6 


AH  cale.  AH  Cale.    Obserr. 
—  AH  Obs. 

-  24  Th.  M. 

-  23      id. 


+  302 
+  233 
+  254 

—  81 

—  240 

—  37 


86  4- 
31  4- 
97  -f- 


100 
32 
110 
—  236  —  226  4-  10 
201 
153 
179 
192 
165 


—  201  —  203  —    2 


+ 


203 

—  135  4-  18 

—  180  —     1 

—  159  4-  33 

4-  166  4- 


id. 
id. 
id, 
id. 
M. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i  Th.  M. 


Haute- 
Garonne 


—  15'  05  —  12' 85  4-  143  +  114  —  29  id. 
4-  22' 4  —  24' 75  4"  *8"?  +  156  —  31  F. 
4-  4' 4  4-  13' 8-»  —  105  —  109  —  4  M. 
+  9' 95  +  100     —    83—    87—     4  F. 

—  7'  45  +  6'  6  —  20  —  40  —  20  M. 
4-  53' 55  —  31' 15  4"  134  4-  16t  4-  30  tVi. 
4-  13' 9     4-     505-     43—    55  —  12  id. 


Hautes- 
Pyrénées 

Lot 

Lot-et- 
Garonne 

Tarn 


Vidouze. 


Tarn-et- 
Garonne 


/ 

Catus 

Saint-Géry 

)  Agen 

1  Nérac 

\  Albi 

)  Gaillac 

Montauban-  Beauso- 
leil 

Montauban-gare 

Castelsarrasin 

idem 

Moissac 

Aucam  ville 

Auvillars 

Les  Barthes 

Beaumont  -  de  -  Lo- 
magne 


4-  90'  55  — 

+  m 
-  r4  4- 

4-  51' 55  4- 


9' 45  —    27  —    44—17     id. 
429  —    4 


4-  56' 6 
5i'9 
35' 15 


425  — 

392  —  376  4-  16 
315  —  326  — 
4-  67' 05  4-  31*25  —  307  —  316  — 
53  —     82  — 
87  —    95  - 


-  41' 05  4-  18' 05  — 


—  26' 85  4-  17' 35 


id. 
id. 
11  Th.  M. 
9  id. 
id. 
id. 


29 
8 


4  25  4-  23'  75  —  160  —  181  —  21       M. 

23  id. 

24  Th.  M. 

219  4-  25      id. 
11 


+ 

4-714-  24' 05  —  164  —  187 

4-  20' 85  4-  26' 05    -  195  —  219 

idem  idem 

4-  22'  65  +  29'  05 
4-  14' 55  4-  irio 
4-  33'  85  4-  27'  8 
4-  17'  0    4-  29'  0 


—  244 

—  234  —  245 


106  —  101  4-  5 
270  —  249  4-  21 
226  —  236  —  10 


M. 
F. 
M. 

id. 


+  27' 65  4-  15' 65  —  145  —  151  —  6   M- 
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Déparlemeot.  Station. 

Bressols 

j  Caste] mayran 

Escazeaux 

Esparsac 

Grisolles 

Labastide-St-Plerre  . 

Lafranraise 

Tarn-et- 1  Idem 

Garonne  \  Lavilledieu 

(suite) 


(A  \ODf.) 


Lavit 

Marignac 

Montech 

Saint-Arroumex 

Saint-Nicolas-  de  -  la  - 

Grave  

Valence-d'Agcn 

Villebrumier 


4-  715 
+  25'  35 
-f  26' 25 
+  3i'35 
+  iO'25 
+  5' 55 
+  42' 75 
+  i3'05 
-f  14' 35 
4-  32' 05 
4-  31' 6 
+  13' 0 
+  27'  65 


(A  lat.) 
+  21' 

+  25' 
+  13' 
+  17' 
+  13' 

+  18' 
+  30' 
+  31' 
+  25' 

+  21' 
+  13' 
+  20' 

+  22' 


àU  Obs.    âH  cale.  AH  Cale.    Obserr. 
—  AHObs. 


15  —  143 
05  —  217 
15  —  113 
55  —  163 
0-99 
15  —  117 
75  —  243 
1  —  260 
05  —  202 
05  —  169 
4  —  148 
65  —  192 
75  —  207 


—  166  —  23 

—  218  -     1 

—  131  —  18 

—  169  -     6 

—  109  —  10 

—  142  —  25 

—  244  —     1 

—  247  +  13 

—  204  —     2 

—  195  —  26 

—  139  +     9 

—  169  +  23 
~  204  +    3 


id. 
id. 
id. 
id- 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 


+  26' 05  +  27'  15  —  234  —  234  0     id. 

+  33' 75  +  29' 55  —  281  —  262  +  19      id. 
+    0'65  +  17' 85  —  121  —  133  —  12     id. 


Parmi  les  16  stations  éliminées  par  la  formule  (i),  on  trouve  : 
Comberougery  Lavaiir  et  Castelnau-de-Bretenottœ,  qui  donnent  respec- 
tivement pour  la  différence  AH  Calc.-AH  Obs.  les  valeurs  —  33,  +  33 
et  —  34  qui  sont  tout  à  fait  comparables  à  celles  que  donnent,  dans 
le  tableau  précédent,  ^^i,  Villefranche-de-Lauragais,  Monlréjeau^ 
Mirande  et  Toumecoupe.  Des  13  stations  restantes,  l'une,  Lanne- 
mezatiy  est  redevenue  régulière,  grâce  à  la  découverte  d'une  erreur 
de  10'  dans  sa  latitude;  les  12  autres  sont  nettement  anomales ^ 
comme  fournissant  des  différences  supérieures  ou  égales,  en  valeur 
absolue,  à  44  unités  du  cinquième  ordre  décimal. 

3.  —  La  formule  (3)  ne  représente  pas  seulement  la  distribution 
régulière  de  la  composante  horizontale  dans  la  région  représentée 
par  les  8  départements  du  tableau  précédent,  elle  s'applique  à  toule 
la  France^  abstraction  faite  des  anomalies,  bien  entendu.  Grâce  à 
elle,  j'ai  pu  retrouver,  avec  des  différences  généralement  inférieures 
aux  erreurs  d'observation,  la  plupart  des  nombres  que  M.  Moureaux 
a  déterminés  dans  son  travail  magistral  sur  la  carte  magnétique  de 
la  France,  nombres  qu'il  a  ramenés  tout  récemment  à  l'époque  uni- 
forme du  l'"' janvier  1896  (*).  Dans  ce  cas,  AH,  exprimé  en  unités  du 
5*  ordre  décimal,  a  pour  valeur  : 

10''»Hx,9a  -  21780, 


i})  Th.  Moureaux,  Réseau  magnétique  de  la  France  au  i*'  juillet  1896  {Annales 
du  Bureau  Central  Météorologique  pour  1898). 
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Hx.y:  étant  la  composante  horizontale  de  la  station  X  au  1*'  jan- 
vier 1896  donnée  par  M.  Moureaux,  et  0,21780  étant  la  composante 
horizontale  à  TObservatoire  de  Toulouse  à  la  même  date  (*). 

Lorsque  la  différence  absolue  des  AH  calculés  et  observés  est  infé- 
rieure à  30  ou  35  unités  du  cinquième  ordre,  on  peut  considérer  la 
localité  X  comme  régulière  ;  si  la  différence  absolue  est  supérieure  à 
40  unités,  on  a  affaire  à  une  anomalie  dont  l'importance  est  propor- 
tionnelle à  la  valeur  absolue  de  cette  différence. 

On  peut  ainsi  séparer  très  aisément  les  stations  anomales  des  stc^- 
lions  régulières. 

Le  tableau  suivant  montre  la  vérification  de  la  formule  (2)  pour 
quelques  départements  pris  dans  toutes  les  régions  de  la  France  ;  les 
localités  anomales  sont  indiquées  par  des  italiques  (^). 

Département.  Station.  (A  Long.)         (A  Lat.)        ^^^^^x^a      ^U  Cale.    AH  Gaie. 

—  21780  -ûHOba. 

Charlevilie —  194' 75  +  369' 85  —  2460  ~  2499  —  39 

I  Gi\)et —  201'  15  +  391'  85  —  2610  —  2fM4  —  44 

Mézières —  194'  85  +  369'  25  —  24:0  —  2494  —  24 

Ardennes'^  Rethel —  174'  85  +  353'  25  —  2390  —  2401  —  U 

Sedan —  207' 65  -i-  364*85  —  2450  —  2446  +  4 

Vouziers —  1 95  35  -f  347'  45  —  2310  —  2332  —  22 

(Aix —  23875  —       4'85  +     360+     337—  23 

Bouches- '  Arles _iS9'75+      3'55  +    200+    213+  13 

du-Rhône  \  Aubagne —  246  35  —     18  75  +    440  +    450  +  10 

(Marseille —23615—     18'35  +    430+    434+  4 

I  Le  Chapus +  157  25  +  134'  45  —  1160  —  1195  —  35 

[Jonzac 4-  114' 45  4_  10945  —    930—    957—  27 

JMarennes +  153' 55  +  132' 95  —  1180  —  1179  +  1 

Charente-;  Rochefort +  145'  55  +  140'  55  —  1210  —  1226  —  16 

Inférieure!  La  Rochelle +158'25  +  153' 35  —  1320  -   1336  —  16 

^Royan +  148' 15  +  120*55  —  1060  —  1081   —  21 

Saini-Jean-d'Angely..    +  117  45  +  13945  —  1160  —  1182  —  22 

Saintes +  125' 05  +  1-27' 65  —  1090  —  1104  —  14 

/  Argonton —      415  +  178*85  —  1360  —  1322  +  38 

l  Le  Blanc +     23' 45  +  181' 45  —  1400  —  1376  +  24 

Indre     '  ^^^^^^i^roux —     14' 55  +  191' 55  -    1390  —  1403  —  13 

\LaChdtre —     3135  +  17865  —  1030  —  1285  —  255 

Issoudun —     30*95  +  200' 55  —  1470  -    1449  +  2i 

Mers —     25' 05  +  183' 25  —  1340  —  1328  —  15 

(')  Obtenue  en  ajoutant  à  0,19600,  composante  horizontale  du  Parc  Saint-Maur 
au  1"  janvier  1896,  le  nombre  0,02180  qui  est  la  différence  (Toulouse  —  Parc)  pour 
le  commencement  de  1896,  déduite  des  observations  absolues  faites  à  l'Observa- 
toire de  Toulouse  (longitude  =  +  52  75,  latitude  =  43»3b',7o). 

(•)  Ces  anomalies  sont  provisoires,  la  formule  (2)  n'étant  pas  définitive,  comme 
le  montre  le  paragraphe  4  de  ce  travail. 
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Si  on  laisse  de  côté  VArdèche,  seul  département  dont  M.  Moureaux 
n'ait  visité  qu'une  station  (Privas,  qui  est  régulier),  la  formule  (2) 
met  en  évidence  16  départements  dont  toutes  les  stations  sont 
régulières  et  â7  départements  presque  réguliers^  qui  ne  présentent 
chacun  qu'une  anomalie  (*)  sur  une  moyenne  de  5  à  6  stations 
par  département.  Ces  43  déparlements  donnent  un  total  de  227  sta- 
tions régulières  contre  28  anomalies.  Si  Ton  y  joint  le  Tarn-et- 
Garonne^  très  régulier  d'après  mes  mesures,  on  peut  considérer 
que  Taire  de  la  distribution  régulière  de  la  composante  horizon- 
tale dépasse  notablement  la  moitié  de  la  France,  cette  aire  étant 
en  très  grande  partie  située  au  sud  du  quarante-septième  parallèle. 

4.  —  Toutefois,  la  formule  (^),  si  satisfaisante  en  ce  sens  qu'elle 
démontre  à  la  fois  l'admirable  régularité  des  mesures  de  M.  Mou- 
reaux et  la  précision  des  mesures  faites  dans  la  région  de  Tou- 
louse, n'est  pas  définitive,  car  les  différences  qu'elle  fournit  entre  les 
nombres  calculés  et  observés  sont  négatives  dans  Vouest  et  le  nord 
de  la  France,  et  positives  dans  Tes/ et  Iç  sud-est;  les  valeurs  absolues 
des  coefficients  de  (A  long.)  et  de  (A  lat.)  sont  donc  légèrement  trop 
grandes.  Le  calcul  des  corrections  à  apporter  à  ces  coefficients  a  été 
fait  en  utilisant  426  stations  régulières,  visitées  par  M.  Moureaux  ou 
par  moi-même  et  appartenant  à  toutes  les  régions  de  la  France. 

Pour  diminuer  la  longueur  des  calculs,  j'ai  posé: 

x  =  —  1,26  -I-  a,        y  =  —  7,42  +  6, 

a  eX  h  étant  deux  nouvelles  inconnues.  Les  équations  à  résoudre 
étaient  alors  de  la  forme 

a  (A  long.)  +  6  (A  lat.)  =  AH  Obs.  —  AH  Cale, 

le  (AH  Cale.)  étant  celui  qui  se  rapporte  à  l'équation  (2).  L'examen 
attentif  des  équations  a  montré  qu'une  solution  extrêmement  appro- 
chée était  donnée  par  a  =  0,1,  b  =  0,1.  J'ai  fait  alors  un  second 
changement  de  variables  en  posant  ; 

a  =  0,1  +«,        6  =  0,l+p, 

«  et  p  étant  deux  nouvelles  inconnues.  J'ai  été  ainsi  conduit  à  utiliser 
71  anciennes  anomalies  redevenues  régulières  et  à  rejeter  26  stations 
considérées  d'abord  comme  régulières.  Les  426  équations  ainsi  obte- 
nues ont  été  résolues  par  les  moindres  carrés  par  le  Service  des 


(*)  A  part  le  département  des  Vosges,  qui  fournit  2  anomalies  pour  14  stations. 
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calculateurs  de  TObservatoire  de  Toulouse  que  M.  Baillaud  avait  mis 
à  ma  disposition  avec  une  bienveillance  dont  je  ne  saurais  trop  le 
remercier  ;  elles  ont  donné  : 

a  =  +  0,006,         P  =  +  0,0001. 

Pratiquement,  on  peut  considérer  a  et  p  comme  nuls,  et  la  formule 
qui  donne  la  distribution  de  la  composante  horizontale  en  France  est 
définitivement  : 

(3)  AH  =  —  i,16  (d  long.)  —  7,32  (A  lat.). 

La  formule  (3)  conduit  à  considérer  comme  réguliers  ou  presque 
réguliers  50  départements  (en  y  comprenant  YArdèche)^  parmi 
lesquels  sont  la  presque  totalité  des  départements  frontières. 

Par  contre,  il  est  des  départements  entièrement  ou  presque  entiè- 
rement anomaux  ;  comme  un  assez  grand  nombre  de  ces  dépar- 
tements sont  limitrophes  de  départements  réguliers  ou  presque 
réguliers,  il  s'ensuit  que  Tartomalie  de  ces  départements  est  bien 
réelle  et  n'est  pas  due  à  une  insuffisance  de  la  formule  (3).  De  même, 
on  trouve  dans  des  régions  extrêmement  anomales  de  véritables 
îlots  réguliers  ;  on  doit  donc  considérer  les  anomalies  de  la  compo- 
sante horizontale  comme  se  projetant  sur  un  fond  régulier  dont  la 
distribution  est  donnée  par  la  formule  (3) . 

C'est  la  formule  ainsi  obtenue  qui  permet  le  triage  définitif  des 
stations  régulières  et  anomales  et  donne,  en  grandeur  et  en  signe,  la 
valeur  des  anomalies  pour  la  composante  horizontale.  On  peut  donc, 
dès  maintenant,  poser  relativement  à  la  constance  et  à  l'intensité  des 
anomalies  de  la  composante  horizontale  dans  le  temps  des  problèmes 
qui  devront  être  résolus  ultérieurement. 

Remarque.  —  L'aire  d'application  de  la  formule  (3)  dépasse  très 
notablement  la  surface  de  la  France,  comme  le  démontre  le  tableau 
suivant  : 

SUlion.  (A  long.)  (A  lai.)         lOî-H^pg    AH  Cale.   AH  Cale. 

—  21780  —  AHOba. 

Potsdara  (Allemagne).  —  6%' 50  -f  526' 15  —  3047  —  3043  +  4 

Vienne  (Autriche)....  —  89;)' 40  +  275' 85  —  1005  —    981  +  24 

Livourne  (Italie) —  53245  —      3'65  4-    672  +    644  —  28 

Lucerne  (Suisse'i —  4il'60  +  206' 05  —  1056  —  1031  —  25 

Si  Ton  veut  aller  au  delà  et  étendre,  par  exemple  la  formule,  aux 
latitudes,  plus  grandes  ou  plus  petites  que  celles  de  la  France,  on 
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reconnaît  aisénnent  qu'il  faut  introduire  les  termes  du  â®  degré  en 
(A  long.)  et  (à  lat.)  et  adopter  une  formule  à  2  termes. 

E.  Màthiàs. 


PROPBIÉTÉS  DES  DÉPOTS  ÉLBCTBOITTIQUES  DE  FER  OBTENUS 
DANS  UN  CHAMP  MAGNÉTIQUE; 

Par  M.  Cil.  MAURAIN. 

Des  dépôts  de  ce  genre  n'ont  été  étudiés  jusqu'ici,  à  ma  connais- 
sance, que  par  Beetz(^);  il  trouva  que  des  dépôts  en  minces  filets 
acquièrent  dans  des  champs  assez  faibles  une  aimantation  perma- 
nente aussi  grande  que  possible  :  des  champs  plus  intenses  n'aug- 
mentaient pas  cette  aimantation;  mais  les  champs  qu'il  employait 
étaient  produits  par  des  aimants  permanents  dont  il  n'indique  pas 
les  constantes,  de  sorte  qu'on  n'a  aucun  renseignement  sur  leur 
valeur.  J'ai  repris  et  étendu  ces  expériences  en  en  précisant  les  con- 
ditions. 

Principe  des  expériences,  —  Les  dépôts  étaient  obtenus  par  élec- 
trolyse  à  l'intérieur  d'une  bobine  magnétisante,  disposée  près  d'un 
magnétomètre.  Je  pouvais  ainsi  étudier,  d'une  part,  Taimantation 
acquise  par  les  dépôts  pendant  leur  formation,  pour  des  valeurs 
variables  et  connues  du  champ,  et,  d'autre  part,  sans  toucher  aux 
dépôts  ni  changer  leur  position  par  rapport  au  magnétomètre,  les 
modifications  apportées  à  leur  aimantation  initiale  par  des  variations 
de  différentes  sortes  du  champ  magnétique. 

Disposilion.  —  Le  magnétomètre  est  constitué  par  un  petit  miroir 
rectangulaire  sur  lequel  sont  collés  trois  aimants  plats,  suspendu  à 
un  fil  de  cocon;  les  déviations  sont  observées  au  moyen  d'une 
échelle  Carpentier  située  à  297  centimètres  du  miroir.  Le  laboratoire 
se  trouvant  à  proximité  de  deux  lignes  de  tramways  électriques  qui 
produisent  des  perturbations,  toutes  les  mesures  ont  été  faites  le  soir, 
après  l'extinction  du  courant  des  tramways. 

La  bobine  magnétisante,  formée  de  deux  couches  de  fil,  était 
placée  verticalement  derrière  le  magnétomètre,  de  manière  que 
son  axe  fût  seulement  à  quelques  centimètres  du  miroir  (3'''",3  dans 

(>}  BuTZ,  Pogg.  Ann,,  U  GZI,  p.  107-121  ;  1860. 
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la  plupart  des  expériences);  diamètre  extérieur,  3'^",6;  longueur, 
150  centimètres;  nombre  de  spires  par  centimètre,  25,3.  Le  milieu 
de  la  bobine  était  à  peu  près  à  la  hauteur  du  miroir,  de  sorte  que 
l'action  du  courant  sur  le  magnétomètre  était  faible  et  facile  à  com- 
penser au  moyen  d'une  bobine  auxiliaire. 

L'anode  était  constituée  par  6  fils  de  platine  de  50  centimètres  de 
long,  réunis  à  leur  extrémité  supérieure  et  fixés  le  long  de  tiges  de 
verre,  de  manière  à  constituer  6  génératrices  équidistantes  d'un 
cylindre  de  i2''",5  de  diamètre  (^);  les  cathodes  étaient  des  tiges  de 
laiton  de  0''"',41  environ  de  diamètre,  maintenues  suivant  l'axe  de  ce 
cylindre  par  deux  montures  placées  aux  extrémités.  Ces  montures 
glissaient  juste  à  l'intérieur  du  cylindre  de  verre  sur  lequel  était 
enroulée  la  bobine  magnétisante,  et  k*  système  était  descendu  pour 
chaque  expérience,  de  manière  à  occuper,  par  rapport  à  la  bobine  et, 
par  suite,  au  magnétomètre,  une  même  position,  fixée  par  un  repère. 
Cette  position  était  celle  d'action  maximum  sur  le  magnétomètre, 
déterminée  en  faisant  glisser  dans  la  bobine  un  dépôt  aimanté  ;  en 
somme,  l'extrémité  inférieure  du  dépôt  était  à  peu  près  dans  le  plan 
horizontal  du  centre  du  miroir. 

Au  moment  de  faire  une  expérience,  une  tige  de  laiton  bien  dres- 
sée était  polie  à  Témeri  fin,  puis  plongée  quelques  instants  dans  : 
ammoniaque,  puis  eau  distillée,  acide  azotique,  puis  eau  distillée, 
et  fixée  aussitôt  dans  la  monture  des  électrodes;  l'anode  et  la  cathode 
étaient  reliées  aux  extrémités  du  circuit  d'électrolyse,  où  le  courant 
s'établissait  ainsi  au  moment  où  on  plongeait  le  tout  dans  le  bain 
mis  à  l'avance  dans  la  bobine. 

Comme  bain,  j'ai  d'abord  employé  la  solution  obtenue  en  versant 
du  sulfate  ferreux  dans  une  solution  concentrée  de  pyrophosphate 
de  soude  (il  se  forme  un  précipité  qu'on  redissout  en  agitant),  puis 
*a  solution  suivante  :  eau  distillée,  1  litre  ;  oxalate  double  de  fer  et 
d'ammonium,  20  grammes;  oxalate  d'ammonium,  8  grammes,  avec 
un  courant  d'électrolyse  d'environ  0*"p,G025  par  centimètre  carré  de 
cathode,  dans  la  plupart  des  expériences.  Les  deux  bains  donnent 
d'excellents  dépôts,  brillants  et  très  adhérents;  mais  le  baiu  au 
pyrophosphate  a  l'inconvénient  de  ne  pas  demeurer  identique  au 
bout  de  quelques  jours  ;  il  s'y  forme  un  dépôt  s'il  est  trop  riche  en 

(')  J'ai  d'abord  employé,  au  lieu  de  cette  forme  d'anode,  une  spirale  de  fil  de 
platine,  mais  l'expérience  a  montré  que  les  dépôts  étaient  moins  réguliers  qu'avec 
la  forme  décrite. 


DÉPOTS   ÉLECTROLÏTIQUES  125 

fer,  et,  même  s'il  est  étendu,  sa  couleur  change  [cependant,  quand  il 
est  très  étendu,  il  a  la  curieuse  propriété  d'être  incolore  (']].  Dans  ce 
qui  suivra,  je  donnerai  donc  seulement,  sauf  indication  contraire,  des 
résultats  obtenus  avec  le  bain  à  Toxalate,  les  conditions  élant  ainsi 
mieux  comparables. 

L'intensité  du  courant  magnétisant  était  mesurée  au  moyen  d'un 
ampèremètre-étalon  de  Hartmann  et  Braun;  celle  du  courant  d'élec- 
Irolyse,  par  un  ampèremètre  Carpontier  et,  en  même  temps,  pour 
plus  de  sensibilité,  par  un  galvanomètre  Deprez-d'Arsonval  en  déri- 
vation sur  rampèremèlre. 

Marche  du  magne' tome tre  pendant  la  formation  des  dépôts,  —  Si, 
le  courant  d'électrolyse  restant  bien  constant,  on  construit  pour 
chaque  dépôt  la  courbe  qui  représente  les  déviations  du  magnéto- 
mètre  en  fonction  du  tem[)s,  compté  à  partir  du  moment  où  les  élec- 
trodes ont  été  plongées  dans  le  bain,  on  obtient  pour  ces  courbes 
des  lignes  droites,  sauf  pour  les  trois  ou  quatre  premières  minules; 
le  mouvement  du  magnétomètre,  d'abord  insensible,  s'accélère  pen- 
dant ces  trois  ou  quatre  minutes  jusqu'à  la  rapidité  qui  reste  ensuite 
constante;  la  courbe  a  donc  d'abord  une  partie  légèrement  concave 
vers  le  haut;  mais  tout  le  reste  est  une  ligne  droite,  ce  qui  montre 
que  l'action  sur  le  magnétomètre  croît  proportionnellement  au  temps  ; 
comme  d'ailleurs  l'épaisseur  de  la  couche  déposée  croît  aussi  propor- 
tionnellement au  temps,  il  résulte  de  là  que  Taimantation  des  diffé- 
rentes couches  de  ces  dépôts  a  la  même  intensité.  On  peut  donc  parler 
pour  chaque  dépôt  d'une  intensité  d'aimantation  bien  définie.  L'épais- 
seur des  dépôts  n'ayant  pas  dépassé  quelques  microns,  alors  que 
leur  longueur  sur  la  tige  de  laiton  est  d'environ  47*'"*, 5,  le  champ 
démagnétisant  était  absolument  négligeable. 

Quant  à  la  période  initiale  où  l'action  sur  le  magnétomètre  croît 
plus  lentement,  elle  se  rattache  sans  doute  à  ce  fait  que  les  pro- 
priétés d'un  corps  ne  deviennent  bien  définies  que  pour  une  certaine 
épaisseur;  dans  la  série  d'expériences  décrites  dans  le  paragraphe 
suivant,  l'épaisseur  totale  moyenne  de  dépôts  obtenus  en  cinquante 
minutes  était  1^^,46  (nombre  déduit  de  leur  masse  et  de  leur  densité 
déterminée  sur  un  dépôt  plus  considérable)  ;  l'épaisseur  correspon- 
dant au  passage  du  courant  d'électrolyse  pendant  une  minute  est  donc 
01^,923  environ  (ce  courant  prend  bien  sa  valeur  dès  qu'on  ferme  le 


(1)  A.  Job,  Ann.  de  Ch.  et  de  Ph.,  V  série,  t.  XX.  p.  207:  1900. 
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circuit  d'électrolyse)  ;  ainsi,  Tépaisseur  des  couches  déposées  pendant 
la  période  initiale  est  bien  de  Tordre  qu'on  s'accorde  à  attribuer  à 
Tépaisseur  nécessaire  pour  que  les  propriétés  d'une  substance 
deviennent  définies,  épaisseur  précisée  récemment  pour  l'argent 
par  M.  Vincent  (*). 

Quoi  qu'il  en  soit,  comme  la  durée  de  formation  des  dépôts  que 
j'ai  étudiés  était  d'au  moins  cinquante  minutes,  la  légère  perturba- 
tion du  début  n'a  pas  d'influence  sensible  sur  les  résultats. 

Variation  de  V aimantation  des  dépôts  avec  le  champ,  —  Pour  étu- 
dier cette  variation,  j'ai  effectué  plusieurs  dépôts  dans  des  champs 
différents,  toutes  les  autres  conditions  étant  aussi  identiques  que 
possible  :  bains  empruntés  à  une  mêmes  olution  d'oxalate,  même  in- 
tensité de  courant  d'électrolyse,  même  durée  déformation  (cinquante 


Loul 


Fio.  1. 


minutes).  La  courbe  de  la  fig,  1  a  été  construite  en  portant  en  ordon- 
nées la  déviation  totale  A,  proportionnelle  à  l'aimantation  du  dépôt, 
et  en  abscisses  le  champ  correspondant;  ce  champ  était  la  somme 
de  la  composante  verticale  du  champ  terrestre,  pour  laquelle  j'ai 
trouvé  0,46,  là  où  était  placé  l'appareil,  et  du  champ  de  la  bobine, 
pour  lequel  on  peut  admettre  la  valeur  47r«ii.  Dans  quelques  expé- 
riences, j'ai  cherché  à  compenser  la  composante  verticale  en  envoyant 


(>)  G.  Vincent,  C.  fl.,  14  mars  1898,  et  T/iè^e  de  Doctorat. 


DÉPOTS  ÉLECTROLYTIQUES  127 

dans  la  bobine  un  faible  courant  de  sens  convenable  ;  la  variation 
avec  le  champ  de  Taimantation  acquise  est  si  rapide  que,  comme  il 
est  difficile  de  réaliser  une  compensation  rigoureuse,  j'ai  toujours 
obtenu  une  aimantation  appréciable  dans  un  sens  ou  dans  Fautre. 

Voici  les  valeurs  du  champ  H  et  de  A  correspondant  aux  points 
marqués  sur  la  fig.{*)>  H  est  donné  en  unités  C.  G.  S.  électroma- 
gnétiques (c'est-à-dire  en  gauss,  d'après  la  décision  du  récent  Con- 
grès dëlectricilé)  : 


H     0,46    0,95      1,63     2,98 
À      37       86,0     175,3     182 


4,26     6,23      7,67 
205     223,6    279,5 


10,39     13,28 
297,6      301 


Il  était  important  de  comparer  V aimantation  de  ces  dépôts  avec 
celle  acquise  par  un  dépôt  identique^  mais  primitivement  peu  aimanté^ 
sous  faction  d'un  champ  croissant.  Pour  obtenir  la  courbe  d'aiman- 
tation ordinaire,  j'ai  soumis  à  un  champ  croissant  plusieurs  dépôts 


Fio,  2. 


obtenus  exactement  dans  les  mêmes  conditions  que  les  précédents, 
mais  le  champ  terrestre  étant  alors  compensé,  plus  ou  moins  com- 
plètement, par  celui  de  la  bobine.  Comme  je  l'ai  dit  plus  haut, 
Taimantation  initiale  n'est  pas  nulle,  et  différente  dans  chaque 
expérience,  de  sorte  que  les  courbes  d'aimantation  obtenues  ne  coïn- 


(')  Je  n'indique  pas  les  points  correspondant  aux  expériences,  dans  lesquelles 
je  cherchais  à  compenser  le  champ  terrestre,  parce  que  le  champ,  très  faible, 
n'était  pas  connu  alors  avec  une  assez  grande  précision  relative. 
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cident  pas;  mais  elles  difTèreni  peu,  comme  on  le  voit  sur  la  pg.  2 
où  sont  représentées  :  1*  deux  courbes  (A  et  B)  obtenues  par  Faction 
d'un  champ  croissant  sur  des  dépôts  qui  avaient  été  retirés  du  bain 
(au  bout  de  cinquante  minutes),  séchés,  vaselines,  puis  replacés 
dans  la  bobine,  vidée,  dans  la  position  où  ils  s'étaient  formés  ;  2®  une 
courbe  (C)  obtenue  en  laissant  un  dépôt  dans  le  bain,  maintenant  le 
courant  d'électrolyse  tel  quel  et  faisant  croître  rapidement  (au  bout 
de  la  cinquantième  minute)  le  champ  magnétisant.  (L'aimantation 
des  nouvelles  couches  déposées  pendant  cette  opération,  et  dans  un 
champ  qui  s'élève  jusqu'à  300,  s'ajoute  à  celles  acquises  par  les 
couches  primitives  sous  l'action  du  champ  croissant,  de  sorte  que  la 
courbe  est  trop  élevée  vers  son  extrémité;  mais  cette  expérience 
montre  que  les  conditions  différentes  où  ont  été  obtenues  les  deux 
courbes  plus  correctes  A  et  B  ne  modifient  pas  très  profondément  la 
courbe  d'aimantation.) 


Àm.1 


Dans  la  fig,  3,  j'ai  réuni  à  une  même  échelle  la  courbe  d'aimanta- 
tion des  dépôts  (celle  de  la  /î^.  1)  et  la  courbe  intermédiaire  A  de 
la  fig,  précédente;  on  voit  que  la  première  monte  beaucoup  plus 
vite  que  la  deuxième;  de  plus,  elle  n'a  pas  la  même  allure  ;  elle  ne 
présente  pas  de  point  d'inflexion  ;  elle  monte  très  rapidement  dès 
l'origine,  cette  période  d'ascension  rapide  prenant  fin  pour  un  champ 
d'environ  lOG.  Lorsqu'on  aimante,  à  la  façon  ordinaire,  par  l'action 
d'un  champ  croissant,  du  fer  très  doux,  la  fin  de  la  période  d'ascen- 
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sjon  rapide  a  lieu  parfois  avant  que  le  champ  atteigne  cette  valeur, 
mais  il  faut  remarquer  que  le  fer  électrolytique  ordinaire  se  com- 
porte comme  un  acier  dur(^),  ce  que  vérifie  d'ailleurs  bien  la 
courbe  A  pour  le  fer  obtenu  ici. 

Dans  les  figures  précédentes,  les  ordonnées  sont  proportionnelles 
aux  déviations  du  magnétomètre,  qui  mesurent  Tintensité  d'aiman- 
tation en  unités  arbitraires  ;  pour  connaître  les  valeurs  absolues 
elles-mêmes,  j'ai  étalonné  le  magnétomètre  par  l'action  d'une  bobine 
de  dimensions  bien  déterminées,  parcourue  par  un  courant  d'inten- 
sité connue;  connaissant  la  masse  des  dépôts  supposés  réguliers,  on 
peut  alors  calculer  Tintensité  d'aimantation;  on  pourra  trouver  ail- 
leurs (^)  les  détails  de  cette  détermination,  pour  les  résultats  de 
laquelle  on  ne  saurait  espérer  une  grande  précision  ;  je  me  conten- 
terai ici  de  dire  que  la  partie  la  plus  élevée  de  la  courbe  d'aiman- 
tation des  dépôts  {fig.  1  ou  3)  correspond  à  environ  800  C.  G.  S.  ; 
d'ailleurs,  ce  qui  est  surtout  intéressant,  c'est  la  comparaison  des 
deux  courbes,  qui  n'est  pas  affectée  par  une  certaine  incertitude  sur 
les  valeurs  absolues. 

Les  résultats  précédents  permettent  d'interpréter  ceux  obtenus  par 
Beetz  :  les  filets  de  fer  très  minces,  qu'il  trouva  aimantés  à  satura- 
tion, étaient  sans  doute  formés  dans  des  champs  déjà  assez  notable- 
pou  r  correspondre  à  la  partie  élevée  de  la  courbe  obtenue  ici  ;  au 
contraire,  il  n'obtenait  pas  la  saturation  pour  des  dépôts  formés 
dans  les  mêmes  conditions,  mais  beaucoup  plus  massifs  (par 
exemple,  longueur  =  72  millimètres,  largeur  =15  millimètres, 
épaisseur  =:  l''",2,  ou,  dans  une  autre  expérience,  33  X  14  Xl,06); 
c'est  que  le  champ  démagnétisant  devenait  dans  ce  cas  très  considé- 
rable, alors  qu'il  était  négligeable  pour  les  filets  minces,  de  sorte 
que  le  champ  dans  lequel  s'effectuait  la  plus  grande  partie  du  dépôt 
était,  en  réalité,  beaucoup  plus  faible  que  dans  le  premier  cas,  bien 
que  les  aimants  qui  le  produisaient  fussent  placés  de  même,  et  cor- 
respondait ainsi  à  une  région  antérieure  de  la  courbe.  11  faut  remar- 
quer que  Beetz  mesurait  seulement  l'aimantation  permanente  con- 
servée par  ses  dépôts,  en  les  portant,  tout  formés,  près  d'un 
magnétomètre  ;  il  ne  pouvait  donc  pas  suivre  l'aimantation  pendant 


(»)  Voir  en  particulier  :  L.  Caili.etet,  C.  fl.,  t.  LXXX,  p.  319;  1875;—  W.  Lbick, 
"Wied.  Ann.,  t.  LXVIII,  p.  691;  1896;—  L.  Houllevioub,  /.  de  Phys.,  3-  série, 
t.  VI,  p.  246  ;  1897. 

(')  Eclairage  électrique. 
J,  de  Phys.y  3*  série,  t.  X.  (Février  1901.)  9 
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la  formation  même,  ni  étudier,  sans  rien  changer  à  1  elat  du  dépôt, 
Faction  d'une  variation  du  champ,  comme  je  l'ai  fait  dans  les  expé- 
riences suivantes. 

Action  d'une  variation  dti  champ»sur  V airnantation  des  dépôts,  — 
Pour  étudier  cette  action,  on  peut  opérer  de  deux  façons  : 

1°  Le  dépôt  venant  d'être  obtenu  à  l'intérieur  de  la  bobine  magné- 
tisante dans  laquelle  passe  un  courant  d'intensité  i^,,  qui  produit  un 
champ  total  H^,  on  peut  simplement  faire  varier  l'intensité  du  cou- 
rant à  partir  de  t^,,  en  l'augmentant  ou  la  diminuant  au  moyen  de 
résistances  ;  on  a  ainsi  l'effet  des  variations  du  champ  sur  le  dépôt 
tel  qu'il  a  été  obtenu,  et  à  partir  du  champ  dans  lequel  il  a  été 
obtenu.  Une  difficulté  se  présente  :  si  on  maintient  pendant  ces 
mesures  le  courant  d'électrolyse,  la  masse  du  dépôt  augmente  et  l'ai- 
mantation de  ces  nouvelles  couches  empêche  les  mesures  d'être 
comparables  entre  elles  ;  si  on  enlève,  au  contraire,  le  courant 
d'électrolyse,  une  cause  d'erreur  inverse  intervient  :  le  courant 
d'électrolyse  étant  supprimé  et  le  champ  maintenu  constant  on 
voit  l'action  sur  le  roagnétoinètre  décroître  très  rapidement  d'abord, 
puis  de  plus  en  plus  lentement  (*).  Pour  obvier  à  ces  causes  d'er- 
reur, dans  l'application  de  ce  procédé,  j'ai  employé  deux  moyens  : 
s'il  s'agit  d'étudier  l'effet  d'une  variation  peu  compliquée  du  champ, 
il  suffît  de  maintenir  le  courant  d'électrolyse  et  d'opérer  cette 
variation,  à  un  moment  donné,  par  exemple  après  cinquante 
minutes  d'électrolyse,  avec  une  grande  rapidité,  de  façon  que  la 
couche  déposée  pendant  la  variation  soit  négligeable  par  rapport  à 
la  couche  déposée  antérieurement;  ceci  convient,  par  exemple, 
quand  on  veut  chercher  l'aimantation  rémanente,  puisqu'il  n'y  a 
qu'à  supprimer  plus  ou  moins  brusquement  le  champ,  ou  encore 
quand  on  veut  étudier  l'action  d'une  augmentation  brusque  du 
champ  à  partir  de  H^,.  S'il  s'agissait  d'étudier  l'effet  d'une  variation 
plus  complexe,  par  exemple  d'obtenir  un  ou  plusieurs  cycles  d'hys- 
térésis, je  réduisais  d'abord  le  courant  d'électrolyse  à  une  intensité 
très  faible,  suffisante  pour  empêcher  l'action  destructive  du  bain,  et 


(1)  Il  semble  bien  que  ceci  provienne  de  ce  que  le  bain  attaque  le  fer  qui 
vient  d'être  déposé  ;  en  effet,  lorsque  je  laissais  ainsi  le  dépôt  dans  le  bain  qui 
avait  servi  à  l'électrolyse,  pendant  douze  ou  quinze  heures,  le  magnétomètre 
était  revenu  à  sa  position  primitive  et  le  dépôt  de  fer  avait  presque  complè- 
tement disparu.  On  pourra  trouver  plus  de  détails  à  ce  sujet  dans  VEclairage 
électrique. 
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telle  que  la  couche  déposée  pendant  les  mesures  fût  insignifiante  ; 
^  On  peut  retirer  d'abord  le  dépôt  du  bain,  le  sécher,  le  vaseliner 
pour  prévenir  son  oxydalion,  et  le  replacer  alors,  soit  de  suite,  soit 
quelques  jours  après,  suivant  Taxe  de  la  bobine  magnétisante,  vide 
cette  fois  ;  les  mesures  portent  alors  sur  une  couche  parfaitement 
définie  ;  mais  il  y  a  le  double  inconvénient  que  la  position  du  dépôt 
par  rapport  au  magnétomètre  peut  n'être  pas  tout  à  fait  la  même 
que  celle  où  il  s*est  formé,  et  que  la  variation  du  champ  part  alors 
de  zéro  et  non  pas  de  la  valeur  H,^.  du  champ  dans  lequel  le  dépôt  a 
été  obtenu.  J'ai  donc  employé  ce  deuxième  procédé  seulement  dans 
quelques  expériences  parliculières,  ou  pour  contrôler  les  résultats 
obtenus  par  le  premier. 

a.  Aimantation  rémanente  à  partir  de  V  aimantation  initiale,  —  Elle 
est  très  sensiblement  égale  à  celle  acquise  pendant  la  formation  du 
dépôt,  quel  que  soit  le  champ  dans  lequel  s'est  effectuée  cette  forma- 
tion :  la  déviation  du  magnétomètre  diminue  à  peine  quand  on  fait 
décroître  le  champ  de  H^  à  0.  Cette  aimantation  rémanente  est  d'ail- 
leurs moins  sensible  aux  chocs  que  celle  des  aimants  ordinaires.  On 
peut  donc  espérer  oblenir  par  dépôt  électrolytique  dans  un  champ 
assez  fort  de  très  bons  aimants  permanents. 

b.  ElJet  d'un  accroissement  du  champ  à  partir  de  H^».  —  L'aiman- 
tation s  élève  au-dessus  de  celle  acquise  pendant  la  formation  d'une 
manière  d'autant  plus  notable  que  le  dépôt  a  été  obtenu  dans  un 
champ  plus  faible,  ce  qui  est  naturel,  puisque  le  dépôt  a  une  aiman- 
tation initiale  d'autant  plus  éloignée  de  la  saturation  ;  mais  la  courbe 
d'aimantation  à  partir  du  point  initial  monte  beaucoup  moins  vite 
que  la  courbe  d'aimantation  des  dépôts,  qui  passerait  aussi  par  ce 
point  initial  ;  cette  nouvelle  branche  de  la  courbe  d'aimantation  ne 
ressemble  pas  non  plus  à  la  courbe  d'aimantation  ordinaire  ;  elle  est 
en  effet  concave  vers  le  haut,  comme  le  montre  l'exemple  représenté 
dans  la  fig,  4. 

c.  Cycles  cThystérésis.  Champ  coercitif,  —  Les  courbes  cycliques 
sont  très  différentes  suivant  la  valeur  du  champ  H^  :  quand  \\q  est 
très  faible,  c'est-à-dire  l'aimantation  initiale  peu  intense,  la  forme 
des  cycles  est  la  forme  classique,  dans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  coude 
brusque  sur  les  branches  [flg,  2).  Quand  H^  est  relativement  élevé, 
c'est-à-dire  l'aimantation  initiale  déjà  forte,  la  forme  est  différente  ; 
supposons,  par  exemple,  qu'on  fasse  croître  d'abord  le  champ  de  H^ 
à  une  certaine  valeur  maximum  II,„  ;  si  on  fait  ensuite  décroître  le 
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champ,  la  décroissance  de  raimantalion  esl  très  lente,  même  quand 
le  champ  est  devenu  négatif;  ce  n'est  que  pour  valeuV  —  H|  (supé- 
rieure à  ll,n  dans  Texcmple  correspondant  à  la  fig.  4)  que  Taiman- 
tation  se  met  à  décroître  ;  mais  elle  décroît  alors  avec  une  extrême 
rapidité  ;  il  y  a  un  coude  brusque  de  la  courbe  d'aimantation  ;  si, 
après  avoir  dépassé  légèrement  cette  période  de  variation  rapide,  on 
fait  croître  à  nouveau  le  champ,  on  obtient  une  branche  de  forme 
semblable,  el,  finalement,  une  courbe  fermée,  qui  diffère  peu  d'un 
rectangle  (exemple,  /ïg,  -4,  correspondant  à  un  dépôt  provenant  d'un 
bain  au  pyrophosphale).  Pour  des  valeurs  intermédiaires  de  H^,  on 
obtient  des  formes  intermédiaires.  Le  champ  coercitif  est  d'autant 
plus  grand  que  H^  est  plus  grand,  pour  des  dépôts  obtenus  dans  les 
mêmes  conditions. 


Fio.  4. 


Dans  les  cas  où  le  renversement  de  l'aimantation  s'effectue  brus- 
quement, à  l'aller  et  au  retour,  dans  une  très  petite  région  du  champ, 
si,  lorsqu'on  est  arrivé  dans  une  de  ces  régions  de  variation  rapide, 
on  maintient  fixe  pendant  un  moment  le  champ,  on  voit  la  tache  lumi- 
neuse continuer  à  se  déplacer  sur  l'échelle,  très  rapidement  d'abord, 
puis  de  plus  en  plus  lentement,  décelant  ainsi  un  traînage  magné- 
tique; par  exemple,  pour  la  première  branche  descendante  de  la 
/ig.  4,  le  champ  étant  porté  de  la  valeur  —  20,4  à  la  valeur  —  21, 
la  tache  effectue  sur  l'échelle  un  saut  brusque  et  oscille  ;  on  la  fixe 
rapidement  (*);  elle  continue  alors  à  se  déplacer  dans  le  même  sens 


(')  Au  moyen  d'un  dispositif  connu:  à  côté  du  magnéto  m  être  est  une  petite 
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de  17  divisions  pendant  la  première  minute  et  7,r>  pendant  la  deuxième. 
Ces  phénomènes  de  traînage  magnétique  ont  ceci  d'intéressant  qu'ils 
se  produisent  pour  des  valeurs  élevées  du  champ  (*). 

Lorsque,  au  contraire,  on  n'augmente  pas  la  valeur  du  champ 
négatif  jusqu'à  celle  qui  corresponde  la  variation  rapide,  et  qu'on 
fait  alors  revenir  le  champ  en  arrière,  on  reste  dans  une  région  de 
faible  variation  de  Taimantation,  et,  bien  que  le  champ  décrive  un 
large  cycle  à  limites  symétriques,  l'aimantation  reste  positive  et  ne 
subit  que  de  faibles  variations,  même  si  on  répète  celles  du  champ. 

Action  des  premières  couches  du  dépôt  sur  les  suivantes,  —  J'ai 
observé  une  action  intéressante  de  couches  ayant  une  certaine 
aimantation  sur  la  formation  des  couches  suivantes.  Dans  les  expé- 
riences rapportées  plus  haut,  le  champ  de  la  bobine  magnétisante 
était  maintenu  constant  dans  toute  la  durée  de  la  formation  de 
chaque  dépôt  ;  mais  si,  à  un  certain  moment,  on  change  brusque- 
ment le  champ  magnétisant,  qu'on  le  porte,  par  exemple,  de  H^  à 
Hj,  l'aimantation  que  prendront  les  nouvelles  couches  sera-t-elle 
constante  et  aura-t-elle  la  valeur  qu'elle  aurait  eue  si  le  champ  avait 
eu,  dès  le  début,  la  valeur  H^  ?  L'expérience  montre  que  les  nou- 
velles couches  acquièrent  bien  une  aimantation  constante  (au. moins 
pour  les  épaisseurs  correspondant  à  mes  expériences),  mais  que 
celte  aimantation  est  supérieure  à  celle  constatée  lorsque  le  champ  a 
la  valeur  H^  dès  le  début,  si  H^j  >  H,,  et  inférieure  si  H^  <  H^.  Kn 
d  autres  termes,  l'aimantation  des  couches  primitives  augmente  celle 
des  nouvelles  couches,  si  elle  lui  est  supérieure,  et  la  diminue  si  elle 
lui  est  inférieure.  Voici  quelques  résultats  qui  mettent  ce  fait  en  évi- 
dence (8  désigne  le  nombre  de  divisions  dont  se  déplace  l'image 
sur  l'échelle  pendant  une  minute  ;  les  champs  successifs  indiqués  ont 
été  maintenus  chacun  pendant  huit  minutes,  sauf  le  premier,  qui  est 
maintenu  assez  longtemps  pour  que  la  perturbation  initiale,  dont  j'ai 
parlé  plus  haut,  ait  complètement  disparu  ;  pendant  chacun  de  ces 


bobine  indépendante,  dont  le  circuit  comprend  un  élément  Lecleuiché  et  un  inter- 
rupteur placé  sous  la  main  de  Topérateur  ;  on  amortit  très  facilement  ainsi  les 
oscillations  du  magnétomètre  en  les  contrariant  par  l'action  de  la  bobine. 

(<)  On  peut  dire  que  Taction  du  champ  pendant  la  formation  du  dépôt  a  placé 
toutes  les  molécules  d'une  manière  semblable,  et  particulièrement  slable  à  cause 
de  l'uniformité  des  actions  magnétiques  qui  s'exercent  ainsi  entre  elles  ;  lorsque 
l'action  d'un  champ  négatif  l'emporte,  c'est  à  peu  prés  en  môme  temps  pour 
toutes  les  molécules,  d'où  la  rapidité  de  la  variation  de  l'aimantation,  et  le  mou- 
vement des  molécules  se  continue  de  proche  en  proche,  d'où  le  traînage. 
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intervalles,  la  vitesse  de  déviation  du  magnctomètre,  et,  par  suite, 
Tintensité  d'aimantation  s'est  bien  maintenue  constante,  sauf  pour 
un  des  intervalles,  comme  je  l'indique  dans  le  tableau  correspon- 
dant ;  pendant  chaque  expérience,  le  courant  d'éleclrolyse  est  natu- 
rellement maintenu  constant)  : 

Première  expérience         )     H     2,7  8,26  i4,66  8,26  2,7 

(bain  au  pyrophosphate):     |    5     0,64  1,5       2,9  1,88  1,62 

Deuxième  expérience    )     H    0,46 (*)    2,7  8,26  14,66  8,26  2,7     0,46 

(bain  à  l'oxalate):        |     8      0,98      1,71  3,62     6,55  3,65  2,89     2,4 

Ainsi,  dans  ces  deux  expériences,  où  Ton  a  d'abord  donné  au  champ 
des  valeurs  successives  croissantes,  puis  les  mêmes  en  décroissant, 
les  8  (qui  mesurent  l'intensité  d'aimantation  de  chaque  couche)  sont 
plus  faibles  dans  la  première  période,  où  chaque  couche  était  précé- 
dée d'une  couche  moins  aimantée  qu'elle,  que  dans  la  deuxième,  où 
chaque  couche  était  précédée  d'une  couche  plus  aimantée  qu'elle. 

Les  expériences  suivantes  correspondent  à  des  dépôts  provenant 
de  bains  à  l'oxalate  : 

Troisième  exDérience-  1  ^  ^*'^^  ^'^^  ^'^  ^»*^  2»^  ^'^^  **'^^ 
Troisième  expérience.  I     ^     ^..^      ^^^     ^ ^^    ^^^^    ^^^^5      5       5,35 

Ici,  où  l'ordre  de  succession  des  champs  était  inverse  de  celui 
établi  dans  les  expériences  précédentes,  c'est  dans  la  première 
période  que  les  aimantations  correspondant  à  un  même  champ  sont 
les  plus  fortes. 

Les  deux  expériences  suivantes  ont  été  faites  avec  une  môme 
intensité  de  courant  d'électrolyse  et  avec  deux  solutions  empruntées 
à  un  même  bain  : 

n«o>n;2.™«  û^r.4T.;^r,/>û.  i     H     14,66    8,26     2,7     0,46 
Quatrième  expérience  :  I     ^      ^'^^       '^       ^'^^     3^3^ 

Cinquième  expérience:  j     »    ^^^     ^,7     8  26       14  66 

^  ^  (     $     1,19     1,87     3,3         6  à  5  (non  constant). 

Dans  la  quatrième  expérience,  où  les  champs  allaient  en  décrois- 
sant, les  intensités  d'aimantation  sont  supérieures  à  celles  obte- 
nues dans  la  cinquième,  où  les  mêmes  champs  étaient  atteints  en 
croissant. 

On  peut  donc  dire  que  l'orientation  moyenne  qu'ont  prise  les 
aimants  particulaires  dans  les  couches  primitives  influe  sur  celle  que 
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prennent  les  nouvelles  particules  en  se  déposant  à  leur  tour(^). 
Cette  action  n'empêche  pas  les  résultats  que  j*ai  donnés  plus  haut 
d'être  parfaitement  déterminés,  puisque  chacun  des  dépôts  compa- 
rés avait  été  alors  obtenu  dans  un  champ  maintenu  constant  dans 
toute  la  durée  de  sa  formation. 


LA  gorstautb  capillaire  de  LAPLAGE; 

Par  M.  Gbrrit  BAKRER. 

Si  f{r)  représente  la  force  qui  agit  entre  2  molécules  d'un 
liquide  et  si  on  pose  : 

y 7{r)  dr  =  f  fr).  -f%  (r)  dr  =  ^  (r), 

r  r 

on  aura  pour  l'énergie  potentielle  du  volume  v  : 

p  étant  la  densité,  et  Die  diamètre  d'une  molécule  (^). 

Dans  mon  second  mémoire  sur  la  théorie  des  liquidés  à  molé- 
cules simples  {^),  j'ai  trouvé  que  le  viriel  des  forces  moléculaires 

3     e/W  3 

•t  =  ^  t?  -y-  est  égal  à  Ténergie  potentielle  multipliée  par  —  -  ; 

on  a  donc  : 

2eiU  +  3W  =r  o, 

ou,  si  A  est  le  travail  qu'il  faut  dépenser  pour  mettre  toutes  les  molé- 
cules en  dehors  de  leurs  rayons  d'activité  respectifs  : 

(2)  3A  —  2X  =  o, 

Que  l'on  considère  un  liquide  comme  un  système  de  molécules  en 
mouvement  ou  comme  nnagent  homogène,  on  aboulit  à  la  relation  (2)  ; 

(ï)  C'est-à-dire  la  composante  verticale  du  cliamp  terrestre.  Ces  expériences 
relatives  aux  dépôts  magnétiques'  font  penser  &  une  action  possible  d'un  champ 
magnétique  sur  la  formation  de  cristaux  magnétiques  ou  diamngnétiques  ;.  mais 
des  expériences  que  j'ai  faites  à  ce  sujet  ne  m'ont  révélé  aucune  influence  sensible. 

(«)  Gbrrit  Bakkbr,  J,  de  Phy»,,  3*  série,  t.  YI,  p.  577;  1897. 

(S)  GcRRiT  Bàkjlbr,  /.  d9  Phy:,  3«  gérle,  t.  VII«  p.  511  ;  1898.  i 
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mais  les  considérations  se  rapportent  exclu  si  vennont  à  une  phase 
homogène,  de  sorte  que  la  relation  précédente  ne  s'applique  pas  à  la 
couche  capillaire.  Je  me  propose  de  démontrer  que  V expression 
3A  —  SX,  qui  est  nulle  en  toutpoint  intérieur  d' un  liquide ^n^ est  autre ^ 
que  la  tension  superficielle  dans  le  cas  de  la  couche  capillaire. 

Si  l'on  admet  la  fonction  de  force  (r)  =  —  f ?  à  laquelle  je 

suis  arrivé  dans  mon  deuxième  mémoire  sur  la  théorie  de  la  capil- 
larité (^)  la  force  qui  s'exerce  entre  deux  éléments  de  masse  devient  : 

^mme-ir  mme-^r 

et  le  viriel  s'exprime  par  : 


Or 


JU  =  -  fS 1-  -  fqLmm  e   9^, 


w  =  - i  rs  """'"""■ 


2'  r        ' 

d'où: 

(3)  2JU  =  —  W  4-  i  fqUmme-v. 

Le  dernier  terme  de  (3)  peut  être  considéré  comme  l'énergie  poten- 
tielle d'un  agent  homogène  dont  la  fonction  de  force  est  fqe'^''.  Calcu- 
lons, dans  cette  hypothèse,  l'énergie  potentielle  pour  des  couches 
planes  parallèles  dont  la  densité  varie  d'une  hçon  continue  d'une 
couche  à  l'autre. 

On  a,  d'après  Van  der  Waals  {*),  pour  le  potentiel  V  en  un  point  de 
la  couche  capillaire  : 

^^  ^       1  .  2  d^a       4.2.3.4  dh*        "' 

où 

Cn=  I  u^t]»  (u)  du      et      ^  (u)  =  2n  Tuç  (u)  du 

o  u 

9(u)  étant  la  fonction  de  force. 

(1)  GiRRiT  Bakksr,  J.  de  Phys,,  3-  sériel.  IX,  p. 394;  1900. 

(*)  J.-D.  Van  DER  Waals,  Théorie  thermodynamique  de  la  capillarité  dans  Vhy- 
pothèse  d'une  variation  continue  de  densité {Arch.  SéerL,  !'•  série,  t.  XXVII, 
p.  136  ;  1895). 
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I/énergie  potentielle  de  la  couche  capillaire  par  unité  de  surface 
est  : 

Il-/  /  • 

1  1 

dh  étant  un   élément  de  la  normale  aux  couches  parallèles,  et  les 
indices  i  et  2  se  rapportant  respectivement  au  liquide  et  à  la  vapeur 
saturée. 
La  fonction  de  force  9  («)  =  fqe'  ^^  donne  : 

^(w)  rz:  2i:fg  flAe-^v^du  =  --2%f  Ç  ud  (e~7«)  =  %Tzfue~^''  j^M  ^-qu 

u  u 

et 

Cn  =  fu'^^iu)  du  =  2:zf  f  u^+*e'9^du  +  —  f  W'e-^du. 
00  0 

Or  la  fonction  F  d'Euler  est  telle  que  Ton  ait  : 

r„+2=   rû«+*c-MM=  1  .2.3  .  ...(n  — 4)n(n+l); 


d'où: 


et 


J«-^.-.»'rfu:=^,,  / 


^"^^  ^û"C-7"dM=%4 


Cn  =  '^-r\^^+^^,\  =  2r:r        ^,„, 


(n-f2)rn.,< 
qn 
c„  _  27:f{n+2) 

1.2.3...n  g^  +  a 


Posons  X  =  -  ;  il  vient  pour  la  couche  capillaire  d'après  (3)  : 

1  1 

Or  le  W  de  Téquation  (3),  qui  se  rapporte  à  la  fonction  de  force 


f — j  devient,  d'après  Téquation  (5), 


w  =-,r.n^Pdh  +  2r.f>.j{'£fdk  -  2r.f^^j  (2) 


i 

^dh+  ...  —  —  A 
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De  cette  équation  et  de  Téquation  (3)  on  tire  alors  : 

2e)U  -  3A  =  -  infk*  I  i^ydh  +  %r.fX^  j  @)'rf/t  - 


Or  j*ai  démontré  (*)  que  la  tension  superficielle  H  est  donnée  par  : 


"=ii?/(^)V 


V  désignant  le  potentiel  au  point  considéré  donné  par  (4)  ;  de  cette 
relatioa(4)  on  tire: 

IQ)  ^  —  _  2/1  ^  -  -^-  ^  —  g^  à^  _ 

^  ^  dh~^  dh       i  .2dh^       4  .  2  .  3  . 4  dA5        •• 

Or,  pour  la  fonction  de  force  —  f j  on  a  (*)  : 

g<  c\  £fi 

i  .2  _  1.2.3.4  _  1.2.3.4.5.6  _       _  ia  _  1  _  ^, 
a  C|  Cj  ~~  '"       2a       q^  *      . 

1.2  1.2.3.4 

D'où: 

i-©"=«-(t)'+"-(si)'+-(sy 

L'intégration  par  rapport  à  h  donne  : 


^,/(fJ«=s/(S)■- 


43ïf 

1 


(>)  Gerrit  Bakkbr,  Deuxième  mémoire  sur  la  théorie  de   la   capillarité  {J.  de 
Phye.y  3*  série,  t.  IX,  p.  402;  1900). 
(*}  J.-D.  Yam  dbr  Waals,  loc,  cit,j  p.  59  du  mémoire. 
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ou 

1  1  î 

La  valeur  de  H  cliangée  de  signe  n'est  autre  chose  que  le  second 
membre  de  la  relation  qui  donne  2JU  —  3A.  On  a  donc  enfin  : 

H  =  3A  —  2X. 

11  est  possible  d'établir  cette  relation  sans  avoir  besoin  d'élever  au 

rfV 
carré  l'expression  qui  donne  —  ;  mais  cette  nouvelle  méthode  a 

rinconvénient  de  ne  pas  s'appuyer  sur  les  travaux  que  j'ai  fait 
paraître  dans  ce  recueil. 
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Comptes  Rendue  de  r Académie  des  Sciences,  2*  semestre  4899. 

L.  DUMAS.  —  Sur  la  position  des  points  de  transformation  magnétique 
des  aciars  au  nickel.  —  P.  42. 

Les  recherches  entreprises,  sons  la  direction  de  M.  L.  Dumas, 
par  la  Société  de  Commentry-Fourchambault,  ont  été  effectuées  avec 
des  aciers  au  nickel  de  compositions  différentes,  aux  températures 
de  +  15",  —  78*  (neige  carbonique)  et  —  188"  (air  liquide).  Elles  ont 
conduit  aux  conclusions  suivantes  : 

1*  La  position  du  point  de  transformation  magnétique  ne  dépend 
pas  exclusivement  de  la  teneur  en  nickel;  pour  une  même  teneur  en 
nickel,  les  points  de  transformation  changent  avec  la  teneur  en 
carbone,  silicium  et  manganèse,  et  sont  répartis  dans  l'échelle  des 
températures  entre  des  limites  éloignées  de  plusieurs  eentaincj  de 
degrés.  De  faibles  additions  de  carbone  et  de  manganèse  abaissent 
la  température  du  point  de  transformation  ; 

2*  Certains  aciers  de  teneur  en  nickel  supérieure  à  24  0/0  acquièrent 
par  le  refroidissement  un  magnétisme  non  permanent,  c'est-à-dire 
qui  ne  subsiste  pas  à  la  température  ordinaire  (réversibles  de  M.  Guil- 
laume); d'autres,  faisant  partie  des  mêmes  groupes,  acquièrent  par 
le  refroidissement  le  magnétisme  permanent  (irréversibles).  L'un  des 


1 
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échantilloQS  possède  même  cette  propriété  remarquable  d'être  suc- 
cessivement non  magnétique  à  -|-  75°,  magnétique  non  permanent  à 
—  78**,  magnétique  permanent  à  —  188°. 

A.  PONSOT.  —  Remarques  sur  l'emploi  des  cryohydrates.  —  P.  98. 

L'auteur  rappelle  la  propriété  des  mélanges  cryohydratiques  de  se 
solidifier  progressivement  par  refroidissement  à  température  cons- 
tante et  l'application  qu'il  en  a  faite  dans  sa  méthode  cryoscopique. 

Geo-K.  BURGNESS.  -—  Méthode  pour  déterminer  la  constante  newtonienne. 

—  P.  129. 

La  méthode  employée  est  celle  de  Cavendish;  au  lieu  de  sus- 
pendre le  fléau  armé  de  boules  au  fil  dont  la  torsion  mesure  l'action 
newtonienne,  on  augmente  la  sensibilité,  en  supportant  le  fléau  à 
l'aide  d'un  flotteur  sur  mercure  ;  l'excès  de  poids  du  fléau  est  com- 
pensé par  un  fil  de  petit  diamètre. 

On  diminue  ainsi  le  couple  de  torsion ,  tout  en  augmentant  la  sensi- 
bilité de  l'appareil.  Les  masses  de  2  kilogrammes  fixées  aux  extré- 
mités d'un  levier  de  12  centimètres  soumises  à  l'action  de  masses  de 
10  kilogrammes  à  des  distances  convenables  ont  fourni  une  déviation 
voisine  de  12°.  C'est  un  efl^et  considérable  relativement  à  ceux  obtenus 
jusqu'à  ce  jour. 

W.   DE  NIKOLAIEVE.  —  Sur  le  champ  magnétique  à  l'intérieur  d'un  cylindre 
creux  parcouru  par  un  courant.  —  P.  202. 

A  l'intérieur  d'un  cylindre  creux  indéfini,  parcouru  par  un  cou- 
rant suivant  les  génératrices  du  cylindre,  le  champ  magnétique 
est  nul. 

L'auteur  a  toutefois  pu  constater  qu'un  électro-aimant  dont  l'un 
de*^  pôles  se  trouve  à  l'intérieur  du  cylindre  tourne  autour  de  son 
axe.  Il  règne  un  couple  magnétique  à  l'intérieur  d'un  courant  tubu- 
laire. 

H.  LE  CH ATELIER.  —  Sur  les  changements  d'état  du  fer  et  de  l'acier. 
—  P.  279  et  331. 

Les  travaux  sur  la  récalescence  de  l'acier  et  les  transformations 
du  fer  présentent  peut-être  l'inconvénient  d'avoir  été  effectuées  avec 
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des  variations  de  température  trop  rapides.  I.es  observations,  faites  à 
des  températures f  sinon  tout  à  fait  stationnaires,  au  moins  ne  variant 
que  très  lentement,  ont  conduit  M.  Le  Cliatelier  à  des  résultats  diffé- 
rant des  résultats  anciens,  au  moins  au  point  quantitatif. 

Au  point  de  récalescence  de  Tacier,  au  lieu  d'un  simple  change- 
ment de  volume,  on  constate  successivement,  avant  et  après  ce  point, 
des  changements  de  dimensions  qui  sont  de  sens  inverse. 

Le  fer  électrolytique  a  présenté  les  anomalies  inexplicables  déjà 
observées.  N'y  aurait-il  pas  lieu  de  penser  que  quelques-unes  des 
particularités  constatées  pourraient  s'expliquer  par  l'existence  d'une 
double  fusibilité  semblable  à  colle  découverte  dans  le  silicium  par 
Lehmann  et  Tammann .  Ce  corps  à  l'état  cristallisé  n'est  stable  qu'entre 
60°  et  âli"",  tandis  qu'en  dehors  de  ces  limites  la  variété  amorphe  est 
seule  stable. 


GEOifGES  CLAUDE.  —  Sur  les  propriétés  magnétiques  aux  basses  températures. 

—  P.  409. 

Les  essais,  effectués  par  la  méthode  balistique,  ont  été  poussés 
jusqu'à  —  185°,  température  obtenue  par  Tévaporation  de  l'air 
liquide.  L'induction  maxima  employée  était  voisine  de  15.000  C.  G.  S. 

La  perméabilité  et  la  perte  hystérésicjue  du  fer  présentent  simple- 
ment une  légère  tendance  à  la  diminution  (de  2  à  5  0/0}  pour  les 
inductions  considérables,  et  lorsque  la  température  s'abaisse.  Pour 
les  faibles  inductions,  au  contraire,  la  perméabilité  et  l'hystérésiss 
diminuent  d'une  manière  très  notable  avec  la  température.  Ces  résul- 
tats sont  d'accord  avec  ceux  obtenus  par  M.  Thiessen(*). 

James  DEWAR.  —  Sur  la  solidification  de  l'hydrogène,  —  P.  4.'il. 

Un  ballon  fermé  d'environ  1  litre  de  capacité  contient  de  l'hydro- 
gène gazeux  pur  et  sec;  il  porte,  soudé  sur  son  col,  un  petit  mano- 
mètre à  mercure;  il  porte  aussi  un  long  tube  de  verre  dont  l'extré- 
mité recourbée  et  fermée  plonge  dans  l'hydrogène  liquide.  Ce  dernier 
est  contenu  dans  une  éprouvette  à  double  paroi,  avec  vide  de 
Crookes.  On  abaisse  la  pression  au-dessus  de  l'hydrogène  do  l'éprou- 
velte  réfrigérante  ;  aussitôt  de  l'hydrogène  liquide  se  réunit  dans  le 


(1)  Physical  Review,  février  1899. 
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tube  refroidi.  Avec  une  pression  de  30  à  40  millimètres,  M.  Dewar  a 
obtenu  la  solidification  de  Thydrogène  liquide  entourant  Texlrémité 
du  tube.  En  renversant  Tappareil  sens  dessus  dessous,  aucun  liquide 
ne  s'est  écoulé  le  long  du  tube.  On  peut  doue  considérer  le  liquide 
comme  solidifié. 

Le  point  d'ébullition  de  Thydrogène  est  21"  absolus  à  760  milli- 
mètres; le  point  critique  est  compris  entre  30  et  32^  absolue;  le  point 
de  fusion  est  voisin  de  16°  absolus.  La  tension  de  la  vapeur  saturée 
d'hydrogène  est  représentée  aux  basses  températures  par  la  relation  : 

logp  =  6,7341  -  ^. 


W.  DB  NIROLAIEVE.  —  Sur  diverses  expériences  destinées  à  conGrmer  Thypo- 
ttièse  d*Ampëre,  relative  à  la  direction  de  l'action  élémentaire  électromagné- 
tique. —  P.  475. 

Le  dispositif  expérimental  est  imaginé  de  manière  à  obtenir  des 
actions  qui  se  produisent,  comme  si  les  champs  magnétiques  de  tous 
les  courants  linéaires  d'un  système  solénoïdal  subsistaient  indépen- 
damment les  uns  de?  autres,  maigre  Tabsence  de  force  magnétique  à 
l'extérieur  du  solénoYde. 


Jean  et  Louis  LECARME.  —  Expériences  de  télégraphie  sans  fil,  exécutées  entre 
Chamonix  et  le  sommet  du  mont  Blanc.  —  P.  589. 

Les  expériences  ont  été  faites  entre  les  altitudes  de  1 .000  mètres 
(Chamonix)  et  de  4.350  mètres  (observatoire  du  mont  Blanc),  et  elles 
ont  bien  réussi  en  temps  serein  et  en  temps  nuageux.  L'électricité 
atmosphérique  a  provoqué  quelques  peiturbations,  sans  nuire  toute- 
fois à  la  télégraphie  pratique.  La  station  électrique  de  Chamonix 
(courants  triphasés  à  2.500  volts)  a  empêché  toute  espèce  de  commu- 
nication. 


A.  BUGUET  et  V.  GIIABAUD.  —  Ampoule  radiométrique  à  anticathode  froide. 

—  P.  591. 

L'anticathode  est  formée  d'un  gros  tube  de  platine  soudé  directe- 
ment au  verre  de  Tampoule  et  enlouré  d'un  manchon  en  verre  des- 
tiné à  éviter  Faction  sur  le  tube  métallique  de  Tinduit  inverse  de  la 
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bobine.  Le  tube  est  fermé  à  son  extrémité  interne  par  une  lame  de 
platine  inclinée.  Celle-ci,  destinée  à  être  échauffée  par  Fafflux  catho- 
dique, est  refroidie  par  le  liquide  que  Ton  peut  introduire  dans  le 
tube  de  platine. 

A.  BLONDEL.  —  Sur  les  réactions  d^induit  des  alternateurs.  —  P.  586. 

A.  POTIER.  —  Observations  sur  une  note  de  M.  Blondel  relative  à  la  réaction 
d'induit  des  alternateurs.  —  P.  637. 

Il  résulte  de  la  loi  harmonique  admise  pour  la  variation  de  la  force 
électromotrice  d'un  alternateur,  que,  pour  tout  décalage  intermé- 
diaire ^,  la  réaction  de  Tinduit  peut  être  considérée  comme  la  résul- 
tante d'une  réaction  directe  produite  par  le  courant  I  cosj/  en  phase 
avec  la  force  électromotrice  et  d'une  réaction  transversale  due  au 
courant  Isin^  en  quadrature.  Ce  point  de  départ  admis,  M.  Blondel 
déduit  que  la  réaction  d'induit  d'un  alternateur  doit,  en  général,  être 
définie  par  deux  coefficients  de  self-induction,  ou  par  trois  si  on  veut 
mettre  les  fuites  à  part. 

M.  Potier  complète  la  note  de  M.  Blondel,  en  résolvant  l'équation 
du  courant  : 

Rê  +  ^^Esinco^ 

dans  le  cas  particulier  où  L  varie  en  raison  inverse  du  binôme 
(1  —  2a  cos  01^)  entre  les  valeurs  maxima  et  minima  X  et  X',  lorsque  le 
fer  est  loin  de  la  saturation. 

ÀIGNAN  et  E.  DUGAS.  —  Sur  la  détermination  du  coefficient  de  solubilité 
des  liquides.  —  P.  643. 

Trois  cas  peuvent  se  présenter  lorsqu'on  mélange  deux  liquides  : 
i*  les  liquides  ne  sont  pas  miscibles  et  ne  réagissent  pas  l'un  sur 
l'autre;  2°  les  deux  liquides  étant  susceptibles  de  se  combiner,  l'un 
des  liquides  se  dissout  dans  la  combinaison,  et  l'excès  de  ce  liquide 
lui-même  non  combiné  dissout  à  saturation  la  combinaison  formée  ; 
3®  des  phénomènes  accessoires  ayant  lieu  et  modifiant  la  composition 
de  l'un  au  moins  des  liquides,  le  volume  a  de  l'un  des  liquides  qui 
se  dissout  dans  l'unitéj  de  volume  de  l'autre  liquide  dépend  du  rap- 
port des  quantités  des  deux  liquides  en  présence. 

On  peut,  à  l'avance,  différencier  ce  dernier  cas  des  deux  autres  en 
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utilisant  plusieurs  éprouvettes  graduées  dans  lesquelles  on  intro- 
duit des  proportions  différentes  de  chacun  des  liquides. 

Le  calcul  des  coefficients  de  solubilité  a  et  B  par  l'observation  des 
volumes  respectifs  des  portions  non  mélangées  varie,  dans  ce  der- 
nier cas,  d'une  éprouvette  à  l'autre. 


Ch.  FABRY,  J.  MACÉ  î>e  LÉPINAY  et  A.  PÉROT.  —  Sur  la  masse  du  décimètre 

cube  d'eau.  —  P.  709. 

Avec  la  méthode  interférentielle  déjà  décrite  (^),  les  auteurs  ont 
étudié  les  faces  d'un  cube  de  verre  au  double  point  de  vue  de  la  pla- 
néité  et  de  leurs  inclinaisons  respectives  ;  ils  ont  pu  déterminer  son 
volume  61*'^75136  avec  une  grande  précision.  La  masse  d'eau  à  4** 
déplacée  par  le  cube  ayant  été  déterminée  au  Bureau  international 
des  Poids  et  Mesures,  on  en  conclut  que  : 

.   masse  de  J.000««  à  4°  :  9998^9786  =  1^^,21  "«,4. 

Ce  résultat  est  d'accord,  à  quelques  milligrammes  près,  avec  les 
mesures  provisoires  effectuées  par  M.  Chappuis  : 

1  kilogramme  —  24  milligrammes. 


Alpiionsb  BERGET.  —  Enregistrement  microphonique  de  la  marche 
des  chronomètres.  —  P.  712. 

Un  microphone  de  Hughes  à  charbon  vertical  et  à  support  léger, 
placé  sur  la  boîte  d'un  chronomètre,  est  en  relation  avec  un  téléphone 
sur  la  plaque  vibrante  duquel  est  un  transmetteur  microphonique  à 
quatre  charbons.  Ce  transmetteur  est  en  relation  avec  un  récepteur 
téléphonique  dont  la  membrane  vibrante  exécute  des  mouvements 
d'amplitude  suffisante  pour  rompre  à  chaque  vibration  le  contact 
établi  entre  une  pointe  de  charbon  et  une  mince  lame  de  platine 
fixée  à  la  membrane.  On  enregistre  ainsi  les  chocs  du  chronomètre 
sur  un  cylindre  recouvert  de  noir  de  fumée  qui  tourne  uniformément. 


(1)  J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VII,  p.  230;  1899;  —  Ann.  de  Ch.  et  de  Ph.,  7-  série, 
t.  XVI,  p.  115. 
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P.  DE  HEEN.  —  Reproduction  électrique  des  figures  de  Savart,  obtenues  à  Taide 
de  lames  liquides.  —  P.  717. 

Les  figures  dessinées  par  de  la  poudre  de  soufre  sur  un  plateau  de 
résine  électrisée  qu'on  soumet  à  Faction  d'un  ou  plusieurs  foyers 
d'ébranlement  de  Télher  (flammes  ou  aigrettes  électriques)  ressemblent 
aux  figures  géométriques  que  Ton  réaliserait  en  projetant  sur  un 
plan  des  jets  liquides,  qui,  en  s'étendant  en  lames,  produisent  des 
iigures  bien  connues.  Tout  se  passe  comme  si,  de  ces  sources,  pro- 
vient un  souffle  élhéré  qui,  rencontrant  la  lame,  entraîne  l'énergie 
électrique,  comme  le  souffle  duvent  entraîne  la  poussière.  Les 
rayons  X  produisant  les  mêmes  actions,  il  est  légitime  de  les  rap- 
procher des  rayons  cathodiques;  ceux-ci  seraient  dus  à  un  entraîne- 
ment de  la  matière  radiante  parTéther;  les  rayons  X  seraient  simple- 
ment des  projections  d'éther. 

M.  et  M"*  P.  CURIE.  —  Sur  la  radio-activité  provoquée  par  les  rayons 
de  Becquerel.  —  P.  714. 

Des  substances  inactives  soumises  au  rayonnement  du  polonium 
et  du  radium  prennent  une  radio-activité  qu'elles  peuvent  conserver 
pendant  un  temps  assez  long.  Ce  phénomène  n'est  pas  dû  à  des 
traces  de  matière  radioactive  qui  seraient  transportées  sous  forme 
de  vapeur  ou  de  poussière  sur  la  lame  exposée  ;  il  existe,  en  effet,  une 
radio-activité  induile,  qui  disparaît  graduellement  et  régulièrement 
lorsque  le  corps  impressionné  est  au  repos. 


M.  et  M"*  P.  CURIE.  —  Effets  chimiques  produits  par  les  rayons  de  Becquerel. 

—  P.  823. 

Les  corps  radio-actifs  transforment  l'oxygène  en  ozone,  coloren 
en  violet  le  verre  des  flacons  qui  les  contiennent  (effet  dû  à  la  peroxy- 
dation  du  manganèse),  agissent  sur  le  platinocyanure  de  baryum. 
Celui-ci,  sous  l'influence  du  radium,  commence  par  jaunir,  puis 
devient  brun.  On  peut  régénérer  le  platinocyanure  en  l'exposant 
à  la  lumière  solaire.    M.  Giesel  (*)  a  réalisé  un  platinocyanure  de 


(»)  }Med.  Ann.,  t.  LXIX,  p.  91. 
y.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Février  1901.)  10 
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baryum  radifère  très  lumineux  au  moment  de  sa  préparation, 
lequel,  sous  Tinfluencc  de  ses  propres  rayons  de  Becquerel,  se  trans- 
forme en  la  variété  brune  moins  lumineuse. 

La  production  d'ozone  sous  rinfluence  des  rayons  émis  par  le 
radium  est  une  preuve  que  le  rayonnement  de  ce  corps  correspond  à 
une  dépense  continue  d'énergie. 

A.  DEBIERNE.  —  Sur  une  nouvelle  matière  radio-active.  —  P.  593. 

Les  investigations  de  M.  Debierne  ont  porté  sur  les  corps  qui  sont 
contenus  dans  la  pechblende  et  qui,  en  solution  acide,  ne  précipitent 
pas  par  l'hydrogène  sulfuré,  et  précipitent  complètement  par  l'ammo- 
niaque ou  le  sulfhydrate  d'ammoniaque.  La  matière  précipitée  con- 
tient du  zinc,  du  manganèse,  du  chrome,  du  vanadium,  de  l'ura- 
nium, du  titane,  du  niobium,  du  tantale,  du  lanthane,  du  didyme,  du 
cérium,  de  l'yttrium.  La  radio-activité,  qui  existe  à  un  degré  faible 
dans  la  masse  brute  précipitée,  augmente  à  mesure  que  l'on  effectue 
les  séparations.  Une  fraction  de  cette  matière  possède  une  radio- 
activité cent  mille  fois  plus  grande  que  celle  de  l'uranium,  et  les  phé- 
nomènes présentés  sont  comparables  à  ceux  observés  par  M.  et 
M"'*  Curie  pour  le  polonium  et  le  radium. 

Euo.  DEMARÇAY.  —  Sur  le  spectre  du  radium.  —  P.  716. 

L'observation  spectroscopique  de  divers  échantillons  de  chlorure  de 
baryum  contenant  du  radium  en  proportions  croissantes  a  fourni  la 
liste  des  raies  nouvelles  comprises  entre  X  =  5000,0  et  X  =  3500,0  : 


X 

Force, 

îi 

Force. 

4826,3 

10 

4533,5 

9 

4726,9 

5 

4458,0  environ 

3 

4699,8 

3 

4436,1 

8 

4692,1 

7 

4364,4 

3 

4683,0 

14 

4340,6 

12 

4641,9 

4 

3814,7 

16 

4647,2  environ 

4 

3649,6 

12 

•4600,3 

3 

Toutes  ces  raies  nouvelles  dues  au  radium  sont  nettes  et  étroites 
et  rappellent  par  leur  aspect  celles  du  baryum. 
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P.  VILLARD.  —  Sur  l'action  chimique  des  rayons  X.  —  P.  882. 

On  intercepte  entre  Tanticathode  d'un  tube  de  Crookes  et  sa  paroi 
une  feuille  mince  d'aluminium  qui  arrête  les  rayons  cathodiques  et 
se  laisse  traverser  par  les  rayons  X.  La  paroi  du  tube  prend  une  colo- 
ration violette  due  probablement  à  la  peroxydation  du  magnésium 
contenu  dans  le  verre.  Ce  résultat  établit  une  analogie  de  plus 
entre  les  rayons  X  et  les  radiations  émises  par  les  substances  radio- 
actives. 


J.  BOUSSINESQ.  —  Ce  que  devient  un  système  d'ondes  planes  latéralement 
indéûnies,  dans  un  milieu  transparent  isotrope,  mais  hétérogène  formées  de 
couches  planes  et  parallèles.  —  P.  794  et  859. 

L'auteur  étudie  le  problème  de  la  transmission  des  ondes  lumi- 
neuses dans  un  milieu  transparent  et  isotrope  en  admettant,  dans  le 
cas  de  la  réfraction  atmosphérique,  que  la  vitesse  o)  de  propagation  de 
la  lumière  varie  d'une  manière  continue  d'un  point  à  l'autre. 


DUSSAUD.  —  Sur  le   rendement  de  la  transmission  du  son  par  Télectricité.  — 

P.  880. 

On  améliore  le  rendement  de  la  transmission  du  son  par  l'élec- 
tricité :  i^  en  augmentant  le  nombre  des  membranes  microphoniques 
que  l'on  enferme  dans  une  caisse  de  résonance  où  vient  vibrer  Tair 
mis  en  mouvement  par  la  voix  ;  2*  en  faisant  agir  l'air  vibrant  sur 
chacune  des  faces  des  membranes  microphoniques  ;  3*  en  augmen- 
tant le  nombre  de  facettes  de  l'électro-aimant  (poste  récepteur) 
en  regard  desquelles  se  trouve  une  plaque  vibrante  ;  4**  en  recueillant 
l'air  ébranlé  des  deux  côtés  de  chacune  des  plaques  vibrantes  au 
moyen  de  conduits  qui  aboutissent  au  même  orifice. 

PERREAU.  —  Influence  des  rayons  X  sur  la  résistance  électrique  du  sélénium. 

—  P.  956. 

La  résistance  du  sélénium  diminue  lorsqu'on  le  soumet  à  l'action 
des  rayons  X.  La  résistance  revient  à  sa  valeur  primitive  assez  len- 
tement lorsque  les  rayons  X  sont  supprimés.  Les  circonstances   du 
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phénomène  sont  les  mêmes  que  dans  le  cas  de  la  lumière.  La  varia- 
tion de  résistance  due  aux  ondes  hertziennes  est  nulle. 


Thomas  TOMMASINA.  —  Sur  la  constatation  de  la  fluorescence  de  ralunainium 
et  du  magnésium  dans  Teau  et  dans  Talcool,  sous  Taction  des  courants  de  la 
bobine  d'induction.  —  P.  957. 

Les  expériences  faites  avec  un  tube  de  Crokes  ou  un  voltamètre 
traversés  par  la  décharge  d'une  bobine  démontrent  une  fluorescence 
anodique avec  les  électrodes  d'aluminium  et  de  magnésium.  Ilparaîtne 
rien  se  produire  avec  le  platine,  Targent,  le  cuivre,  le  laiton,  le  zinc  et 
Tétain.  Pour  expliquer  ces  apparences,  Tauteur  est  disposé  à  admettre 
l'existence  d'une  couche  d'oxyde  entre  le  liquide  et  l'électrode, 
couche  qui  deviendrait  fluorescente  sous  l'influence  de  la   décharge. 


Al.  GERSCHUN.  —  Méthode  pour  déterminer  la  densité  moyenne  de  la  Terre 
et  la  constante  gravitationnelle.  —  P.  iôl3. 

La  surface  libre  d'un  liquide  soumis  à  l'action  simultanée  de  la 
terre  et  d'une  masse  pesante  (sphère  par  exemple)  prend  la  forme 
d'une  surface  d'égal  potentiel  newlonien.  On  peut  calculer  le  rayon  de 
courbure  p  de  cette  surface  en  fonction  de  la  dislance  h  du  centre 
de  la  sphère  agissante  à  la  surface  libre  (supposée  très  étendue)  du 
liquide  et  en  fonction  du  rayon  R,  ainsi  que  de  la  masse  M  de  la 
terre.  La  formule 

MA»  -  ixR» 

permet  le  calcul  de  la  densité  moyenne  d  de  la  Terre,  si  l'on  peut 
expérimentalement  mesurer  le  rayon  p.  On  peut  y  arriver  en  utili- 
sant le  procédé  que  Foucault  a  donné  pour  vérifier  la  planéité 
des  surfaces  optiques.  On  détermine  le  déplacement  nécessaire  pour 
passer  de  la  mise  au  point  de  deux  lignes  focales  fournies  par  la  sur- 
fac  )  réfléchissante. 

R.  DONGIBR. 
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JOURNAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PHTSIGO-GHIMIOUE  RUSSE; 
Vol.  XXXI,  n**  4  à  9. 

N.  MTCHKINE.  —  Phénomènes  observés  dans  le  charap  électrique  d*ane  pointe. 
—  P.  159-200.  —  Contributions  à  la  question  de  Faction  chimique  du  flux  élec- 
trique dans  le  champ  d'une  pointe  électrisée.  —  P.  241-249. 

Des  phénoir.3nes  analogues  à  ceux  que  Tauteur  a  observés  dans 
le  champ  d'un  tube  de  Croolces  (*)  se  produisent  aussi  dans  le  champ 
formé  autour  de  deux  pointes,  dont  Tune  sert  d'anode  à  une  machine 
électrostatique  ou  à  une  bobine  de  Ruhmkorff,  et  Tautre  de  cathode. 
L'allure  générale  des  rotations  d'un  disque  en  celluloïd  en  divers 
points  du  champ  est  semblable  aux  résultats  de  l'action  du  «  vent 
électrique  »  ;  quand  l'observateur  vise  le  disque  le  long  de  la  pointe 
horizontale  servant  d'anode,  il  voit  la  rotation  s'effectuer  dans  le  sens 
des  aiguilles  d'une  montre,  si  le  disque  est  à  sa  droite,  et  dans  le  sens 
inverse,  s'il  est  à  gauche.  Mais  la  grande  vitesse  de  cette  rotation  et 
le  fait  qu'elle  se  produit  aussi  quand  le  disque  est  logé  dans  le  vide 
d'un  tube  de  Crookes  rendent  cette  hypothèse  improbable  aux  yeux 
de  l'auteur.  La  rotation  se  produit  avec  tant  de  force  que  l'auteur  a 
construit  un  moteur  électrostatique  assez  fort  pour  mouvoir  une 
sirène  à  une  vitesse  de  3.800  à  4.500  tours  par  minute. 

Une  plaque  photographique  sensible,  enfermée  dans  une  cassette 
non  transparente,  et  exposée  pendant  trente  minutes  à  l'action  du 
champ  des  pointes,  donne,  après  développement,  des  images  caracté- 
ristiques. Les  mêmes  images  peuvent  être  observées  sur  une  plaque 
fluorescente,  destinée  aux  expériences  de  Rôntgen. 

W.  L. 


N.' SCHILLER.  —  Sur  le  changement  de  Ténergie  intérieure  pendant  la  dilution 
des  solutions.  —  P.  93-101. 

L'auteur  complète  et  modifie  son  mémoire  antérieur  sur  le  même 
sujet (').  Le  résultat  principal  est  formulé  ainsi  :  l'énergie  inté- 
rieure de  la  solution  est  indépendante  de  son  état  de  concentration, 

(1)  Voir  /.  de  Phys,,  3-  série,  t.  IX,  p.  59. 

(«)  Voir  /.  de  la  Société  Ph.-Ch.  Ru3se,  t.  XXX,  p.  159. 
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si  une  relation  linéaire  existe  entre  le  volume  spécifique  du  dissol- 
vant et  le  degré  de  concentration  de  la  dissolution. 

W.L. 

D.  BOBYLEFF.  —  Sur  les  parallélogrammes  symétriques  de  Tschebycheff. 

—  P.  83-91. 

M.  Bobyleff  donne  une  démonstration  nouvelle  des  propriétés  des 
parallélogrammes  articulés,  symétriques  par  rapport  à  un  axe.  Rap- 
pelons que  M.  Tschebycheff  a  calculé  les  dimensions  nécessaires 
pour  qu'une  des  articulations  décrive  tine  courbe  qui  s'écarte  d'une 
droite  moins  qu'une  quantité  choisie  arbitrairement  (^). 

W.  Ignatowsky. 


N.  BOULGAKOFF.  —  Sur  l'intégration  de  l'équation  des  oscillations  électriques 
pour  un  anneau.  —  P.  103-119,  143-159. 

Le  but  de  ce  mémoire,  purement  mathématique,   est  d'intégrer 
l'équation 

en  admettant  que  M  est  une  constante,  que  W  satisfait  à  l'équation 
pour  tous  les  points  situés  à  l'intérieur  de  l'anneau,  et  qu'à  sa  sur- 
face W  doit  être  égal  à  une  fonction  donnée  des  coordonnées.  Les 
coordonnées  péripolaires  sont  employées  pour  tout  le  calcul. 

W.  Ignatowsky. 


W.  MICHELSON.  —  Sur  TappUcation  judicieuse  du  principe  de  Doppler.  — 

P.  119-126, 

L'auteur  remarque  qu'en  appliquant  le  principe  de  Doppler  aux 
questions  de  l'astrophysique  on  suppose  que  la  densité  du  milieu 
reste  constante  ;  il  démontre  ensuite  que  cette  restriction  n'est  pas 
indispensable  et  obtient  la  formule  suivante  : 


H  =  .[,-l.(,|^  +  .D], 


(1)  Voir  pour  la  deî*cripfion  des  parallélogrammes  :  Ass.  Franc,  pour  Vatance 
ment  des  Sciences,  Congrès  de  Paris  1878,  séance  du  29  août. 
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où  n  représente  le  nombre  d'oscillations  de  la  source,  N  le  nombre 
de  celles  qui  parviennent  à  Toeil  de  Tobservateur,  séparé  de  la  source 
par  divers  milieux,  jx  et  /,  respectivement,  Tindice  de  réfraction  et  la 
longueur  du  chemin  dans  chaque  milieu  ;  la  vitesse  relative  de  la 
source  et  de  Tobservateur  est  supposée  petite  par  rapport  à  la  vitesse 
de  la  lumière  r. 

Si  Ton  suppose  qu'un  milieu  de  forme  prismatique,  aux  surfaces 
indéfiniment  grandes,  s'introduit  avec  une  vitesse  v  entre  la  source 
et  Tœil,  la  formule  devient  : 


N  =  n(  1 sm-j» 


où  0  est  l'angle  de  déflexion  du  rayon  par  le  prisme. 

Ce  cas  se  présente  au  moment  des  éclipses  de  lune  :  le  rôle  du 
prisme  est  joué  par  l'atmosphère  terrestre,  et  Ton  doit  apercevoir  un 
déplacement  momentané  des  lignes  de  Fraunhofer  dans  le  spectre 
de  la  lune,  vers  le  rouge  au  commencement  de  la  totalité,  et  en  sens 
Contraire  au  moment  de  l'apparition  de  la  lumière.  Un  phénomène 
analogue  peut  avoir  lieu  à  la  surface  du  soleil  :  les  rayons  sortant  à 
proximité  des  bords  du  disque  peuvent  rencontrer  des  parties  de  la 
photosphère,  douées  de  vitesses  différentes  et  de  diverses  densités. 
L'auteur  veut  même  expliquer  par  des  considérations  analogues  les 
déplacements  que  les  lignes  spectrales  peuvent  subir  indépendam- 
ment les  unes  des  autres  :  si  les  éléments,  dans  l'atmosphère  solaire, 
existent  à  l'état  libre,  ils  peuvent  être  séparés  les  uns  'des  autres, 
par  conséquent  les  rayons  qu'ils  émettent  parcourent  des  chemins 
di&erents,  à  travers  des  milieux  dont  la  densité  est  variable,  et 
éprouvent  des  changements  de  longueur  d'onde  non  identiques. 

W.  Ignatowsky. 


A.  BOULATOFF.  —  Sur  la  température  critique.  —  P.  62-82. 

En  discutant  les  données  numériques  des  températures  critiques 
de  divers  corps,  l'auteur  a  remarqué  qu'elles  augmentent  en  même 
temps  que  les  poids  moléculaires.  Il  arrive  souvent  que  des  corps 
très  différents  par  leur  constitution  chimique,  mais  ayant  des  poids 
moléculaires  presque  identiques,  ont  aussi  des  températures  cri- 
tiques différant  très  peu.  Pour  la  série  des  éthers  butyriques,  cette 
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relation  peut  être  exprimée  par  la  formule  : 

f;t  =  123,5 +  l,5(x, 

si  Ton  nomme  tk  la  température  critique,  et  \l,  le  poids  molécu- 
laire. 
.  Pour  : 

C3H3CI,  CH2CI2,  C2H4CI2,  CHCI4  et  Cl^, 
tk  =  198,8  H-  0,56(x. 

Le  mémoire  contient  une  table  de  neuf  pages,  renfermant  les  don- 
nées numériques  à  Tappui  des  conclusions  de  Tauteur. 

W.  L. 

W.  LERMANTOFF.  —  Appareils  simples  pour  la  démonstration  expérimentale 
de  quelques  principes  de  mécanique,  à  Tusage  de  renseignement  élémentaire. 
—  P.  66. 

1®  Les  forces  intérieures  ne  peuvent  mettre  en  mouvement  un 
corps  solide,  —  On  courbe  une  lame  d'acier  en  forme  de  V,  et  l'on 
attache  ses  deux  bouts  par  une  ficelle.  On  pose  ce  ressort  bandé  sur 
deux  clous  enfoncés  dans  une  planchette  verticale,  suspendue  à  Faide 
de  deux  ficelles.  Quand  ce  système  mobile  est  en  repos,  on  brûle  la 
ficelle  ;  la  force  considérable  du  ressort  bandé  se  transmet  subitement 
à  la  planchette  bien  mobile*;  mais  celle-ci  reste  en  repos.  Elle  est 
fortement  projetée,  si  Tun  des  bouts  du  ressort  s'appuie  en  quelque 
point  fixe,  et  Tautre  sur  le  clou  de  la  planchette  ; 

2**  Le  centre  de  gravité  d'un  système  ne  peut  être  mis  en  mouve- 
ment par  V action  des  forces  inte'rieures.  —  Deux  planchettes  de 
formés  quelconques  sont  percées  à  leur  centre  de  gravité  et  montées 
sur  un  pivot  horizontal,  supporté  par  une  fourchette,  suspendue  à 
deux  ficelles.  Une  des  planchettes  porte  un  ressort  léger,  bandé  par 
une  ficelle  et  s'appuyant  sur  un  clou  enfoncé  dans  l'autre  planchette. 
On  brûle  la  ficelle  ;  les  planchettes  commencent  à  tourner  en  sens 
•contraire;  mais  Taxe  de  rotation  reste  en  repos,  malgré  la  grande 
mobilité  de  sa  suspension  ; 

3**  La  sensibilité  d'une  balance  est  en  raison  inverse  du  poids  de 
son  fléau.  —  Le  fléau  du  modèle  est  découpé  dans  une  même  plan- 
chette. Après  avoir  démontré  Tinfluence  du  déplacement  des  axes  par 
rapport  au  centre  de  gravité  et  noté  la  déviation  causée  par  un  petit 
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poids  donné,  on  enfile  sur  les  mêmes  axes  un  second  fléau,  iden- 
tique au  premier,  la  déviation  devient  à  peu  près  deux  fois  moindre. 


N.  HESEHUS.  —  Relation  entre  Télectrisation  au  contact  et  la  tension'superficielle 
des  corps.  —  P.  126-137. 

En  i^^95,  Pauleur  a  émis  Tidée  que  Télectrisation  est  due  au  chan- 
gement d'équilibre  de  Téther  réparti  dans  la  masse  des  deux  corps, 
mis  en  contact.  Mais  Tétat  de  Téther  dans  la  masse  d'un  corps,  com- 
parée à  celle  de  Téther  contenu  entre  les  molécules  de  Tair  ambiant, 
peut  être  caractérisé  par  la  différence  de  leurs  indices  de  réfraction, 
ainsi  que  par  la  tension  superficielle.  Le  mémoire  de  M.  Coehn 
{Wied.  Ann,y  1898,  64,  217)  vient  de  confirmer  la  prévision  de 
M.  Hesehus,  en  constatant  que  les  corps  doués  d'un  indice  de  réfrac- 
tion supérieur,  s'électrisent  positivement  par  leur  contact  avec  les 
corps,  dont  Tindice  est  moindre. 

Une  constante  diélectrique  élevée  correspond  ordinairement  à  une 
tension  superficielle  considérable.  '  M.  Coehn  a  réuni  plusieurs 
nombres  constatant  cette  relation  ;  mais  le  chloroforme  et  Téther 
ont  une  tension  superficielle  notablement  moindre.  M.  Hesehus 
remarque  que  la  tension  superficielle  est  une  quantité  difficile  à 
déterminer  à  cause  des  impuretés,  mais  que  la  chaleur  latente 
d'ébullilion  (d'après  Mendeleeff  et  Obach),  le  coefficient  de  dilata- 
tion (d'après  de  Heen)  et  le  coefficient  de  cohésion  moléculaire 
(d'après  Liedentopf)  augmentent  aussi  avec  la  constante  diélec- 
trique; en  classant  les  corps  d'après  les  valeurs  de  ces  constantes, 
on  arrive  à  placer  le  chloroforme  et  Téther  conformément  à  l'hypo- 
thèse nouvelle.  Les  corps  solides  eux-mêmes  semblent  confirmer  la 
loi  :  la  tension  superficielle  du  verre  poli  est  évidemment  plus 
grande  que  celle  du  verre  dépoli  :  or  le  premier  s'électrise  positivement 
par  le  frottement  avec  de  la  soie,  et  le  deuxième  prend  l'électrisation 
négative. 

Dans  la  série  de  Volta,  les  coefficients  de  dilatation  et  l'élasticité 
résiduelle  décroissent  de  -f  plomb  à  —  platine. 
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J.  BORGMAN  et  A.  PETROWSRY.  —  Luminescence  des  tubes  de  Geissier  et  de 
Lécher  dans  le  champ  de  U  bobine  de  Ruhmkorff.  —  P.  137-141.  —  Cas  parti- 
culier de  luminescence  d'un  tube  de  Geissier,  dont  les  deux  électrodes  sont  en 
communication  avec  le  même  pôle  d'une  bobine  de  Rumkorff.  —  P.  200-222.  — 
—  Application  du  phénomène  cité  à  la  mesure  des  capacités  électrostatiques 
faibles.  —  P.  222-244. 


Un  tube  de  Lécher  (sans  électrodes  et  à  grande  raréfaction) 
devient  lumineux  quand  il  est  placé  dans  le  champ  d'une  bobine  de 
Ruhmkorff,  dont  le  circuit  secondaire  est  ouvert  ou  fermé  par  un 
tube  de  Crookes.  'La  luminescence  est  insignifiante  quand  le  circuit 
est  formé  par  un  conducteur  ou  un  tube  de  Geissier.  Elle  augmente, 
quand  on  met  en  connexion  avec  le  tube  un  corps  de  grande  capacité 
électrique,  et  atteint  son  maximum  quand  le  tube  est  placé  normale- 
ment à  un  long  fil  rectiligne  bien  isolé,  mis  en  connexion  avec  Tun 
des  pôles  de  la  bobine.  Ce  fil  lui-même  devient  lumineux  :  reflluve 
lumineuse  qu'il  émet  est  divisée  en  parties  d'égale  longueur  par  des 
points  lumineux. 

En  poursuivant  leurs  études,  les  auteurs  ont  étudié  la  disposition 
suivante  :  les  deux  électrodes  d'un  tube  de  Geissier  ont  été  réunies 
par  des  fils  conducteurs  aux  deux  bouts  d'une  longue  auge  en  paraf- 
fine, remplie  d'eau,  à  l'aide  de  deux  électrodes  en  platine.  Une  troi- 
sième électrode  en  platine  pouvait  être  placée  le  long  de  l'auge;  elle 
était  réunie  à  un  des  pôles  de  la  bobine.  Dans  ces  conditions,  le  tube 
devient  lumineux;  son  éclat  augmente  notablement,  quand  on  réunit 
à  la  terre  le  deuxième  pôle  de  la  bobine  ;  mais,  en  déplaçant  Télec- 
trode  le  long  de  l'auge,  on  obtient  un  espace  noir  au  milieu  du  tube. 
Ce  «  nœud  »  se  déplace,  si  Ton  change  la  capacité  du  tube  en  le  réu- 
nissant à  quelque  conducteur  isolé.  Après  avoir  gradué  l'auge  et 
trouvé  les  conditions  nécessaires  pour  rendre  l'appareil  sensible  aux 
petites  variations  de  la  capacité,  les  auteurs  ont  fait  beaucoup  de 
mesures  intéressantes.  Pour  vérifier  la  méthode,  ils  ont  mesuré  la 
capacité  d'un  tore  en  laiton,  qui  a  déjà  servi  aux  expériences  de 
M.  Boulgakoff(*),  et  dont  il  a  calculé  une  capacité  égale  à  3,685  c.  m.  ; 
la  mesure  directe  a  donné  :  3,85  c.  m.  La  méthode  nouvelle  donne 
le  moyen  de  mesurer  les  capacités  d'une  colonne  d'un  corps  demi- 
conducteur  de  hauteur  variable  :  l'éther  bien  dépourvu  d'eau  et  ses 


(1)  Voir  J.  de  Phys,,  3-  série,  t.  IX,  p.  50. 
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mélanges  avec  l'alcool  à  99,8  0/0,  contenant  moins  de  22  0/0  de  ce 
dernier,  ont  donné  unei  capacité  nulle;  le  mercure  et  le  mélange  de 
3  0/0  d'acide  sulfurique  avec  Teau  ont  des  capacités  égales  entre 
elles  et  proportionnelles  à  leurs  volumes;  mais  les  mélanges  moins 
conducteurs  suivent  la  môme  loi  seulement  pour  des  colonnes  courtes  ; 
à  partir  d'une  hauteur  déterminée,  la  capacité  n'augmente  plus  avec 
la  hauteur.  La  capacité  d'un  tube  de  Geissler  augmente  rapidement 
avec  la  raréfaction  du  gaz  qu'il  contient. 

W.  L. 


A.  HERITCH.  —  Sur  la  nature  des  oscillations  longitudinales  des  spirales 
élastiques.  —  P.  249-258. 

En  observant  les  mouvements  d'un  interrupteur  électrique  (spi- 
rale Roger),  l'auteur  a  remarqué  qu'il  se  forme  des  ondes  longitudi- 
nales stationnaires,  avec  des  nœuds  et  des  ventres.  Par  conséquent, 
une  spirale  libre,  vibrante,  peut  être  considérée  comme  formant  un 
quart  d'onde  stationnaire,  dont  un  nœud  est  au  point  de  suspension, 
et  un  ventre  à  l'extrémité  libre,  et  son  mouvement  peut  être  exprimé 
parla  formule  de  Newton. 

Soit  l  la  longueur  de  la  spirale  suspendue  verticalement,  p  sa 
masse,  K  son  coefficient  d'élasticité,  c'est-à-dire  le  nombre  de  dynes 
nécessaires  pour  produire  une  élongation  d'un  c.  m.,  p  la  masse 
de  l'unité  de  sa  longueur,  et  t  la  période  d'une  oscillation  simple. 
D'après  la  formule  de  Newton,  la  vitesse  de  propagation  des  vibra- 
tions sera  : 


•=^f=./i*='\/r- 


\J\ 


2  V  p 


En  nommant  T  la  durée  d'une  oscillation  simple,  ou  le  temps 
pendant  lequel  les  vibrations  se  propagent  le  long  d'une  demi-onde, 
égale  à  2/,  on 'peut  écrire  : 


2/ 


=  T/y/|;  T=2^. 


Les  expériences  de  l'auteur  confirment  ce  calcul. 
Cette  formule  ne  s'applique  pas  immédiatement  à  une  spirale 
chargée  d'un  poids  M  à  son  extrémité  libre. 
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La  durée  propre  de  vibration  de  la  masse  M  soumise  à  raction  de 
la  spirale  serait 


T  =  ,V/Ï. 


Si  cette  durée  se  confond  avec  celle  de  la  vibration  propre  de  la 
spirale,  la  spirale  chargée  aura  même  durée  de  vibration  que  la 
spirale  libre.  On  obtiendra  la  condition  en  égalant  les  deux  expres- 
sions de  T, 

"^  VT=  ^  V^'      ^  ==  è  p=0,4053p;        T  =  2. 

L'auteur  déduit  de  là,  pour  l'expression  de  la  durée  d'une  oscil- 
lation d'une  spirale  de  masse  p,  chargée  d'un  poids  m  : 


v/^"=.v^ 


m4--P 

W.  Ignatowsky. 


Supplément  :   Annuaire  du  Bureau  Principal  des  Poids  et  Mesures  Rtisse,  t.  lY, 

1899,  p.  33-45. 

D.  MENDELEEFF.  —  Discours  sur  les  oscillations  des  balances. 

L'extrême  précision  des  pesées  est  obtenue  maintenant  par  l'obser- 
vation des  élongations  successives  de  l'aiguille  du  fléau  oscillant  et 
le  calcul  de  sa  position  d'équilibre,  calcul  impliquant  la  connais- 
sance exacte  de  la  loi  du  décrément  de  l'amplitude.  Cette  loi  a  été 
l'objet  de  recherches  expérimentales  dans  les  cas  du  pendule;  pour 
les  balances,  on  admet  cette  même  loi,  sans  avoir  fait  des  recherches 
spéciales.  M.  Mendeleeff  a  profité  du  grand  nombre  de  pesées 
faites  au  Bureau  pour  la  comparaison  de  divers  étalons,  à  l'aide  de 
diverses  balances,  pour  une  étude  plus  approfondie  de  la  loi  du 
décrément  des  amplitudes. 

Le  décrément  des  amplitudes  d'oscillations  d'une  balance  est  loin 
d'être  une  quantité  constante  :  il  décroît  notablement  en  même 
temps  que  l'amplitude.  Comme  première  approximation,  on  peut 
admettre  que  le  décrément  est  une  fonction  linéaire  de  l'amplitude* 
Toutes  les  conditions,  dont  le  changement  fait  varier  la  durée  d'une 
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oscillation,  influent  aussi  sur  la  valeur  du  décrément.  La  raréfaction 
de  lair  ou  la  substitution  de  Thydrogène  à  ce  gaz  font  diminuer  nota- 
blement le  décrément,  sans  faire  varier  la  durée  de  Toscillation  dans 
une  proportion  comparable.  L'influence  de  l'augmentation  de  la 
charge  est  très  variable  :  pour  une  grande  balance  de  CoUot,  le 
décrément  et  la  durée  d'une  oscillation  diminuent  tous  deux  quand 
la  charge  augmente;  le  contraire  a  lieu  pour  plusieurs  autres 
balances  de  diverse  provenance,  si  Ton  substitue  à  Tacier  et  à  Tagate 
du  couteau  de  la  balance  et  de  son  support  d'autres  matériaux 
moins  durs  :  le  laiton,  le  cuivre,  la  corne  et  le  caoutchouc  durci;  la 
durée  de  l'oscillation  et  le  décrément  augmentent  (4,  5  fois  et 
125  fois  respectivement,  si  l'on  substitue  le  caoutchouc  à  l'acier).  — 
Les  recherches  de  M.  Mendeleeiï  sont  encore  à  leur  début. 


J.  LEBEDEFF.  —  Le  thermomètre  à  hydrogène  du  Bureau  des  Poids 
et  Mesures  Russe.  —  P.  57-81. 

Ce  thermomètre  est  conforme  à  celui  du  Bureau  international,  et 
muni  d'un  réservoir  en  verre  dur  ;  il  est  destiné  aux  comparaisons 
directes  avec  les  thermomètres  à  mercure.  Pour  contrôler  le  degré 
d'identité  des  résultats  que  l'on  peut  obtenir  en  pareilles  circons- 
tances, on  a  de  nouveau  déterminé  le  coefficient  de  dilatation  de 
l'hydrogène,  à  volume  constant,  et  obtenu  le  nombre 


0,00366240. 
M.  Chappuis  a  trouvé,  à  Breteuil  :  0,0366254. 


W.  L. 


TRAVAUX  NÉERLANDAIS. 

L.  ARONSTEIN  et  S.-H.  MEIHUISEN.  —  Recherches  sur  le  poids  moléculaire 
du  soufre  suivant  la  méthode  du  point  d'ébullition.  —  Archives  Néerlandaises, 
2-  série,  t.  IH,  p.  89. 

Ce  mémoire  est  la  réponse  à  un  travail  considérable  de  MM.  Orn- 
dorff  et  Terrasse  sur  le  même  sujet,  dans  lequel  les  savants  améri- 
cains arrivaient  à  la  conclusion  que  le  poids  moléculaire  du  soufre 
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est  donné  par  la  formule  S*  au-dessous  de  son  point  de  fusion  et  par 
S®  au-dessus  de  cette  température,  tandis  qu'il  correspond  à  la  for- 
mule S'^  quand  on  se  sert  de  monochlorure  de  soufre  S*C1^  comme 
dissolvant. 

MM.  Aronstein  et  Meihuisen  ont  fait  leurs  déterminations  au  moyen^ 
de  Tappareil  bien  connu  de  Beckmann,  en  faisant  subir  à  Tappareil 
des  modifications  de  détail  et  en  éliminant  Tinfluence  des  variations 
barométriques  par  l'emploi  d'un  second  appareil  rempli  du  dissol- 
vant pur,  l'élévation  du  point  d'ébuUition  étant  donnée  par  la  diffé- 
rence des  lectures  simultanées  des  deux  thermomètres.  Ils  arrivent 
ainsi  aux  conclusions  suivantes  : 

i**  Il  n'y  a  pas  de  différence  certaine  entre  le  poids  moléculaire  du 
soufre  au-dessous  et  au-dessus  du  point  de  transformation  des  deux 
variétés  cristallines  de  ce  corps; 

2**  Il  y  a  encore  moins  de  différence  entre  le  poids  moléculaire  au- 
dessous  et  au-dessus  de  son  point  de  fusion  ; 

3<*  Le  poids  moléculaire  déterminé  dans  le  sulfure  de  carbone  et  le 
benzol  concorde  bien  avec  la  formule  S*  et  non  avec  la  formule  S^ 
donnée  par  M.  Orndoff  et  Terrasse  ; 

4'*  Le  monochloriire  de  soufre  S^CP  est  partiellement  dissocié  à 
sa  température  d'ébullition  en  chlore  et  en  un  autre  corps,  qui  est 
très  probablement  du  [^soufre  ;  il  est  donc  absolument  impropre  aux 
déterminations  du  poids  moléculaire,  et  la  valeur  64  trouvée  par  ce 
moyen  est  inexacte. 

E.-C.-J.  MOHR.  —  Etudes  sur   l'équilibre  dans  le  système  eau,  chlorure  d'am- 
monium et  chlorure  ferrique.  — Archives  S éer landaises ^1'  série,  1. 111,  p  131. 

Ce  travail  est  la  continuation  des  recherches  de  M.  Bakhuis  Rooze- 
boom  sur  le  même  sujet  ;  les  isothermes  de  solubilité  dans  le  sys- 
tème étudié  ont  été  déterminées  à  So'',  35°  et  45''.  Deux  nouveaux  sels 
doubles  :  FeCP.AzH^Cl  et  2FeC13.AzIl^Cl-f-4H20  ont  été  découverts, 
à  cette  occasion,  au  moyen  d'expériences  faites  au  microscope;  le 
dernier  cristallise  dans  le  système  cubique. 

Dans  les  mélanges  étudiés,  tous  les  observateurs  ont  rencontré 
des  cristaux  cubiques,  de  couleur  variable,  de  composition  variable, 
renfermant  à  la  fois  du  chlorure  d'ammonium  et  du  chlorure  de  fer; 
ces  cristaux  mixtes  offrent  des  anomalies  optiques  prononcées,  entre 
autres  une  forte  double  réfraction  et  un  pléochroïsme  très  net;  en 
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même  temps  ils  présentent  à  l'analyse  d'inexplicables  irrégularités. 
Leur  nature  a  échappé  également  à  la  sagacité  de  M.  Mohr,  et  on  ne 
peut  rien  dire  de  certain  à  leur  égard.  Il  semble  seulement  très  pro- 
bable qu'ils  sont  constitués  par  du  chlorure  d'ammonium  et  un  sel 
double  antérieurement  connu,  répondant  à  la  formule 

FeC13.2AzH«Gl  +  HaO. 

H.-W.  BARHUIS  ROOZEBOOM.  —  Sur  la  solidification  de  mélanges  liquides 
de  substances  tautomcres.  —  Archives  Néerlandaises^  2*  série,  t.  Ill,  p.  187. 

L'auteur  a  essayé  dans  ce  travail  de  déterminer  par  voie  graphique 
les  phénomènes  de  congélation  dans  les  mélanges  de  substances 
tautomères,  dans  le  cas  où  la  congélation  tombe  complètement  ou 
partiellement  dans  les  domaines  de  température  pour  lesquels  il  n'y  a 
plus  de  transformation  dans  le  liquide.  M.  Bakhuis  Roozeboom  sup- 
pose que  le  passage  du  domaine  de  l'équilibre  réciproque  à  celui 
pour  lequel  il  n'y  a  plus  de  décomposition  se  fait  en  traversant  un 
domaine  d'équilibre  non  réciproque.  Quand  donc  on  connaît  la  posi- 
tion des  courbes  d'équilibre  et  de  solidification,  on  peut  déterminer 
d'avance  tous  les  phénomènes  qui  se  passent  lorsqu'on  chauffe  plus 
ou  moins  longtemps  les  modifications  isomères  a  ou  ^  et  qu'on 
refroidit  ensuite  plus  ou  moins  rapidement. 

Deux  points  surtout  ont  de  l'importance  :  ce  sont  le  point  eutec- 
tique,  où  se  rencontrent  les  courbes  de  solidification,  et  le  point  le 
plus  bas  de  la  courbe, qui  représente  les  équilibres  réciproques. 

H.-W.  BAKHUIS  ROOZEBOOM.  —  La  solubilité  et  le  point  de  fusion  comme  cri- 
térium pour  la  distinction  des  combinaisons  racémiques,  cristaux  mixtes 
pseudo-racémiques  et  conglomérats  inactifs.  —  Archives  Néerlandaises,  2*  série, 
t.  111,  p.  201. 

On  a,  dans  ces  dernières  années  et  de  divers  côtés,  cherché  des 
critérium  pour  distinguer  entre  les  corps  racémiques  et  les  mélanges 
inactifs.  Cette  distinction  est  encore  devenue  plus  difficile  depuis  que 
les  travaux  de  MM.  Kipping  et  Pope  ont  montré  l'existence  d'une 
nouvelle  catégorie  de  combinaisons,  savoir  les  cristaux  mixtes  pseudo- 
racémiques.  M.  B.  Roozeboom  appelle  conglomérat  tout  mélange  de 
corps  dextrogyres  et  lévogyres,  dans  lequel  ces  corps  coexistent  à 
l'état  séparé.  On  peut  reconnaître  ces  différents  corps  au  moyen  de 
déterminations  cristaliographiques  précises  ;  mais  ces  déterminations 


160  TRAVAUX   NEERLANDAIS 

sont  souvent  impossibles,  car  les  trois  types  de  corps  en  question  se 
transforment  aisément  les  uns  dans  les  autres.  L'auteur  montre 
comment  il  semble  possible,  en  s'aidant  des  phénomènes  de  solubi- 
lité et  de  fusion,  de  trouver  des  critérium  sûrs  pour  résoudre  dans 
tous  les  cas  possibles,  le  problème  de  la  distinction  des  trois  espèces 
de  corps  :  combinaison  racémique,  cristaux  mixtes  ou  conglomérat. 

F.-A.-II.  SCHREiNEMAKERS.  —  De  Téquilibre  dans  les  systèmes  de  trois  consti- 
tuants avec  deux  et  trois  phases  liquides  possibles.  —  5"  mémoire.  —  Ai'chives 
Néerlandaises,  2*  série,  t.  111,  p.  273. 

L'auteur  étudie  les  équilibres  du  système  eau,  phénol  et  aniline  ; 
c'est  un  système  à  trois  constituants  A,  B,  C,  dans  lequel  deux  des 
systèmes  binaires  AB  et  BC,  par  exemple,  présentent  la  superposi- 
tion de  deux  couches  liquides,  les  solutions  AC  restant  toujours 
homogènes.  Le  système  étudié  présente  cette  particularité  qu'à 
toutes  les  températures  où  il  y  a  stratification  du  système  AB,  BC 
est  homogène,  et  réciproquement  (*). 

M.  Schreinemakers  détermine  expérimentalement  :  d'abord,  les 
équilibres  dans  les  trois  systèmes  binaires  eau-phénol,  eau-aniline, 
phénol-aniline,  puis  les  équilibres  entre  deux  couches  liquides  dans 
le  système  ternaire,  et  enfin  la  courbe  des  températures  maxima. 
Dans  de  précédents  mémoires,  Fauteur  avait  montré  des  exemples 
de  systèmes  dans  lesquels  des  phases  solides  sont  en  équilibre  avec 
deux  couches  liquides  ;  mais  les  phases  solides  n*étaient  autres  que 
les  constituants,  tandis  que,  dans  le  système  glace,  phénol  et  aniline, 
outre  les  trois  constituants  solides,  il  apparaît  encore  une  combinai- 
son binaire  solide  répondant  à  la  formule  C*H'OH  -|-  C*H^*AzH*. 

La  complication  dont  sont  susceptibles  les  équilibres  qui  prennent 
naissance  est  donc  prodigieuse;  aussi  Tauteur  n'a-t-il  fait  qu'esquisser 
la  discussion  de  tous  les  cas  possibles. 


H.-W.   BAKHUIS  ROOZEBOOM.  —  Sur  le  point  de  solidification  des  cristaux 
mixtes  de  deux  substances.  —  Archives  Néerlandaises,  2* série,  t.  III,  p.  414. 

L'auteur  étudie  théoriquement  la  solidification  d'un  mélange  de 
deux  liquides,  quand  elle  est  accompagnée  de  la  formation  de  cristaux 


(ï)  Voir  /.  de  Phys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  60;  1900. 
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mixtes.  Plusieurs  cas  sont  possibles  :  ou  bien  les  mélanges  fonduà  àe 
'  solidifient  en  une  série  continue  de  cristaux  mixtes  de  même  espèce, 
et  alors  il  y  a  trois  sous-cas,  selon  que  les  points  de  solidification  de 
tous  les  mélanges  sont  intermédiaires  entre  les  points  de  solidifica- 
tion des  constituants,  et  présentent  un  maximum  ou  un  minimum;  ou 
T3ien  les  mélanges  fondus  se  solidifient  en  une  série  interrompue  de 
cristaux  mixtes  de  même  nature,  et  la  solidification  présente  deux 
types  possibles. 

Quand  les  deux  constituants  se  solidifient  en  diverses  espèces  de 
<îrislaux,  les  deux  derniers  types  de  solidification  sont  seuls  possibles. 

Le  point  de  départ  de  cette  théorie  est  le  principe  d'équilibre  de 
Gibbs,  à  savoir  qu'un  système  de  substances  se  met  en  équilibre,  à 
une  pression  déterminée,  de  telle  manière  que  le  potentiel  thermo- 
dynamique du  système  soit  un  minimum. 

H.-W.  BAKHUIS  ROOZEBOOM.—  Sur  les  points  de  transformation 
chez  les  cristaux  mixtes.  —  Archives  Nëer landaises ^  2*  série,  t.  lll,  p.  445. 

L'auteur  essaye  de  prévoir  théoriquement  les  phénomènes  de 
transformation  des  cristaux  mixtes  d'un  état  a  en  un  état  ^,  en  distin- 
guant divers  types  suivant  que  là  série  a  et  la  série  .8  sont,  ensemble 
^u  non,  continues  ou  discontinues,  et  suivant  que  la  solidification  ne 
fait  apparaître  qu'une  des  deux  formes  ou  bien  les  deux. 

H.  KAMERLINGH  ONNES.  —  Standard  Gas-Manometers  (Precision-pîezometers 
'    with  variable  volume  for  gases)  [Manomètres  à  gaz  étalons  (piézomëtres  de 
précision  à  volume  variable  pour  les  gaz)].  —  Communications  fvom  ihe  Phy- 
sical  Laboratory  of  Leiden,  n*  50.  ' 

Ces  appareils  ne  font  nullement  double  emploi  avec  le  manomètre 
étalon  à  air  libre  qui  a  été  décrit  auparavant  (*).  Ce  sont  des  pîézo- 
mètres  de  Cailletet,  en  verre  d'iéna,  remplis  d'hydrogène  pur,  dont 
les  indications,  à  une  température  constante  donnée,  sont,  comparées 
à  celles  du  grand  manomètre-étalon.  Dans  les  mêmes  conditions, 
ce&  appareils  peuvent  donc  remplacer  le  manomètre  à  air  libre,  sur- 
tout lorsqu'il  s'agit  d'étudier  les  isothermes  des  mélanges  de  gaz  à 
très  basse  température,  auquel  cas  il  faut  des  mesures  rapides  de 
pression,  la  température  ne  pouvant  être  maintenue  constante  pen- 
-dant  un  temps  trop  long.  Les  manomètres  à  hydrogène  comprimé 

(•)  Voir  J.  de  phys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  426  ;  1900.    . 
J.  de  Phys.,  3^  série,  t.  X.  f  Février  1901.)  11 
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sont  au  nombre  de  4  et  conviennent  pour  des  intervalles  dépressions 
allant  respectivement  de  4  à  8,  de  8  à  16,  de  16  à  32  et  de  32  à  64  at- 
mosphères ;  de  i  à  4  atmosphères,  on  emploie  le  premier  manomètre 
partiel  du  manomètre  à  air  libre  étalon.  Deux  manomètres  consécu- 
tifs ont  en  commun  un  petit  intervalle  de  pression  de  façon  à  per- 
mettre des  vérifications.  La  partie  supérieure  de  chaque  manomètre 
porte  un  renflement  où  s'arrête  la  graduation  du  manomètre  et  qui 
a  pour  but  de  rendre  aussi  identique  que  possible  la  sensibilité  de 
ruppareil  aux  différents  points  de  cette  graduation. 

•H.  RAMERLINGH  ONNES.  —  Methods  and  apparatus  used  on  the  cryogénie 
'Laboratory  :  Mercury  pump  for  compressing  pure  and  costly  gases  under 
high  pressure  (Méthodes  et  appareils  employés  au  Laboratoire  cryogéne  de 
Leyde  :  pompe  de  compression  à  mercure  à  haute  pression  pour  les  gaz  purs  et 
coûteux).  —  Communications  from  the  Phyaical  Laboratory  of  Leiden,  n**  5l 
et  5i. 

L*auteur  décrit  d'abord  une  boîte  à  ^bullition^qni  est  disposée  pour 
permettre  de  faire  des  mesures  sur  des  corps  plongés  dans  un 
bain  d'oxygène  liquide  bouillant,  soit  sous  la  pression  de  l'atmos- 
phère, soit  sous  pression  réduite.  On  peut  opérer  avec  un  bain 
d'oxygène  liquide  de  1/2  à  3/4  de  litre,  bain  dont  on  peut,  au 
besoin,  doubler  la  capacité.  Le  gaz  liquéfié  est  contenu  dans  un  vase 
de  verre  mince  soigneusement  isolé  contre  la  chaleur  extérieure  par 
.plusieurs  enveloppes  de  verre  concentriques,  contenues  elles-mêmes 
dans  une  bofte  en  cuivre  mince  isolée  et  entourée  d'un  espace  annu- 
laire où  circulent  les  vapeurs  d'oxygène  aspirées  dans  le  bain 
liquide  par  la  pompe  aspirante  et  foulante  qui  commande  le  cycle 
•deToxygène.  Ces  vapeurs,  comprimées  àleur  tour,  passentdans  une 
boiteà  ébullition  refroidie  à —  140°  par  de  l'éthylène  bouillant  dans  le 
vide  et  se  liquéfient  ;  elles  repassent  alors  dans  la  botte  à  ébullition  de 
'l'oxygène,  etc. 

La  boîte  à  ébullition  possède  quatre  fenètresopposées  deux  à  deux. 
•Lapaire  supérieure,  ronde,  sert  pour  observer  lejet  d'oxygène  liquide 
et  le  régler  au  moyen  d'un  robinet  qui  se  manoeuvre  de  l'extérieur 
au  moyen  d'une  poignée  isolante  ;  la  paire  inférieure,  ovale  et  plus 
grande,  permet  de  suivre  les  opérations  dans  le  bain  d'oxygène  liquide. 

Pour  atteindre  des  températures  moins  basses,  il  peut  être  très 
commode  d'opérer  avec  des  bains  de  protoxyde  d'azote  liquidç,  corps 
qui  a  l'avantage  de  ne  s'évaporer,  comme  l'oxygène,  que  par  la  sur- 
face et  de  fournir,  comme  lui,  des  bains  parfaitement  transparents. 
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M.  Kamerlingh'Oniies'déorit  des  dispositifs  permeltant  la  réalisation; 
de  'cyéles  fermés  au  moyen  du  protoxyde  d'azole,  employé  soit  en 
petite,' soit  en  grande  quantité. 

Il  décrit  ensuite  une  pompe  à  mercure  servant  à  la  liquéfaction  en 
grand  des  gaz  purs  ;  c'est -un  perfectionnement  de  la  pompe  que 
M.  L.  Cailletet  a  décrite  et  fait  construire  dès  1882,  et  qui  est  carac- 
lérisée  par  un  piston  plongeur,  agissant  de  bas  en  haut,  et  dont 
Textrémité  est  recouverte  de  mercure  pour  supprimer  tout  espace 
nuisible.  Le  cylindre  dans  lequel  le  gaz  est  comprimé  communique, 
par  un  tube  en  U  rempli  de  mercure,  avec  un  cylindre  de  compres^ 
iion  droit  où  se  meut  un  piston  plongeur  agissant  de  haut  en  bas. 
Lee  ëtoupes  du  barillet  qui,  dans  le  compresseur  primitif,  étaient  en 
contact  avec  le  mercure  et  laissaient  entrer  de  Tair  dans  le  gaz  à 
comprimer,  sont,  celte  fuis,  au-dessus  du  mercure,  dont  elles  sont 
séparées  par  de  la  glycérine  servant  en  même  temps  à  lubréfier.  Le 
robinet  oscillant  est  remplacé  par  une  soupape  d'aspiration  laissant 
librement  entrer  le. gaz  dans  le  barillet  de  la  pompe.  On  maintient 
un  excès  de  mercure  dans  le  tube  à  pression  au  moyen  d'un  tube 
capillaire  à  robinet  régulateur.  On  augmente  la  capacité  de  travail 
de  cette  pompe  en  lui  fournissant,  au  moyen  d'un  compresseur  auxi- 
liaire d'un  type  construit  par  la  Société  Genevoise,  les  gaz  sous 
pression  plus  élevée. 

H.  R^MERLINGH  ONNES  et  M.  BOUDIN.  —  Oa  the  measurement  or  very  low 
températures.  Coefficient  of  pressure  variation  of  pure  bydrogen  between  0*  C. 
and  100*  C.  (Mesure  des  très  basses  températures.  Coefficient  de  variation  d& 
pression  de  Thydrogéne  pur  entre  0'  et  lOO*).  —  Communications  from  the  Phy^ 
sical  Lahoratiyny  of  Leiden,  n*  60. 

Les  auteurs  ont  mesuré  le  coefficient  de  dilatation  à  volume  cons-» 
tant  de  Thydrogène  pur  avec  le  plus  grand  des  thermomètres  à 
volume  constant  construits  par  M.  Kamerlingh  Onnes  et  décrits  dans 
ce  recueil  (*).  La  précision  la  plus  grande  a  été  déployée  dans  toutes 
les  mesures,  les  auteurs  s'étant  visiblement  inspirés  des  errements 
«uivis  par  M.  P.  Chappuis  dans  son  magistral  travail  sur  la  compa- 
raison des  différents  thermomètres  à  gaz  avec  le  thermomètre  à 
mercure.  Le  coefficient  de  dilatation  du  verre  d'iéna,  employé 
pour  la  confection  du  thermomètre  à  gaz,  a  été  déterminé  par  la 
méthode  du  thermomètre  à  poids.  Les  niveaux  mercuriels  ont  été 

(»)  Voir  J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  128  ;  1900. 
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repérés  au  moyen  d'un  catliélomètre  transportable  à  trois  lunette 
de  la  Société  Oénevoise  de.  construction.  Quant  aux  varialionS^ 
brusques  de  la  pression  atmosphérique,  qui  pouvaient  fausser,  les 
mesures  de  pression,  elles  ont  été  éliminées  en  reliaift  rextrémité  du 
tube  manomélrique  à  la  branche  ouverte  d'un  baromètre  à  siphoA» 
lensemble  étant  relié  à  une  bouteille  de  2  litres  de  capacité,  pleine 
d'air  et  plongée  dans  de  la  glace  pure  fondante.  Les  variations  de 
pression  provenant  des  petites  variations  de  la  température  de  Tair 
des  tubes  de  jonction  ne  sont  plus  alors  que  de  quelques  centièmes 
de  millimètre  de  mercure  en  une  heure  et  suivent  une  loi  très  régu* 
lière.  La  moyenne  de  trois  déterminations  est  «  =0,0036627,  nombre 
qui  est  en  parfait  accord  avec  les  expériences  de  M*  P,  Chappuis. 

CH.-M.-A.  HARTMAN,  —  On  the  phenomena  of  condensation  in  mixtures  in  the 
nci^'hbourhoud  of  the  critical  state  (Sur  les  phénomènes  de  condehsalion  dans 
Je»  mélanges  au  voisinage  de  l'état  critique).  —  Communications  from  tke  Physi- 
cal  Lahorutory  of  Leiclen,  n'  56. 

D'un  calcul  reposant  sur  la  supposition  que  Tisotherme  théorique 
et  risotherme  expcrimenlalo  tracées  dans  le  plan  pv  ont  là  même 
laîîgente  au  point  de  plissement,  M.  Duhem  avait  déduit  cette  con- 
6é{|iienre  que,  dans  un  mélango  de  deux  substances  entièrement 
miscibles,  à  toutes  les  températures  intermédiaires  entre  le  point  de 
plissement  et  le  point  de  contact  critique,  Tisotherme  théorique 
coupe  deux  fois  Tisotherme  expérimentale. 

M.  llartman  démontre  que  la  première  supposition  n'est  pas  admis- 
sible et  joint  à  son  argumentation  une  remarque  géométrique  du 
professeur  Van  der  Waals  conduisant  au  môme  résultat. 

l/impartialité  m'oblige  à  signaler  que,  dans  une  note  insérée  aux 
Comptes  rendus  du  24  décembre  dernier,  M.  Caubet  justifie  com- 
plèlement  los  vues  théoriques  de  M.  P.  Duhem  (*)  par  Tétude  expé- 
rimentale d'un  grand  nombre  d'isothermes  des  mélanges  de  Tacide 
carbonique  avec  l'acide  sulfureux  ou  le  chlorure  de  méthyle.  Il  montre 
quot  dans  le  plan  des  pv,  à  la  température  du  point  de  plissement, 
l'isotherme  théorique  et  l'isotherme  expérimentale  sont  tangentes  au 
]K)int  de  plissement,  tandis  qu'elles  font  un  point  anguleux  au  second 
point  d'intersection  de  l'isotherme  réelle  avec  la  ligne  rosée. 

E.  Mathias. 

(')  Voir  P.  Dl'hem,  Traité  élémentaire  de  Mécanique  ckimique,  t.  IV,  p.  144  et 
suivantes. 
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LES  APPAREILS  DE  HESÛRES  ÉLECTBÏQQES  A  L'EXPOSITION. 
SECTIONS  ÉTRANGÈRES  ; 

Par    M.    H.    ARMAGNAT. 


Passer  en  revue  tous  les  appareils  de  mesures  électriques  de 
TExposition  serait  une  tâche  longue  et  fastidieuse  ;  il  faut  se  borner 
à  montrer  révolution  accomplie,  les  progrès  réalisés  et  les  tendances 
actuelles.  Dans  ce  résumé,  il  est  impossible  de  citer  un  grand  nombre 
d'appareils  très  utiles,  fort  bien  construits,  mais  déjà  connus  ou  ne 
présentant  pas  un  caractère  assez  nouveau.  Ce  n*est  donc  pas  un 
jugement  que  Ion  devra  chercher  dans  les  lignes  qui  vont  suivre,  et 
on  ne  devra  pas  conclure  que  les  appareils  qui  y  sont  cités  sont 
supérieurs  à  ceux  dont  on  ne  parle  pas. 

Galvanomètres.  —  Les  galvanomètres  à  cadre  mobile  ont  pris 
aujourd'hui  une  place  prépondérante  dans  tous  les  laboratoires  ;  on 
ne  se  contente  plus  de  les  employer  aux  mesures  courantes,  qui 
exigent  de  la  rapidité  et  peu  de  sensibilité  ;  par  une  progression 
constante,  ils  sont  arrivés  à  donner  des  résultats  équivalents  à  ceux 
des  galvanomètres  Thomson.  La  maison  Hartmann  et  Braun  expo- 
sait un  galvanomètre  donnant  une  déviation  de  1  millimètre,  sur  une 
échelle  placée  à  1  mètre,  pour  un  courant  de  5  X  10~*®  ampères  ! 
Il  est  évident  que  ce  résultat  n'est  obtenu  qu'en  augmentant  le 
nombre  de  tours  de  fil  sur  le  cadre  mobile  et  en  diminuant  le  couple 
du  fil  de  suspension,  toutes  choses  qui  font  qu'à  partir  d'une  certaine 
sensibilité  on  a  encore  avantage  à  recourir  aux  galvanomètres  à 
aimants  mobiles.  Un  des  grands  défauts  des  galvanomètres  à  cadre 
mobile,  rendus  trop  sensibles,  réside  dans  leur  amortissement,  de 
telle  sorte  que,  si  on  doit  les  employer  sur  un  circuit  de  faible 
résistance,  la  déviation  se  produit  avec  une  trop  grande  lenteur,  et 
rasage  en  devient  réellement  peu  pratique.  Néanmoins,  ces  galva- 
nomètres ont  encore,  sur  ceux  à  aimants  mobiles,  le  très  grand 
avantage  de  n'être  pas  influencés  par  les  variations  magnétiques 
ambiantes. 

C'est  pour  éliminer  les  influences  magnétiques  extérieures  que 
MM.  Du  Bois  et  Rubens  enveloppent  leurs  galvanomètres  dans  une 
double  boîte  en  acier  doux  {fig.  i).  Ce  cuirassement  des  galvano- 
mètres a  été  proposé  depuis  longtemps  déjà,  sans  grand  succès; 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Mars  1901.)  12 
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remploi  d'une  double  enveloppa  en  acier  doux  paraît  être  la  cause 
dominante  de  la  pjussite  dans  le  cas  actuel. 


S 
PC 


Deux  modèles  de  ce  galvanomètre  étaient  exposés  par  Siemens  et 
Halske.  Dans  le  plus  petit,  il  y  a  seulement  deux  bobines,  envelop- 
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pées  chacune  dans  une  carcasse  hémisphérique,  en  acier  fondu, 
comme  celle  qui  est  représentée  sur  la  figure,  au  pied  du  galvano- 
mètre. Les  bobines  ont,  chacune,  2.000  ohms;  mais  d'autres  bobines, 
ayant  5  ou  100  ohms,  peuvent  leur  être  substituées.  Les  bobines 
mises  en  place  sont  enveloppées  dans  une  seconde  cuirasse,  et,  dans 
rintervalle  entre  les  deux  sphères,  se  loge  une  paire  d'aimants 
directeurs  en  arc  de  cercle;  ceux-ci  sont  manœuvres  à  Taide  de 
deux  tiges  cylindriques,  que  l'on  voit  immédiatement  au-dessus  de 
l'enveloppe  extérieure;  ils  peuvent  seulement  tourner  autour  de 
Taxe.  Une  seconde  paire  d'aimants  directeurs  est  placée,  extérieu- 
rement, sur  une  tige  verticale. 

Dans  le  grand  modèle,  à  quatre  bobines,  les  enveloppes  de  fer 
sont  cylindriques,  celle  de  Texlérieur  est  mobile  dans  le  sens  ver- 
tical. Il  y  a  deux  paires  d'aimants  directeurs,  une  au  dessous, 
l'autre  au  dessus,  toutes  deux  extérieures  aux  enveloppes.  Comme 
dans  le  modèle  précédent,  les  bobines  ont  2.000,  100  ou  5  ohms. 

Ces  galvanomètres  sont  munis  chacun  de  deux  équipages  asia- 
tiques :  l'un,  relativement  lourd,  rappelle  celui  des  galvanomètres 
Thomson;  il  sert  pour  les  observations  courantes;  l'autre,  extrême- 
ment léger,  composé  de  très  petits  aimants,  sert  pour  les  expériences 
délicates.  D'après  les  mesures  de  MM.  Du  Bois  et  Rubens,  on 
obtient,  avec  ces  galvanomètres,  les  sensibilités  suivantes,  expri- 
mées sous  la  forme  de  la  constante  dAyrton  : 

Modèle  à  2  bobines.      Modèle  à  4  bobines. 

Équipage  lourd 80  160 

—  léger 800  1.000 

On  sait  que  la  constante  d'Ayrton  représente  la  déviation  en 
millimètres,  que  donne  un  courant  de  1  microampère  traversant  le 
galvanomètre,  lorsque  la  distance  de  l'échelle  au  miroir  est  de 
2  mètres  et  la  durée  d'oscillation  de  cinq  secondes.  On  ramène 
toujours,  par  le  calcul,  les  résultats  à  ceux  que  donnerait  un 
galvanomètre  ayant  seulement  1  ohm  de  résistance. 

La  même  constante  appliquée  aux  observations  balistiques,  par 
la  substitution  du  micro-coulomb  au  micro-ampère  et  en  remplaçant 
les  déviations  permanentes  par  les  élongations,  donne  : 

Modèle  à  2  bobines.      Modèle  à  4  bobines. 

Équipage  lourd 50  100 

—  léger 500  630 
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Une  disposition  assez  ingénieuse,  présentée  par  Siemens  et 
Halske,  consiste  à  placer  le  galvanomètre  sur  une  console  accrochée 
au  mur  et  à  mettre  Téchelle  et  la  lampe  d'éclairement  au  dessous 
[fig,  2)  ;  un  système  de  miroirs  et  de  prismes  permet  d'éclairer  le 


Fio.  2.  —  Support  de  galvanomètre. 

miroir  mobile  et  de  renvoyer  l'image  réfléchie  sur  Féchelle.  Cet 
ensemble,  monté  sur  une  planchette,  peut  être  placé  à  une  hauteur 
convenable  pour  que  Téchelle  soit  en  face  de  l'observateur;  on 
gagne  ainsi  beaucoup  d'espace,  et  le  galvanomètre  reste  à  l'abri  des 
trépidations  et  des  mouvements  imprimés  à  la  table  sur  laquelle 
on  travaille. 

ulectromèlres.  —  Un  électromètre  intéressant  est  exposé  par 
G.  Bartels,  de  Gôttingue.  Cet  appareil,  dû  à  MM.  Dolezalek  et 
Nernst,  est  double,  c'est-à-dire  qu'il  est  composé  de  2  électromètres 
à  quadrants,  superposés  l'un  à  l'autre,  dont  les  aiguilles  sont  reliées 
invariablement  entre  elles.  La  charge  des  aiguilles  est  assurée  par 
un  moyen  original  :  Taxe  qui  les  réunit  est  un  tube  dans  lequel  est 
enfermée  une  pile  sèche,  de  sorte  qu'elles  sont  toujours  chargées  à 
des  potentiels  dont  la  différence,  V  —  V,  est  égale  à  la  force  électro- 
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motrice  de  la  pile.  Les  deux  séries  de  quadrants  étant  reliées  à  la 
manière  ordinaire  et  mises  en  communication  avec  la  différence  de 
potentiel  à  mesurer,  on  obtient,  sans  pile  de  charge  extérieure,  un 
électromètre  dont  la  sensibilité  est  très  grande.  Bien  entendu,  cet 
appareil  ne  peut  être  employé  avec  les  courants  alternatifs. 

La  théorie  s*établit  aisément  en  partant  de  la  formule  de  Maxwell. 
Si  nous  appelons  V|  et  V^  les  potentiels  des  paires  de  quadrants,  les 
couples  électrostatiques  exercés  sur  chaque  aiguille  seront  : 

e  =  A  (V,  -  V,)  (v-  ^^^y      6'  =  A  (V,  -  V,)  (v  -  "^^y 

et,  comme  les  connexions  sont  telles  que  les  actions  s'ajoutent  : 

0  +  ô'  =  A{V,_Va)(V-V'); 

les  déviations  observées  sont  donc  proportionnelles  aux  différences 
de  potentiel,  V,  —  V^,  mesurées. 

Avec  cet  instrument,  le  professeur  Dolezalek  a  obtenu,  à  207  centi- 
mètres de  distance  entre  Téchelle  et  le  miroir,  une  déviation  de 
35,8  millimètres  pour  0,01  volt. 

La  pile  de  Dolezalek  et  Nernst  est  une  sorte  d'accumulateur 
composé  d'un  grand  nombre  de  couples  peroxyde  de  plomb  et 
étain  ;  la  différence  de  potentiel  ,Y  —  V  -peut  atteindre  quelques 
centaines  de  volts. 

La  suspension  étant  faite  à  Taide  d*un  (il  de  quartz,  les  aiguilles 
sont  complètement  isolées  et  conservent  bien  leur  charge.  L'appareil 
est  complété  par  des  organes  destinés  à  supporter  les  aiguilles  et  à 
les  maintenir  isolées  pendant  le  transport. 

Résistances,  —  Le  fait  capital,  indiqué  par  l'Exposition,  c'est 
l'emploi,  de  plus  en  plus  général,  des  métaux  à  coefficient  de 
variation,  sinon  nul,  tout  au  moins  négligeable.  Parmi  ceux-ci 
l'alliage  appelé  manganin  ou  manganine,  composé  de  manganèse  et 
de  cuivre,  est  un  des  plus  employés.  C'est  aux  travaux  persévérants 
effectués  au  Reichsanslalt  de  Berlin,  que  Ton  doit  de  connaître 
aujourd'hui  les  conditions  d'emploi  de  cet  alliage,  proposé  il  y  a 
déjà  longtemps.  L'un  des  plus  gros  inconvénients  à  craindre,  la 
variation  de  résistance  avec  le  temps,  peut  être,  paraît-il,  évité  par 
un  chauffage  à  180^,  pendant  dix  heures  ;  ce  moyen  produit  une  sorte 
de  vieillissemenl  artificiel,  qui  assure  la  permanence  de  la  résistance 
en  l'amenant  immédiatement  au  régime  stable.  Le  manganin  a  un 
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coefficient  de  température  pratiquement  nul  et,  avantage  impor- 
tant, son  pouvoir  thermo-électrique  avec  le  cuivre  est  nul  ou  très 
faible. 

Indépendamment  des  étalons  et  des  boîtes  de  résistances,  on 
construit,  avec  le  manganin,  des  résistances  de  très  faibles  valeurs 
destinées  à  recevoir  des  courants  très  intenses  ;  ces  résistances 
chauiîent  toujours,  et  on  conçoit  très  bien  l'intérêt  d'un  métal  à 
coefficient  nul.  Tous  les  constructeurs  ont  montré  des  étalons  de 
faibles  résistances,  réalisés  avec  cet  alliage  et  disposés  particuliè- 
rement pour  la  mesure  des  courants  intenses.  Néanmoins,  afin 
d'éviter  un  échauffement  exagéré,  différentes  dispositions  connues 
sont  employées  :  refroidissement  par  Tair  et  par  Teau  ou  bain  de 
liquide.  Une  disposition  intéressante  est  due  à  Siemens  et  Halske  : 
elle  consiste  à  placer  la  résistance  dans  une  boîte  remplie  de 
paraffine.  Quand  la  température  s'élève,  la  paraffine  chauffe  et 
fond:  mais,  grâce  à  sa  chaleur  latente,  la  température  ne  peut 
dépasser  que  très  difficilement  le  point  de  fusion,  ce  qui  assure 
la  constance  de  la  température  ;  en  même  temps  la  résistance  est 
bien  isolée.  . 

Potentiomètres.  —  Comme  nouvelles  formes  de  boîtes  de  résis- 
tance, on  trouvait  surtout  des  potentiomètres,  appareils  basés  sur 
la  méthode  d'opposition  de  Poggendorff,  pour  la  mesure  des  diffé- 
rences de  potentiel.  On  sait  que,  dans  cette  méthode,  on  oppose  la 
force  électromotrice  E,  à  mesurer,  à  la  différence  de  potentiel  RI, 
créée  aux  bornes  d'une  résistance  R  par  un  courant  1.  Quand 
E  r=:  RI,  un  galvanomètre  intercalé  dans  le  circuit  reste  au  zéro. 
Dans  tous  les  appareils  de  l'exposition,  le  principe  adopté  était  celui 
indiqué  pour  la  première  fois  par  M.  Crompton,  lequel  consiste  à 
intercaler  dans  le  circuit  d'une  pile  auxiliaire  constante,  de  2  volts 
environ,  une  résistance  formée  de  2  parties  R  et  R',  dont  la  somme 
doit  rester  constante;  cette  disposition  limite  la  valeur  de  E  à 
2  volts;  aussi,  pour  mesurer  des  valeurs  supérieures,  il  faut  avoir 
recours  à  d'autres  résistances  sur  lesquelles  on  ferme  la  force 
électromotrice  inconnue,  de  façon  à  en  mesurer  seulement  .une 
fraction  connue.  L'étalonnage  du  potentiomètre  se  fait  en  plaçant 
en  dérivation  sur  R  un  circuit  composé  d'un  étalon  de  force  électro- 
motrice et  un  galvanomètre  et  en  donnant  à  cette  résistance-  R  la 
valeur  d'un  des  multiples  décimaux  de  E,  pour  éviter  les  calculs; 
ensuite  on  règle  R'  en  observant  le  galvanomètre.  Quand  celui-ci  est 
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revenu  au  zéro,  R'  est  réglé;  on  doit  laisser  R  +  R'  constant.  En 
substiluant  une  force  électromotrice  inconnue,  X,  à  E  et  en  faisant 
varier  R  et  R'  simultanément  et  en  sens  inverse,  on  obtient  de 
nouveau  l'équilibre,  et  la  nouvelle  valeur  de  R  donne  X. 

Tous  les  dispositifs  employés  ont  pour  but  de  donner  un  moyen 
simple  de  faire  varier  R,  par  fractions  aussi  petites  que  possible, 
tout  en  laissant  R  +  R'  constant.  Le  schéma  général  de  tous  ces 
appareils  est  bien  représenté  par  un  fil  tendu  sur  lequel  deux  cur- 
seurs mobiles  laissent  entre  eux  une  résistance  variable  de  0  à  la 
résistance  totale  du  fil,  sans  changer  Tintensité  du  courant.  Dans 
le  potentiomètre  de  Crompton  on  trouve  d'ailleurs  le  fil;  mais, 
comme  il  faudrait  lui  donner  une  trop  grande  longueur  pour  obtenir 


FiG.  3.  —  Potentiomètre  de  Wolff. 


un  fractionnement  suffisant,  quatorze  bobines,  chacune  de  résistance 
égale  à  celle  du  fil,  sont  placées  en  série  avec  lui  ;  l'un  des  curseurs 
se  meut  sur  le  fil,  Tautre  sur  les  plots  des  bobines.  Si  on  règle  le 
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courant  pour  que  chaque  bobin3  donne  une  chute  de  potentiel  de 
0,1  volt,  'e  fl^  qui  est  divisé  en  i.OOO  parties,  permet  de  mesurer 


i    '^ 


o 
a. 


jusqu'à  10-^  volt  près  ;  les  quatorze  bobines  et  le  fil  donnant  au 
maximum  1,5  volt.  Des  résistances  de  réglage  sont  ajoutées  sur  le 
socle  de  Tinstrument. 
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Les  potentiomètres  allemands,  de  WoliF  et  de  Siemens  et  Halske, 
sont  entièrement  formés  de  bobines,  et  leur  résistance  totale  est  tr^s 
grande,  10.000,  ohms  par  volt,  ce  qui  permet  plus  facilement 
d'obtenir  la  constance  du  courant. 

Dans  l'appareil  de  Wolff  [fig,  3),  deux  séries  de  résistances 
donnent  les  dixièmes  et  les  centièmes  de  volt,  les  autres  fractions 
sont  obtenues  à  Faide  des  trois  cadrans  du  bas  de  la  figure,  dans 
lesquels  la  manette  agit  en  retirant  la  résistance  dans  la  partie  R, 
pour  la  reporter  dans  la  partie  R'. 

Dans  le  potentiomètre  de  Siemens,  les  dixièmes  et  les  millièmes 
de  volt  sont  obtenus  à  Taide  des  manivelles  doubles  du  bas,  les  cen- 
tièmes et  les  dix-millièmes  à  Taide  des  manivelles  simples  du  haut; 
Fensemble  forme  comme  un  double  pont  de  Thomson  Varley  [fig,  4). 

Mesures  électriques  des  tempéralures,  —  L'emploi  de  la  variation 
de  résistance  du  platine,  pour  la  mesure  des  températures  élevées,  a 
été  étudié  par  Callendar,  et  la  Cambridge  Company  exposait  un 
thermomètre  enregistreur  reposant  sur  celte  propriété.  L'appareil 
de  Callendar  se  compose  d*un  pont  de  Wheatstone,  à  bobines  et  à 
fil  ;  réquilibre  du  galvanomètre  est  obtenu  par  le  déplacement  d'un 
curseur  sur  ce  fil  (fig.  5). 

Le  galvanomètre  porte  un  index  formé  de  deux  fils  isolés,  dispo- 
sés, à  leur  extrémité,  comme  une  sorte  de  fourche,  entre  les  branches 
de  laquelle  tourne  un  petit  galet  à  janle  en  platine.  Quand  le  galva- 
nomètre est  dévié,  Tun  bu  l'autre  des  fils  vient  en  contact  avec  le 
galet  et  le  circuit  d'un  des  électros  que  Ton  voit  au-dessus  du  fil  est 
fermé  ;  cet  électro  attire  son  armature  et  dégage  ainsi  le  mouvement 
d'horlogerie  correspondant,  qui,  à  son  tour,  commande  un  treuil  sur 
lequel  s^enroule  un  fil  sans  fin,  et  celui-ci  entraîne  le  curseur.  Quand 
le  déplacement  du  curseur  a  rétabli  l'équilibre  des  résistances,  le 
galvanomètre  revient  au  zéro,  Télectro  abandonne  son  armature,  et 
le  rouage  est  immobilisé.  Grâce  à  cet  emploi  du  galvanomètre 
comme  relais,  on  peut  obtenir,  avec  les  forces  minimes  dont  on  dis- 
pose dans  un  appareil  sensible,  un  enregistrement  très  facile.  La 
plume  de  l'enregistreur  est  solidaire  du  curseur  et  se  déplace 
avec  lui. 

Le  galet  de  contact  est  un  des  points  importants  de  l'appareil  ; 
s'il  était  immobile,  il  serait  impossible  d'obtenir  un  bon  contact  sans 
employer  une  pression  considérable,  ce  qui  réduirait  la  sensibilité 
et  amènerait  souvent  des  collages  ;  mais,  grâce  au  mouvement  du 
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galet,  ces  collages  sont  évités  et,  de  plus,  la  surface  de  contact  est 
toujours  propre  et  lisse,  car  le  galet  passe  entre  deux  balais  Trot- 
teurs qui  le  décapent  constamment. 

Appareils  magnétiques.  —  La  mesure  de  la  perméabilité  du  fer 
employé  dans  la  construction  des  dynamos  est  une  opération  qui 
commence  à  s'eiïectuer,  d'une  façon  assez  courante,  dans  certains 
ateliers;  des  appareils  spéciaux  ont  été  construits  pour  rendre  cette 
mesure  pratique  et  industrielle. 

Dans  tous  ces  appareils  on  forme,  avec  le  fer  à  essayer,  un  bar- 
reau, de  section  et  de  longueur  déterminées,  que  Ton  place  dans  une 
bobine  magnétisante.  Le  circuit  magnétique  est  complété  par  de 
grosses  pièces  de  fer  qui  réduisent  la  reluctance.  La  mesure  de 
rinduction  magnétique  55.  à  laquelle  est  soumis  Téchantillon,  se  fait 
en  mesurant  le  champ  magnétique  dans  un  entrefer,  ménagé  dans 
ce  but,  en  un  point,  convenablement  choisi,  du  circuit  magnétique. 
Le  champ  magnétique  5C  se  détermine,  d'aprè  ;  l'intensité  de  courant 
envoyé  dans  la  bobine,  par  la  formule  connue^  : 

—  ' — /"' 

mais  il  faut  faire  subir  à  la  valeur  calculée  une  correction,  détermi- 
née empiriquement,  pour  tenir  compte  de  la  reluctance  constante  de 
l'entrefer  et  de  la  reluctance  variable  des  pièces  de  fer  qui  com- 
plètent le  circuit  magnétique. 

Dans  l'appareil  de  Bruger,  construit  par  Hartmann  et  Braun(/î^.  6)» 
le  bloc  de  fer,  presque  rectangulaire,  reçoit  la  bobine  magnétisante 
et  l'échantillon  dans  son  centre.  L'échantillon  est  composé  de  deux 
parties,  laissant  entre  elles  un  petit  entrefer  dans  lequel  on  loge  une 
spirale  de  bismuth;  la  variation  de  résistance  de  cette  spirale  donne 
la  valeur  du  champ  magnétique.  L'appareil  est  complété  par  un 
pont  de  Wheatstone  à  fil,  gradué  directement  en  valeurs  de  53,  au  lieu 
de  l'être  en  ohms.  Un  galvanomètre  sensible,  pour  le  pont,  et  un 
ampèremètre,  pour  le  courant  magnétisant,  sont  également  placés 
sur  le  socle,  avec  les  commutateurs  nécessaires. 

Dans  l'appareil  de  Koepsel  —  Siemens  et  Halske  —  l'échantillon 
est  d'un  seul  morceau;  le  bloc  de  fer  a  la  forme  d'un  demi-anneau,  de 
grande  section,  coupé,  suivant  un  diamètre  perpendiculaire  à 
l'échantillon,  par  un  entrefer  dans  lequel  se  meut  un  cadre  mobile. 
Cesl,  en  un  mot,  un  galvanomètre  Deprez  d'Arsonval,  dans  lequel 


176  ARMAGNAT 

le  champ  est  produit  par  raiinantation  du  fer  essayé.  Un  courant 

constant,  envoyé  dans  le  cadre,  le  fait  dévier  proportionnellement  au 


>-E;:.îrtéi^ 


champ  et,  par  conséquent,  proportionnellement  à  la  valeur  cherchée 
de  95.   L'appareil  comprend  le  perméamètre  proprerpent  dit,  ren- 
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fermé  dans  une  boîte  cylindrique  que  Ton  voit  en  avant  de  la  fig,  7, 
et  deux  rhéostats,  un  pour  le  courant  magnétisant,  l'autre  pour 


Fio.  7.  —  Perinéamèlre  de  KOpsel. 

amener  le  courant  fourni  au  cadre  mobile  par  trois  piles  sèches  à 
une  valeur  déterminée.  Il  faut  ajouter,  extérieurement,  des^accumu- 
lateurs  et  un  ampèremètre  pour  le  courant  ma^çnétisant. 


Fio.  8.  —  Balance  magnélique  de  Du  Bois. 


Dans  la  balance  magnétique  de  Du  Bois  (/î^.  8),  il  y  a  deux  entre- 
fers, ménagés  entre  les  pièces  polaires  placées  à  chaque  bout  du 
barreau  d'essai  et  un  fléau  en  acier  doux  de  grande  section.  Quand  la 
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bobine  magnétisante  aimante  le  barreau,  les  pièces  polaires  exercent 
<le8  forces  égales  sur  le  fléau;  mais,  comme  celui-ci  oscille  sur  un 
couteau  placé  au  tiers  environ  de  sa  longueur,  les  moments  des  forces 
sont  inégaux  et  le  fléau  tend  à  s'incliner  du  côté  du  plus  grand  bras 
-de  levier;  on  s'oppose  à  ce  mouvement  en  déplaçant  deux  contre- 
poids mobiles  le  long  du  fléau;  la  position  de  ces  contrepoids 
indique  la  grandeur  de  la  force  attractive  exercée,  et  celle-ci  est  pro- 
portionnelle à  ^'^. 

Oscillographe,  —  La  Cambridge  Company  exposait  Foscillo- 
graphe  de  M.  Duddell,  appareil  destiné  à  montrer  et  à  photogra- 
phier la  courbe  d'un  courant  périodique  quelconque.  Basé  sur  un 
principe  indiqué,  dès  1893,  par  M.  Blondel,  mais  non  réalisé  par  lui, 
Toscillographe  Duddell,  proprement  dit,  se  compose  de  deux  fils  ou 
rubans  très  Ans,  placés  verticalement,  très  près  Tun  de  Tautre, 
dans  Tétroit  entrefer  d'un  électro-aimant.  Le  champ  est  très  intense 
«t  lorjsque  le  courant  parcourt  les  fils,  montant  dans  Tun  et  descen- 
dant dans  l'autre,  il  tend' à  les  pousser  un  en  avant,  Taulre  en 
arrière,  de  sorte  qu'un  miroir  collé  sur  le  milieu  des  deux  fils  est 
dévié  proportionnellement  au  courant. 

Les  deux  fils  forment,  en  réalité,  les  deux  brins  d'un  ruban  de 
bronze  phosphoreux  de  0,175  X  0,0075  millimètre.  Ce  ruban  passe 
sur  une  poulie  en  ivoire,  et  les  brins  retombants  sont  ramenés  à 
.  côté  l'un  de  l'autre  et  attachés  à  des  points  fixes.  Pour  que  le  sys- 
tème ait  une  durée  d'oscillation  très  courte,  ce  qui  est  une  condition 
absolue  pour  les  oscillographes,  une  tension  énergique  est  exercée 
sur  le  fil  à  l'aide  d'un  peson  que  Ton  voit  à  la  partie  supérieure  de  la 
fig.  9;  on  obtient  ainsi  une  durée  d'oscillation  de  lO""*  seconde 
environ. 

Pour  obtenir  Tamortissement  des  oscillations,  autre  condition 
indispensable,  la  partie  inférieure  des  fils  et  le  miroir  sont  enfer- 
més dans  une  boîte  très  étroite  formée  par  les  pièces  polaires  sur  les 
côtés,  une  cloison  en  arrière  et  une  lentille  en  avant;  cette  boîte  est 
remplie  d'huile  épaisse. 

L'appareil  de  la  fig,  9  est  double,  pour  obtenir  à  la  fois  la 
<;ourbc  des  ampères  et  celle  des  volts;  la  tension  est  donnée  par  un 
seul  peson  qui  agit  sur  les  deux  bifilaires.  L'électro  annulaire  qui 
produit  le  champ  est  composé  de  bobines  séparées  que  l'on  peut 
grouper,  à  volonté,  en  série  ou  en  dérivation,  selon  la  source  de 
-courant  continu  dont  on   dispose.  Les  quatre  tubes  que  l'on    voit 
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au-dessous  des  pôles  renferment  des  fils  fusibles  destinés  à  protéger 
TappareiL 


Fi(i.  9.  —  Oscillographe  Duddell. 


Lorsqu'un  courant  périodique  parcourt  le  bifilaire,  le  miroir,  sur 
lequel  on  fait  tomber  un  pinceau  de  rayons  lumineux,  donne  sur  un 
écran,  placé  en  face,  un  trait  horizontal;  mais,  au  moyen  d'un  moteur 
synchrone,  on  donne  au  rayon  réfléchi  une  oscillation  verticale,  ce 
qui  décompose  le  mouvement  du  miroir  et  trace  sur  Técran  la  courbe 

Le  moteur  synchrone  est  très  simple  [fig,  10)  :  il  se  compose 
d  une  armature  tournante  formée  de  quatre  tiges  de  fer  doux  (jui 
sont  attirées  successivement  par  les  éleclros,  une  à  chaque  phase,  de 
sorte  que  Tarmature  fait  un  tour  pour  deux  périodes  complètes  du 
courant  à  étudier.  Sur  Tarbre  de  l'armature  se  trouve  une  came,  qui 
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imprime  au  miroir  incliné  un  mouvement  proportionnel  au  temps. 
Le  retour  du  miroir  à  sa  position  initiale  se  fait  à  chaque  tour  en  un 
temps  très  court,  pendant  lequel  un  écran  vient  intercepter  le  rayon 


I 

o 


incident,  de  façon  à  éviter  la  superposition  d'images  de  sens  inverse. 
L'installation  complète  se  voit   sur  la  fig,  11  :  une  source  lumi- 
neuse éclaire  le  miroir  de  l'oscillographe,  et  le  rayon  réfléchi,  animé 
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d'un  mouvement  horizontal,  tombe  sur  le  miroir  incliné,  qui  le  réflé- 
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chit  à  nouveau  et  Tenvoie  sur  Técran  courbé. 
/.  de  Phys,,  3-  série,  t.  X.  (Mars  1901.) 
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Ampèremètres  et  voltmètres  pour  courant  continu,  —  L*appareil  le 
plus  employé  à  Theure  actuelle  est  le  galvanomètre  à  cadre  mobile^ 
sous  des  formes  très  variées,  mais  rappelant  toutes  les  appareils  de 
Weston  ;  on  sait,  en  effet,  que  c'est  ce  constructeur  qui  a,  le  premier, 
mis  sur  le  marché  des  appareils  industriels  à  cadre  mobile  monté 
sur  des  pivots.  Le  modèle  est  aujourd'hui  trop  connu  pour  insister. 

Dans  cette  catégorie  d'instruments,  il  y  a  à  signaler  deux  galva- 


KiG.  12.  —  Voltmètre  montre. 


nomètres  intéressants;  l'un  d'eux,  construit  par  Hartmann  et  Braun, 
est  certainement  le  plus  petit  galvanomètre  à  cadre  mobile  réaliser 
industriellement.  De  la  grandeur  d'une  grosse  montre,  il  renferme 
un  cadre  mobile  de  5  millimètres  de  côté  environ,  monté  sur  pivots 
et  muni  de  très  petits  ressorts  spiraux  [fig,  12).  Cet  appareil  est 
plus  particulièrement  destiné  à  la  vérification  des  accumulateurs. 
Le  galvanomètre   à   cadre  mobile  de  lord  Kelvin,  construit  par 
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J.  White,  a  celte  particularité  que  le  cadre,  dont  l'axe  est  horizontal, 
est  entièrement  suspendu  par  les  ressorts  spiraux  qui  le  dirigent  et 
lui  amènent  le  courant;  il  n'y  a  pas  de  pivots,  ce  qui  évite  les  frot- 
tements. 

Les  galvanomètres  à  cadre  mobile  ne  supportent  que  de  très  faibles 
courants;  aussi  est-on  obligé  de  les  shunter  par  de  très  faibles 
résistances  pour  la  mesure  des  grandes  intensités  ;  ceci  est  un  incon- 
vénient, au  point  de  vue  de  la  précision,  mais  un  grand  avantage 
pour  la  pratique,  car  cela  permet  de  placer  le  sliunt  dans  l'endroit 
du  circuit  le  plus  commode,  l'appareil  lui-môme  pouvant  être  placé 
à  distance  et  le  même  galvanomètre  pouvant  servir  pour  plusieurs 
shunts. 

Les  shunts  employés  dans  ce  cas  sont  constitués  par  des  lames 
de  maillechort  ou  d'alliage  à  coefûcient  nul,  disposées  de  façon  à  offrir 
une  grande  surface  de  refroidissement.  Dans  les  shunts  de  Hartmann, 
[fig,  13),  les  lames  sont  embouties  afin  de  leur  donner  de  la  rigidité. 


FiG.  13.  —  Shunt. 

La  Société  Allegemeine  Elektricitats  Gesellschaft  —  A.E.G.  —  expo- 
sait un  shunt  pour  8.000  ampères  ;  il  serait  aussi  facile  d'en  faire  un 
pour  une  intensité  dix  fois  plus  grande.  Ces  shunts  ont,  en  général, 
une  résistance  telle  qu'ils  absorbent  environ  0,1  volt. 

Ampèremètres  et  voltmètres  pour  courant  alternatif.  —  Les  appa- 
reils simples  de  Siemens  et  Halske  se  composent  d'un  solénoïde  verti- 
cal, au-dessus  duquel  une  came  en  fer  doux  est  portée  par  un  axe 
horizontal,  muni  d'un  index  et  d'un  contrepoids;  l'attraction  exercée 
par  le  solénoïde  tend  à  faire  tourner  la  came,  ce  qui  fait  dévier 
l'index.  Le  point  intéressant  de  cet  appareil,  c'est  que  l'amortissement 
est  obtenu  à  l'aide  d'un  petit  piston,  solidaire  de  l'axe,  qui  entre,  sans 
frottement,  dans  un  cylindre  courbé;  la  résistance  de  l'air  produit 
un  amortissement  très  suffisant.  Nous  retrouverons  cet  amortisseur 
dans  le  waltmètre  delà  même  maison. 
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Dans  Vampère  gaiige  de  lord  Kelvin,  un  solénoïde  attire  une  tige 
de  fer  verticale,  portée  par  un  bras  solidaire  de  l'index  ;  le  système  os- 
cille sur  des  couteaux.  L'amorlissement  est  obtenu  en  faisant  plonger 
un  petit  disque  dans  un  vase  rempli  de  glycérine.  Cet  appareil  est 
déjà  ancien;  les  nouveaux  modèles  ont  un  solénoïde  composé  de 
tubes  concentriques  découpés  en  hélice. 

Le  voltmètre  multicellulaire  de  lord  Kelvin,  pour  voltages  éle- 
vés [fig,  li),  présente  une  disposition  curieuse  destinée  à  limiter 


FiG.  14.  —  Electromètre  multicellulaire. 


Téchelle  à  la  partie  utile  ;  on  sait  que  les  voltmètres  sont  souvent 
employés  dans  des  installations  à  voltage  constant,  de  sorte  que  l'on 
n'a  à  observer  que  de  faibles  variations  en  dehors  du  régime.  Dans 
cet  appareil,  Taxe  horizontal  repose  sur  des  couteaux,  et  la  force 
antagoniste  est  la  pesanteur.  Un  contrepoids,  fixé  à  gauche  de  l'axe, 
est  équilibré  par  le  petit  cavalier  que  l'on  voit  à  droite,  de  sorte 
qu'au  zéro  l'appareil  n'est  soumis  qu'à  une  force  directrice  très  faible  ; 
mais,  dès  qu'une  différence  de  potentiel  existe  entre  les  armatures,  la 
partie  mobile  tourne,  et  le  cavalier  vient,  presque  aussitôt,  reposer 
sur  un  support  fixe;  il  faut  alors  que  la  force  électrostatique 
augmente  beaucoup  pour  vaincre  l'excès  de  la  force  antagoniste,  et 
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la  déviation  ne  continue  à  se  produire  que  quand  on  approche  du 
régime.  Par  ce  moyen,  on  réduit  le  nombre  de  divisions  de 
Téchelle  et  on  augmente  leur  amplitude,  ce  qui  facilite  beaucoup  les 
observations. 


FiG.  15.  —  Wattraètre  Siemens. 


Le  volt-ampèremètre  Elliott,  le  wattmètre  Weston  et  les  électro- 
dynamomètres Siemens,  à  lecture  directe,  sont  des  appareils  qui, 
comme  les  précédents,  peuvent  servir  sur  courant  continu  ou  sur 
courant  alternatif.  Ce  sont  des  électrodynamomètres,  dans  lesquels 
un  cadre  mobile,  porté  par  des  pivots,  est  placé  au  centre  d'une 
bobine  fixe  dans  laquelle  il  peut  dévier.  Un  index  permet  de  lire 
cette  déviation  sur  un  cadran  divisé  ;  ce  sont,  si  Ton  veut,  des  galvano- 
mètres Deprez  d'Arsonval,  dans  lesquels  le  champ  magnétique  fixe  est 
produit  par  un  solénoïde,au  lieu  de  l'être  par  un  aimant  permanent; 
grâce  à  cette  substitution,  il  est  possible  de  les  employer  avec  le 
courant  alternatif. 

Dans  le  wattmètre  de  Weston,  la  bobine  fixe  reçoit  le  courant 
total  et  la  bobine  mobile  est  placée  en  dérivation  sur  le  circuit  ;  elle 
agit  comme  bobine  des  volts  ;  c'est  le  dispositif  connu  de  tous  les 
électrodynamomètres  employés  comme  wattmètres.  L'amortissement 
des  oscillations  est  obtenu  en  produisant  un  léger  frottement  sur 
l'index,  à  l'aide  d'un  arc  de  cercle  commandé  par  une  manette  ;  bien 
entendu  ce  frottement  n'est  que  temporaire. 

Dans  le  volt-ampèremètre  Elliott,  les  deux  bobines,  fixe  et  mobile, 
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sont  enroulées  en  fil  fin  ;  elles  sont  montées  en  série  et  constituent 
un  milliampèremètre.  Pour  la  mesure  des  intensités,  on  emploie  des 
shunts  de  faible  résistance.  Pour  la  mesure  des  voilages  ordinaires, 
on  fait  usage  de  résistances,  montées  en  série  avec  l'appareil,  et  enfin, 
pour  les  voltages  supérieurs  à  100  volts,  on  emploie  un  transfor- 
mateur réducteur  de  tension. 

Les  électrodynamomètres  à  lecture  directe  de  Siemens  diffèrent  du 
modèle  classique  :  ce  sont  des  appareils  portatifs  dans  lesquels  la 
déviation  du  cadre  mobile  donne  la  valeur  du  courant;  ils  son! 
munis  de  l'amortisseur  à  air  déjà  signalé.  Le  wattmètre  de  cette 
série  est  intéressant,  à  cause  de  la  forme  donnée  à  la  bobine  fixe.  On 
sait  que  la  force  électrodynamique  exercée  par  un  champ  uniforme 
sur  une  bobine  mobile  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  propor- 
tionnelle au  cosinus  de  l'angle  que  fait  le  plan  des  spires  avec  la 
direction  du  champ;  quand  celui-ci  est  parallèle,  la  déviation  du 
cadre  mobile  n'est  pas  proportionnelle  au  produit  des  intensités  du 
courant  dans  les  deux  cadres.  Pour  corriger  cet  effet,  la  bobine  (ïxq 
est  rectangulaire  et  les  deux  côtés  perpendiculaires  à  Taxe  de  rota- 
tion du  cadre  mobile  sont  découpés  en  cercle  [fig,  15),  avec  des 
fentes  destinées  à  forcer  le  courant  à  suivre  la  circonférence.  Cette 
disposition  fait  que  le  champ  produit  par  la  bobine  fixe  est  divergent, 
et  le  cadre  mobile  coupe  les  lignes  de  force  normalement. 


FiG.  16.  —  Wattmèire  de  précision  Siemens. 


Le  même  résultat  que  ci-dessus  est  obtenu,  dans  les  électrodyna- 
momètres de  l'A.  E.G.,  en  enfermant   la  bobine  fixe  dans  l'évide- 
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bernent  d'un  faisceau  de  tôle  {fig,  17).  L'ouverture  a  une  forme 
<;ylindrique  qui  produit  également  la  divergence  des  lignes  de  force. 
Cette  solution  a  Tinconvénient  d'introduire  du  fer  dans  l'appareil. 
L'amortissement  est  obtenu  par  l'action  de  deux  aimants  sur  un 
disque  d'aluminium  ;  la  présence  de  ces  aimants  fait  que  l'appareil 
ne  peut  pas  servir  avec  le  courant  continu. 


I-iG.  17.  —  Watlmùlre  A.  K.  (i. 

D'autres  appareils  ne  peuvent  servir  que  sur  courants  alternatifs  ; 
"de  ce  nombre  sont  les  galvanomètres  à  induction.  On  connaît  le 
principe  de  ces  appareils  :  un  électro  parcouru  par  le  courant  à 
mesurer,  induit  des  courants  dans  un  disqueouun  tambour  en  métal 
bon  conducteur,  susceptible  de  tourner  autour  de  son  centre  ;  si  tout 
est  symétrique  dans  l'appareil,  il  ne  se  produit  aucun  déplacemenl 
du  disque;  mais  si,  par  un  moyen  quelconque,  par  exemple,  à  l'aide 
d'un  écran  conducteur  fixe,  placé  en  partie  entre  l'électro  et  le  disque, 
on  crée  une  dissymétrie,  les  courants  induits  se  développent  inéga- 
lement des  deux  côtés,  et  leur  action  électrodynamique  sur  le  champ 
de  l'électro  produit  une  réaction  qui  tend  à  faire  tourner  le  disque  ; 
le  couple  moteur  est  fonction  de  l'intensité  du  courant  que  Ton 
mesure . 
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Dans  les  appareils  de  TA.  E.  G.  [ftg,  18  et  19),  la  partie  mobile  est 
ua  disque  qui  passe  dans  Télroit  entrefer  ménagé  dans  le  circuit  ma- 
gnétique d'un  électro.  Dans  le  Avaltmètre,  il  y  a  trois  électros  :  un,  au 


\tf     \mf    \J 


Fio.  18.  —  Schéma  des  appareils  à  induction  A.  E.  G. 

cenlre,  pour  les  ampères,  deux  sur  les  côtés,  pour  les  volts.  La  force 
antagoniste  est  fournie  par  deux  ressorts  spiraux  opposés  de  façon  à 
éviler  les  déplacements  de  zéro  causés  par  la  dilatation  d'un  ressort 


Fio.  19.  —  Voltmètre  à  induction. 


unique.  Un  aimant  permanent  agit  sur  la  partie  du  disque  opposée 
aux  électros  et  produit  Tamortissement. 
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Dans  les  appareils  Siemens  {fig,  20),  Tarmature  est  un  tambour 
placé  au  centre  d'un  anneau  de  tôle  de  fer;  sur  cet  anneau,  il  y  a  des 
projections  polaires  sur  lesquelles  sont  enroulées  les  bobines.  L'amor- 
tisseur magnétique  est  placé  sur  un  disque  indépendant. 


I 


^\SSV\<^ 


FiG.  20.  —  Appareil  Ferraris  de  Siemens. 


L'emploi  des  transformateurs  tend  à  se  généraliser  dans  la  mesure 
industrielle  des  courants  alternatifs;  on  conçoit  facilement  qu*un 
transformateur,  dont  la  résistance  des  circuits  est  négligeable,  peut 
donner  un  coefficient  de  transformation  constant.  Il  est  cependant 
bon  de  n'employer  ces  appareils  que  dans  les  conditions  où  ils  ont 
été  gradués,  si  Ton  veut  obtenir  des  résultats  exacts. 

Les  avantages  réclamés  pour  l'emploi  des  transformateurs  sont  les 
suivants  :  pour  les  ampèremètres,  ils  permettent  d'employer  des 
appareils  d'intensité  mojenne,  plus  faciles  à  construire  et  que  l'on 
peut  placer  en  un  point  commode  pour  Tobservation,  tandis  que  le 
transformateur,  intercalé  dans  le  circuit  à  grande  intensité,  est  d'ac- 
cès moins  commode.  Fin  un  mot,  le  transformateur  donne,  pour  le 
courant  alternatif,  les  mêmes  avantages  que  le  shunt  pour  les  appa- 
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reils  à  courant  continu.  La  Société  A.  E.  G.  exposait  un  transfor- 
mateur pour  la  mesure  de  courants  alternatifs  de  8.0C0  ampères,  à 
peu  pVès  semblable  à  celui  de  la  figure  21.  Ce  transformateur  ék'oa- 
leur  de  tension  consiste  simplement  en  lames  de  cuivre  traversées 
par  le  courant,  entourées  d'un  cadre  en- tôle  de  fer  sur  un  des  côtés 


Fio.  2!.  —  Ampèremètre  avec  transformateur. 


duquel  est  enroulé  une  bobine  secondaire  ayant  un  nombre  conve- 
nable de  tours  de  fil. 

Pour  les  voltmètres,  les  transformateurs  réducteurs  de  tension  ont 
le  double  avantage  d'éviter  l'emploi  des  très  grandes  résistances 
qu'il  serait  nécessaire  de  mettre  en  série  pour  réduire  la  sensibilité, 
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et,  en  même  temps,  ils  isolent  complètement  Tappareil  de  mesures 
du  circuit  à  haute  tension.  Dans  les  compteurs  et  les  wattmètres 
destinés  aux  distributions  à  haut  voltage,  on  emploie  fréquemment 
un  transformateur  pour  les  ampères  et  un  autre  pour  les  volts,  de 
sorte  que  Tappareil  est  complètement  isolé  et  peut  être  manipulé 
sans  danger. 

Les  transformateurs  de  mesures  sont  des  appareils  assez  impor- 
tants. Celui  de  la  figure  22  pèse  environ  39  kilogrammes.  Ces  dimen- 
sions sont  nécessaires  pour  obtenir  des  circuits  ayant  une  très 
faible  résistance  ohmique. 


FiG.  22.  —  Transformateur. 


Le  voltmètre  du  professeur  R.  Arno  est  basé  sur  l'hytérésis  dié- 
lectrique et  sur  les  champs  électrostatiques  tournants.  Il  se  compose 
essentiellement  de  trois  armatures  formant  des  portions  isolées  d'un 
même  cylindre  ;  au  milieu  se  trouve  un  cylindre  en  matière  isolante  : 
papier  ou  carton  paraffiné,  monlé  sur  un  axe  central,  autour  duquel 
il  peut  tourner.  Le  cylindre  mobile  est  maintenu  par  un  ressort  spi- 
ral, et  il  porte  un  index  qui  permet  de  lire  la  déviation  sur  un  cadran 
divisé.  Quand  les  trois  armatures  sont  reliées  aux  pôles  d'un  circuit 
iriphasé,  un  champ  électrostatique  tournant  prend  naissance   entre 
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elles  et  le  cylindre  mobile  est  sollicité  à  tourner  par  suite  du  retard 
d'électrisation  dû  à  riiyslc.ésis  diélectrique.  Cet  appareil  est  plutôt 
théorique,  le  professeur  Arno  Ta  cependant  réalisé  sous  la  forme 
d'un  voltmètre. 

Phasemèires,  —  Deux  courants  alternatifs  de  même  forme  et  de 
même  période  dilTèrent  entre  eux  par  leur  amplitude  et  aussi  par  le 
retard  qui  peut  exister  enlre  leurs  passages  au  zéro.  En  particulier, 
quand  les  deux  courants  comparés  sont,  l'un  le  courant  total  I,  Tautre, 
un  courant  proportionnel  à  la  différence  de  potentiel  U  du  même 
courant,  il  est  intéressant  de  noter  la  différence  de  phase  9  qui 
existe  entre  leurs  passages  au  zéro,  puisque  la  puissance  utile  est 
donnée,  dans  le  cas  d'un  courant  sinusoïdal,  par  : 

P  z=z  Ucfflef  ces  ç. 

Dans  le  cas,  beaucoup  plus  général,  où  le  courant  n'a  pas  la  forme 
sinusoïdale  simple  la  puissance  est  exprimée  par  : 

P  ^  UeffleirK, 

où  K  est  ce  que  Ton  nomme  le  fadeur  de  puissance. 

Le  facteur  <jp  n'a  pas  toujours  une  signification  précise;  car,  selon  la 
forme  des  courants  mesurés  et  aussi  selon  le  principe  du  phasemèlre 
employé,  le  résultat  atteint  est  une  fonction  de  K  ou  de  cos  ®; 
néanmoins,  au  point  de  vue  pratique,  l'indication  du  phasemètre 
peut  être  utile  en  montrant  de  quelle  façon  l'énergie  produite  est 
absorbée.  Par  exemple,  dans  une  usine  de  distribution  de  courant 
alternatif  à  haute  tension,  quand  tous  les  transformateurs  des 
clients  sont  sur  le  circuit  et  qu'il  n'y  a  pas  de  consommation  uiiley 
on  constate  que  la  puissance  apparente  Uefflef  est  grande,  tandis  que 
la  puissance  réelle  est  faible,  parce  que  ©  est  élevé,  ou,  pour  mieux 
dire,  parce  que  K  est  petit. 

Comme  phasemètres  industriels,  on  voyait,  à  l'Exposition,  deux 
modèles  :  celui  de  Hartmann  et  celui  de  l'A.  E.  G. 

Le  phasemètre  Hartmann  est  une  sorte  de  wattmètre  dans  lequel 
la  bobine  fixe  est  parcourue  par  le  courant  total,  tandis  que  le  cou- 
rant dérivé,  proportionnel  àU,  traverse  simultanément  deux  cadres 
mobiles  fixés  à  90°  l'un  de  l'autre  [fig.  23).  Les  cadres  mobiles  sont 
mont^'s  sur  pivots  et  des  lames  minces  d'argent  leur  amènent  le  cou- 
rant, sans  donner  de  force  directrice  appréciable,  de  sorte  que  Ten- 
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semble  est  libre  de  tourner.  A  Taide  de  résistances  et  de  bobines  de 
self,  Fun  des  cadres  reçoit  le  courant  en  phase  avec  U,  tandis  que, 
dans  Tautre,  on  obtient  un  retard  de  90®;  ces  deux  courants  sont 
égaux  comme  intensité.  Un  champ  tournant  prend  naissance  dans 
l'intérieur  des  cadres  mobiles  et  tend  à  orienter  le  système  jusqu'à 


FiG.  23.  —  Phasemèlre  Hartmann. 


ce  que  Faction  exercée  par  le  cadre  fixe  soit  maximum  ;  ce  résultat 
est  atteint  quand  la  composante  du  champ  tournant  qui  est  en  phase 
avec  1  est  parallèle  au  champ  créé  par  la  bobine  fixe.  Un  index 
indique  à  ce  moment  Tangle  de  phase  o  sur  un  cadran  gradué  empi- 
riquement. 

L'appareil  de  TA.  E.  G.  est  basé  sur  un  principe  un  peu  différent  : 
si  nous  reprenons  l'hypothèse  du  courant  sinusoïdal,  nous  savons  que 
U  et!  peuvent  être  représentés  par  deux  vecteurs  faisant  entre  eux 
un  angle  égal  à  l'angle  de  phase.  Le  vecteur  représentant  le  courant  I 
peut  être  remplacé  par  deux  autres  dont  la  résultante  se  confond 
avec  I  ;  prenons  Tune  des  composantes  en  phase  avec  U  ;  sa  valeur 
sera  Ico8<p;  c'est  le  courant  qui  donne  la  puissance;  prenons  la  se- 
conde composante  en  quadrature  avec  U,  sa  valeur  sera  I  sin(p,et  la 
valeur  moyenne  du  produit  UI  sin  cp  étant  toujours  nulle,  ce  courant 
ne  produit  aucune  puissance;  on  l'appelle  souvent  courant  déicatté. 
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Si  Ton  connaît  I  sin  <p,  on  possède  un  des  éléments  du  problènie. 
L'appareil  de  TA.  E.  G.  donne  Isincp;  il  est  gradué  en  ampère*;  c'est, 
en  résumé,  un  wattmètre  à  induction,  comme  celui  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut;  mais  ici  le  courant  dans  la  bobine  des  volts  est  en 
phase  avec  U,  de  sorte  que  si  U  et  I  sont  également  en  phase,  le 
couple  exercé  sur  le  disque  est  nul,  tandis  que,  dans  le  wattmètre 
proprement  dit,  on  est  obligé  de  donner  une  self-induction  considé- 
rable à  la  bobine  de  volts,  afin  que  son  courant  soit  retardé  de  90^. 
Fréquencemètres,  —  Bien  que  la  mesure  de  la  fréquence  soit  plutôt 
intéressante  dans  les  laboratoires,  la  maison  Hartmann  a  créé  deux 
modèles  de  fréquencemètres  industriels,  dus  à  M.  Kempf.  Le  premier, 
qui  est  un  fréquencemètre  proprement  dit  [fig.  24),  est  composé  de 


Fio.  24.  —  Fréquencemètre. 


32  lames  vibrantes  disposées  à  Tintérieur  d'un  cylindre,  au  centre 
duquel  un  arbre  porte  un  électro,  qu'une  manette  permet  d'amener 
devant  chaque  lame.  Les  lames  vibrantes  sont  réglées  de  telle  sorte 
que  leur  nombre  de  vibrations  augmente  d'une  unité,  d'une  lame  à 
la  suivante.  Quand  Téleclro  est  excité  par  le  courant  alternatif  à 
mesurer,  on  l'amène  successivement  devant  chaque  lame,  et  quand  il 
arrive  devant  celle  dont  la  période  correspond,  cette  lame  résonne  et 
fait  entendre  un  son  très  intense;  il  n'y  a  plus  qu'à  lire  le  nombre  de 
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vibrations  indiqué  par  cette  lame,  ce  qui  fait  connaître  la  fréquence 
cherchée.  L'appareil  exposé  était  construit  pour  des  fréquences  com- 
prises entre  40  et  56  périodes  par  seconde.  L'égalité  de  vibration  de 
deux  lames  consécutives  permet  aussi  de  mesurer  à  une  fraction  de 
période  près. 


Fio.  25.  —  Fréquencemètre. 

Le  second  appareil  (/?//.  25)  est  plutôt  un  indicateur  de  vitesse  : 
deux  ressorts,  de  fréquence  voisine,  sont  placés  devant  deux  électros 
excités  parle  courant  alternatif;  quand  la  fréquence  est  normale,  les 
lames  restent  au  repos  ;  si  elle  augmente  ou  diminue,  Tune  ou  Tautre 
des  lames  résonne  et  ses  vibrations  prennent  une  grande  amplitude, 
de  sorte  qu  elle  ferme  un  circuit  contenant  un  avertisseur  :  sonnerie 
ou  lampe. 

De  cet  exposé  sommaire  on  peut  conclure  que  si  TExposition  ne 
nous  a  pas  montré  d'appareils  entièrement  nouveaux,  elle  renfermait 
néanmoins  beaucoup  de  choses  intéressantes,  même  au  point  de  vue 
un  peu  spécial  des  mesures,  et  en  se  limitant,  comme  nous  l'avons 
fait  ici,  aux  sections  étrangères.  I/examen  de  la  Section  française 
montrait  qu'au  point  de  vue  des  progrès  réalisés,  comme  à  celui  des 
idées  originales,  notre  pays  n'est  pas  resté  en  arrière. 
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SDR  UN  CAS  PARTICULIER  De  DÉFORMATION  ÉLECTRIQUE  D*Ulf  DDÊLEGTRIQUE 

SOLIDE  ISOTROPE  ; 

Par  Paul  SACERDOTE. 

Je  vais  tout  d'abord  rappeler  quelques  résultats  obtenus  dans  un 
mémoire  précédemment  publié('}. 

Considérons  un  condensateur  cylindrique  mince,  à  armatures  adhé- 
rentes ;  exemple  :  un  tube  diélectrique  métallisé  sur  ses  deux  faces  ; 
quand  on  charge  ce  condensateur,  le  tube  s'allonge,  et  sa  dilatation 
est  donnée  par  la  formule  (^)  : 

(i'  i:  =  («  +  ^-')-sr^(^  +  ^'')§^i' 

dans  laquelle  : 

L,  désigne  la  longueur  du  condensateur  ; 

AL,  son  allongement  quand,  on  le  charge  à.  une  différence  de  poten- 
tiel V  ; 
c,  l'épaisseur  du  tube  supposée  très  petite  ; 

V 
H,  rintensité  du  champ  dans  le  diélectrique  H  =  -  ; 

K,  la  constante  diélectrique  de  la  substance  du  tube  ; 

a,  rinverse  de  son  module  d'élasticité  ; 

k^J  le  coefficient  que  j'ai  désigné   sous  le  nom  de  :  coefficient  de 

variation  de  la  constante  diélectrique  par  une  traction  normale 

aux  lignes  de  force. 

Comme  je  Tai  également  montré,  cette  déformation  du  diélectrique 
est  due  à  deux  causes  {^)  ;  on  doit  y  distinguer  : 

\^  La  déformation  élastique  due  aux  forces  qui  agissent  sur  un 
diélectrique  placé  dans  un  champ  électrique  {*)  (cette  déformation 

correspond  au  terme  a  -3—  de  la  formule,  c'est-à-dire  au  terme  dans 

lequel  entre  le  coefficient  d'élasticité  de  la  substance). 


(')  Sacemdote,  Recherches  théoriques  sur  les  déformations  électriques  des  dié- 
lectriques (Annales  de  Phys.  et  Ckim.,  7»  série,  t.  XX,  p.  289-377;  /.  de  Phys., 
3-  série,  t.  VIU,  p.  437  et  531;  1899). 

(«)  J.  de  Phys.,  loc.  cit.,  p.  468;  formule  19. 

(3)  J,  de  Phys.,  loc.  cit.,  p.  o31-o3i. 

(*)  Voir:  Pellat,  Forces  agissant  sur  un  diélectrique  non  électrisé' {Annales 
de  Phys.  et  C/iim.,  7'  série,  t.  IV;  1895;  et  /.  de  Phys.,  3-  série,  t.  V,p.  525;  1896). 
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2*  Une  déformation  due  à  une  modification  de  l'état  moléculaire 
de  la  matière  diélectrique,  modification  corrélative  de  la  perturba- 
tion de  Téther,  qui  constitue  la  création  du  champ  électrique  l  celte 

déformation  correspond  au  terme  k^  -r — V 

Le  résultat  précédent  était  général  :  pour  toutes  les  formes  et  dis- 
positions de  condensateurs  étudiées,  la  déformation  électrique  da 
diélectrique  était  toujours  un  effet  complexe  de  cette  double  cause. 


Dans  la  présente  noie,  Je  me  propose  de  montre)-  qu'il  existe 
cependant  un  cas  particulier  dans  lequel^  la  première  cause  n'ayant 
pas  d'effet,  la  déformation  électrique  est  due  uniquement  à  la  deuxième 
cause;  ce  cas  est  non  seulement  intéressant  au  point  de  vue  théo- 
rique, mais  nous  verrons  encore  en  terminant  qu'il  est  aussi  suscep- 
tible d'une  application  expérimentale  assez  importante. 

J,  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Mars  1901.)  14 
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Ce  cas  particulier  est  celui  d'un  condensateur  cylindrique  constitué 
par  un  tube  diélectrique  mince  A,  débordant  deux  armatures  et/lin^ 
driques  B',  B",  et  séparé  d'elles  par  un  intervalle  rempli  d'un  diélec- 
trique fluide  quelconque. 

Employons  les  mêmes  notations  que  plus  haut  et  désignons  en 
outre  par  : 

p',  p',  les  rayons  des  armatures  ; 

R',  R',  ceux  du  tube  diélectrique  ; 

7_,  la  constante  diélectrique  du  fluide  intermédiaire  ; 

La  formule  générale  relative  à  rallongement  d'un  condensateur 
cylindrique  est  (*)  : 

dans  laquelle  r^  représente  la  variation  de  la  capacité  électrique  C 

du    condensateur,  quand    on   exerce   sur   le  tube  A  une   traction 
axiale  ^Q. 
Dans  le  cas  actuel  on  a  (^)  : 


(?)(3)     Cr. 


i i    sfi    /R'  A^  *.    »^'l 

H/.^'^7'^^'^1V+/^'^R^J 

Quand  on  exerce  une  traction  axiale  DQ  sur  le  tube,  les  quantités 

(/,  p',  p",  /)  restent  invariables  ;  quant  aux  rayons  IV,  R",  ils  varient  pro- 

R" 
portionnellement,  leur  rapport  -jt>   reste  donc  constant  ;  la  différen- 

tiation  de  (p)  donne  donc  : 

maïs  log  p7  peut  être  remplacé  par  (5,]»  puisque  nous  avons  sup- 


(•)  Sacerdotk,   Anti.  Ch.  et  Phys.^  toc.  cil.,  p.  307. 

('-)  P^TiiovsKY,  Sur  la  distribution  du  potentiel  dans  im  milieu  hétérogène 
(C.  B.,  t.  CXXX,  p.  112). 

(3)  Signalons  en  passant  la  relation  suivante  :  Pour  un  condensateur  constitué 
comme  l'indique  la  fiff.  i,  la  capacité  électrique  ne  dépend  pas  des  valeurs  abso- 
lues des  deux  rayons  R',  R'  du  tube  diélectrique,  mais  seulement  du  rapport  de 
ces  rayons. 
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posé  répaisseur  e  très  petite  ;  il  vient  après  réductions  : 

j  ^ 1_^ 

C2  c>Q  ^  T\xn  K  ' 

portons  cette  valeur  de  ^  dans  (x),  nous  obtenons  : 

et  en  introduisant  dans  (a')  l'intensité  H  du  champ  dans  le  diélectrique 
solide,  intensité  qui  est  donnée  par  la  formule:  27cR7(KH)  =  47t(CV), 
on  obtient  la  formule  finale  : 


formule  dans  laquelle  le  coefficient  d'élasticité  du  diélectrique  n'in- 
tervient pas.  C.  Q.  F.  D. 

Remarque.  —  On  pourrait  se  rendre  compte  de  ce  résultat  par 
une  autre  voie  :  les  forces  qui  agissent  sur  le  diélectrique,  lorsqu'on 
charge  le  condensateur,  se  réduisent,  dans  le  cas  actuel  (*),  à  des 
tractions  latérales  T',  T",  données  par  les  formules  (^)  : 


~"    8:: 

T':=:^- 
8n 


:h'2     kh'2  /k     a 

KH'2       KH'2  /K         \ 


dans  lesquelles  H',  A',  H",  A"  désignent  les  intensités  du  champ  sur  les 
surfaces  A',  A',  respectivement  dans  les  deux  milieux  de  constantes 
K  et  /^, 

Comme  H'R'  =  H"R"  ou  II'  =  H"  (i  +  --V  on  a  entre  ces  trac- 
tions la  relation  : 

(T)  r  =  r(i  +  |). 

et  il  est  facile  de  s'assurer  (*)  que,  par  suite  de  cette  relation,  les  trac- 


ta) Sacbrdote,  loc,  cit.,  p.  328,  fir/.  10. 

(2)  Pellat,  loc,  cit.,  p.  86  ;  formule  (21). 

P)  L'allongement  élastique  d'un  tube  soumis  à  des  tractions  latérales  T'T'  est 

«n  effet  donné  par  la  formule:  y  =z  a  \—2fTT-\   <t  — (T  —  T')   »  dans  laquelle  a 

désigne  le  coefficient  de  Poisson,  voir  :  Sacerdote,  Sur  les  déformations  élastiques 
des  vases  minces  {J.  de phys,  3%  s.,  t.  VII,  p,  520,  1'"  formule  (II);  1898. 
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lions  éleclriquçs,  T',  T^  qui  agissent  sur  le  diélectrique,  ne  produisent 
aucun  changement  des  longueurs  de  ce  tube  C.  Q.  F.  D. 

Application.  —  La  détermination  du  coefficient  k^  a  été  récemment 
l'objet  de  plusieurs  séries  de  recherches,  dans  lesquelles  on  étudiait 
la  variation  de  capacité  électrique  que  subit  un  condensateur  cylin- 
drique, quand  on  le  soumet  à  une  traction  ;  mais  ces  recherches  exces- 
sivement délicates  ont  donné  lieu  à  des  résultats  contradictoires  non 
seulement  comme  grandeur,  mais  mê^yie  comme  signe  (^). 

La  formule  (2)  nous  donne  un  moyen  commode  d'élucider  la  ques- 
tion :  il  suffira,  en  effet,  de  constituer  un  condensateur,  comme  l'indique 
la  fig,  1  et  de  voir  comment  se  comporte  le  tube,  quand  on  charge 
le  condensateur  (2),  étude  qui  est  loin  de  présenter  les  mêmes  diffi- 
cultés que  la  précédente  :  selon  que  le  tube  sallongera^  se  contractera^ 
ou  gardera  une  longueur  invariable,  on  pourra  affirmer  que  k^  est 
positif,  négatif  ou.  nul  (^). 

Il  serait  à  souhaiter  que  Tun  des  expérimentateurs  qui  se  sont  déjà 
occupés  de  la  question  veuille  bien  réaliser  cette  expérience. 


NOTE  AU  SUJET  D'UH  MÉMOIRE  DE  M.  L.-T.  MORE.  «  ON  THE  SDPPOSED 
ELONGATION  OF  A  DIELEGTRIG  IN  AN  ELEGTROSTATIG  FIELD  »; 

Par  Paol  SACERDOTE. 

M.  L  -T.  More,  de  TUniversité  de  Nebraska,  vient  de  publier  le 
récit  d'une  série  d'expériences,  dans  lesquelles  il  s'était  proposé  de 
mesurer  l'allongement  qu'éprouve  un  tube  de  verre  formant  le  dié- 
lectrique d'un  condensateur  cylindrique,  lorsqu'on  charge  ce  con- 
densateur (*). 

(«)  Voir:  Sacerdote,  J.  de  P/iys.,  3-  s.,  t.  VIII,  toc.  cit.,  p.  537;  1899, et  les  mé- 
moires parus  depuis  ;  —  Cokbino,  Suite  consequenze  del  Principio  delta  conserva- 
zionledelleleclricita{SuovoCimento,  t.  XI,  p.  136;  fév.  1900);  —  Ekcolini,  Varia- 
zione  delta  Constante  dieleltrica  del  Vetro  per  la  trazione  meccanica  {Nuovo 
Cimento,  t.  XII,  p.  77-90  ;  août  1900). 

p)  Cela  reviendra  à  répéter  l'expérience  de  M.  More  (voir  rarticle  suivant),  mais 
avec  une  épaisseur  du  diélectrique  et  une  distance  des  armatures  telle  que  la 
dilatation  à  observer  soit  appréciable. 

(3)  J'avais  déjà  essayé  de  prévoir  le  signe  et  l'ordre  de  grandeur  de /ci  au  moyen 
de  la  formule  (1)  et  des  expériences  de  M.  Cantone  sur  les  déformations  électriques. 
(/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  VllI,  p.  541, 1899);  mais  l'emploi  de  (1)  exige  la  connais- 
sance exacte  de  a  ;  la  formule  (2)  est  donc  bien  préférable,  puisque  le  signe  de  M 
donne  immédiatement  celui  de  ky. 

{*)  PhilosQphical Magazine,  vol.  L,  p.  198-210  (août  1900). 


SUR  UxN  MÉMOIRE  DE  M.  MORE  201 

Dans  aucune  de  ses  expériences  il  ne  réussit  à  observer  aucun 
allongement  ou  contraction  du  tube;  —  il  en  conclut  que  les  défor- 
mations électriques  des  diélectriques  n'existent  pas,  et  que  celles 
observées  parGovi,  Duler,  Righi,  Quincke,  etc.,  n'étaient  dues  qu'à 
des  causes  perturbatrices. 

Dans  la  présente  note,  je  me  propose  de  montrer  que  la  conclusion 
à  tirer  du  mémoire  de  M.  More  est  tout  autre  : 

Par  la  disposition  même  de  ses  expériences^  le  tube  ne  devait  subir 
aucun  allongement  appréciable;  le  n^sultat  négatif  de  ces  expériences 
prouve  donc  simplement  quelles  ont  été  soigneusement  exécutif  es, 

1 

Description  de  V appareil,  —  Lecondensateur  employé  par  M.  More 
se  composait  essentiellement  d'un  tube  en  verre  A  (de  2"**",5  d'épais- 
seur) et  de  deux  tubes  de  laiton  B,B''  formant  les  armatures  ;  l'externe 


f 


-1 


^ 


B'     B 


l 


z 


z 


4 


A, 


B'  était  prolongé,  à  ses  deux  extrémités,  par  des  tubes  de  verre  (^,  6,) 
(^2^3)  )'  le  tout  était  fixé  à  un  solide  support.  Le  dispositif  amplifica- 
teur de  l'allongement  de  A  consistait  en  un  petit  miroir  fixé  vertica- 
lement sur  un  trépied  formé  de  trois  pointes  fines  d'aiguilles  :  2  pieds 


202  SACERDOTE 

reposaient  sur  B'  et  par  suite  étaient  fixes,  et  le  troisième  sur  A  (ou 
vice  versa):  on  comprend  facilement  qu'à  tout  allongement  de  A  cor- 
respondra une  inclinaison  du  miroiret,  par  suite  un  déplacement  d'une 
petite  image  lumineuse,  réfléchie  par  ce  miroir;  cette  image  était 
observée  au  moyen  d'un  microscope  à  oculaire  micromélrique  ;  1  divi- 
sion du  micromètre  oculaire  correspondait  à  un  allongement  du  tube 

•15 
A   de  j-pn:  micron.  —  M.  More  s'assurait  de  la  sensibilité  de  cette  dis- 
position amplificatrice  en  Tut i lisant  au  préalable  à  la  détermination 
du  coefficient  d'élasticité  du  tube  de  verre  ('). 

Première  expérience,  —  On  remplissait  l'intervalle  entre  B'  et  A 
ainsi  qu'entre  A  et  B'*,  d'un  liquide  isolant  (du  kérosène)  ;  puis,  l'arma- 
ture B'  étant  au  sol,  on  chargeait  B"  au  moyen  d'une  machine  élec- 
trique :  M.  More  n'obtint  jamais  aucun  déplacement  appréciable  de 
rimage  lumineuse  réfléchie  par  le  miroir. 

Deuxième  expe'rie7\ce.  —  Devant  le  résultat  négatif  de  cette  pre- 
mière expérience,  M.  More  résolut  de  répéter  l'expérience  sous  une 
forme  plus  analogue  à  celle  réalisée  par  ses  prédécesseurs.  Pour  cela, 
après  avoir  enlevé  le  cylindre  B",  il  colla  sur  le  tube  de  verre  A  une 
feuille  de  papier  d'étain  de  45  centimètres  de  longueur  et  remplit 
l'intervalle  entre  B'  et  A  d'eau  acidulée  formant  l'armature  interne  ; 
—  il  n'obtint  encore  aucun  allongement  ni  contraction,  même  en  char- 
geant le  condensateur  aux  potentiels  élevés  qui  correspondent  à  des 
distances  explosives  de  12  millimètres  à  20  millimètres  entre  deux 
boules  de  laiton  de  2  centimètres  de  diamètre. 

H 

Dans  cette  seconde  partie,  je  me  propose  de  montrer  pourquoi 
ces  expériences,  telles  qu'elles  viennent  d'être  décrites,  devaient  for- 
cément conduire  à  un  résultat  négatif. 

Discussion  de  la  deuxième  expérience.  —  Dans  cette  expérience, 
nous  avons  affaire  à  un  condensateur  dont  le  diélectrique  est  le  verre 
et  dont  les  armatures,  étant  adhérentes  au  diélectrique,  en  suivent  les 
déformations  ;  conditions  tout  à  fait  analogue  à  celle  des  expériences 


(ï)  Je  laisse  de  côté  toute  critique  relative  à  l'appareil,  bien  qu'à  mon  avis,  pour 
des  déplacements  aussi  petits,  la  mesure  directe  par  les  franges  d^nterfcrences 
est  la  seule  sur  laquelle  on  puisse  compter,  et  elle  est  en  tous  cas,  bien  préférable 
à  tout  procédé  d'amplification  mécanique. 


r 
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de  Quincke,  Riglii  et  Cantone  (*).  En  prenant  comme  base  les  nombres 
obtenus  par  ce  dernier,  nous  pouvons  calculer  a  priori  rallongement 
que  devait  subir  le  tube  dans  Texpérience  de  M.  More. 

Désignons  par  /  la  longueur  du  condensateur  ; 

A/,  son  allongement,  quand  on  le  charge  au  potentiel  V. 
e,  la  distance  des  armatures,  c'est-à-dire  Tépaisseur  du  diélectrique;  les 

T '^  V2  ) 
des  valeurs  (^)  variant  de  4,6  à  7,i  X  10*^;  prenons  la  moyenne; 
6  X  10  *3.  En  désignant  par  x  rallongement  à  prévoir  pour  le  tube 
dans  Texpérience  de  M.  More  (pour  une  distance  explosive  de  12  mil- 
limètres, on  a  V  =  IIO.C.  G.  S.)  nous  aurons: 

5  ^  0^  =  6  X  10-<3  ;      d'où  Ton  lire  :        ^  =  J^  micron  (^)  : 

ce  qui  correspond  à  seulemenl  S*^*'  J  du  micromètre  ocidaire^  dépla 
cernent  qui  ne  pouvait  évidemment  être  observé  nvec  certitude^  puis- 
qu'aux  pages    202-203    du  mémoire  de    M.    More  sont   indiqués 

(1)  Dans  une  longue  criliquedes  travaux  expérimentaux  faitssur  cette  question 
(S.ACERDOTB,  Recherchcs  ihéoriquessur  les  dé  formations  électriques  des  diélectriques 
solides  isotropes  :  Annales  de  Physique  et  Chimie ^  V  s.,  t.  XX,  p.  289-377;  juil- 
let 1900  ;  un  résumé  a  paru  au  Journal  de  Ph/sique,  3*  s.,  t.  VIU,  p.  457  et  533  ;  1899) 
j'avais  déjà  montré  (p.  344-369)  que  les  expériences  de  Duter,  Righi,  Quincke,  ne 
doivent  être  conservées  qu^au  point  de  vue  qualitatif ^  tandis  que  celles  du  prof. 
Cantone  [RX, delta  R,  Ace. deiUncei.,  4's.,  vol.  LV,p.  344-3:J3,  471-477;  1888), dans 
lesquelles  rallongement  est  mesuré  directement  parle  déplacement  des  franges 
d'interférences,  présentaient,  au  contraire,  les  plus  grandes  garanties  d'exactitude, 
et  que  ce  sont  les  seules  sur  les  résultats  numériques  desquelles  on  peut  comp- 
ter. M.More  semble  ne  pas  avoir  eu  connaissance  des  expériences  deM.  Cantone. 

(-)  La  formule  de  déformation  du  condensateur  cylindrique  à  armatures  adhé- 

rentes  est:  -^  =  (a  -f  k{)  ^,  (Sacerdote :/.(/<?  r%s.3-série,t. VIlI,p  467;1899) 
dans  laquelle  (a,  Ari,K)  désignent  trois  coefficients  qui  dépendent  de  la  nature  du  dié- 
lectrique (voir  aussi  leur  signification  à  l'article  précédent)  :  la  quantité  (•T'  X  tt^  ) 

doit  donc  être  sensiblement  la  même  dans  L>s  expi^riences  de  M.  More  que  dans 
celles  de  M.  Cantone 

(^)  Voir:  Sacerdote,  Ann.  Ch.  et  Phys.,  toc.  cit.,  table  de  la  page  368  et 
J.  de  Phys.j  V  série,  t.  VIII,  p.  541;  1899.  Ces  nombres  viennent  d'être  encore 
confirmés  par  de  récentes  recherches:  Cantone  et  Sozzani:  iS«ot;o  Ricerche  in- 
torno  alla  Deformazione  dei  Condensalori  (ft.  C.  dello  R.  Istitulo  Lombardo^ 
série  2,  vol.  XXXIII,  1900). 

(*)  Pour  une  distance  explosive  de  20  millimètres  (V  =  130  G.  G.   S.),  on  ob- 

7  3 
tiendrait  x  =  —r  micron  ou  moins  de  5  divisions  du  micromètre. 
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des  déplacemenls  du  zéro  du  micromètre  dépassant  3  divisions  (*). 

£n  résumé,  Tinsuccès  de  cette  seconde  expérience  est  dû  à  la  trop 
faible  longueur  du  tube  et  surtout  à  l'épaisseur  relativement  trop 
^ande  du  tube  diélectrique  ('),  ce  qui  rend  la  dilatation  trop  faible 
pour  être  mise  en  évidence  par  l'appareil  amplificateur  de  M.  More. 

Liscussion  de  la  première  expérience,  —  La  dilatation  que  Ton 
peut  prévoir  pour  le  tube,  dans  la  première  expérience,  est  encore 
beaucoup  plus  petite  que  dans  la  deuxième  ;  en  effet  : 

Dans  la  deuxième  expérience,  il  s'agissait  d'un  condensateur  à  arma- 
Cares  adhérentes  ;  la  dilatation  était  donc  donnée  par  la  formule  (1)  : 

V 

H  désignant  l'intensité  du  champ  dans  le  verre,  ici  il  =  — • 

Dans  la  première  expérience,  il  s'agit,  au  contraire,  d'un  conden- 
sateur à  armatures  indépendantes  du  tube  de  verre,  puisqu'elles  en 
sont  séparées  par  un  diélectrique  fluide  ;  la  dilatation  est  alors  donnée 
parla  formule (^). 

h  désignant  la  nouvelle  intensité  du  champ  dans  le  verre  ;  or  : 
!•  Le  coefficient  A^,  est  notablement  plus  petit  que  «  +  A^  (^)  ; 
â^  Le  champ  h  est  beaucoup  moins  intense  que  II  (les  différences 

de  potentiel  employées  étant  les  mêmes  et  la  distance  des  armatures 

beaucoup  plus  grande). 
L'allotï cernent  11  sera  donc  encore  beaucoup  jilus  petit  que  àl,  el 

par  suite  absolument  inappréciable. 

(')  M.  More,  qui  avait  eu  le  soin  de  faire  ce  calcul  préliminaire,  espérait  obte- 
aîrdes  »lk>iigeinents  correspondant  à  une  trentaine  de  divisions  du  micromètre; 
mais,  n'ayant  pas  connaissance  du  travail  de  Cantone,  il  basait  celte  prévision 
lur  les  expériences  de  Righiet  Quincke  qui,  je  le  répète  (voir  note  1  de  la  page 
lirécédente),  sont  à  rejeter  au  point  de  vue  quantitatif. 

{*)  M.  Cantone  se  servait  de  tubes  ayant  60  à  70  centimètres  de  longueur  et  seu* 
lenent  de  0*"',4  àO-'-,6  d'épaisseur;  or  la  dilatation  croît  proportionnellement  à 
la  longueur  et  en  raison  inverse  du  carré  de  l'épaisseur. 

(»)  Voir  la  démonstration  de  cetle  formule  à  l'article  précédent. 

(*)  Voir  Sacbhdote,  loc.  cit.,  p.  372.  k^  est  de  Tordre  de  +  10  -i^  c,  G.  S.  et 
a  égal  environ  à  1,6  x  10   i^  C.  G.  S. 
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SUR  LES  POUVOIRS  THERMOËLEGTRIQUES  DE  QUELQUES  OXYDES 
ET  SULFURES  MËTALUQUES; 

Par  M.  Edm.  van  AUBEL. 

Anton  Abt  a  publié,  dans  le  n**6  de  Tannée  1900  de  Drude's 
Annalen  der  Physik^  un  mémoire  sur  les  forces  électromotrices 
thermoélectriques  de  quelques  oxydes  et  sulfures  métalliques. 

Ce  physicien  a  étudié  les  forces  électromotrices  thermoélectriques 
au  moyen  de  la  méthode  de  compensation  de  Poggendorff,  modifiée 
par  Kirchhoff.  Si  e  et  e'  sont  les  forces  électromotrices  de  deux  élé- 
ments thermoélectriques  à  comparer,  on  a  :  -  =  — ,?  a  et  a*  représen- 
tant les  longueurs  correspondantes  d'un  fil  de  platine  tendu,  pour 
lesquelles  la  compensation  est  réalisée.  Cela  étant,  voici  quelques 
valeurs  obtenues  pour  la  longueur  a,  qui  est  proportionnelle  à  la 
force  thermoélectrique  du  couple  considéré  ;  nous  allons  devoir  les 
utiliser. 

Couple  Ihermoélectriqu".  VaWur  de  a. 

Bismuth  et  zinc 134,6 

—  et  antimoine 199,7 

Pyrolusite  et  bismuth 210,6 

—  et  nickel 285,1 

—  et  charbon 315,2 

—  et  zinc 331,1 

—  et  fer 353,9 

—  et  pyrrhotite 370,1 

—  et  antimoine ., 396,9 

Pyrrhotite  et  fer 11,0 

—  et  afitimoine 21,7 

—  et  zinc 29,7 

-—          et  nickel 59,8 

—  et  bismuth t78,0 

—  et  chalcopyrile 649,5 

Chalcopyrite  et  bismuth 542,2 

—  et  zinc ,.  002,6 

—  et  nickel 618,8 

—  et  fer 667,1 

—  et  antimoine 669,3 


206  VAN  AU  BEL 

Pyrite  el  pyrrholile 563,2 

—  et  antimoÎDe 576,3 

—  el  zinc 600,5 

—  et  charbon 615,6 

—  et  fer 633,9 

—  et  nickel 642,9 

—  et  bismuth 731,9 

—  et  pyrolusite 933,2 

Les  diverses  valeurs  de  a  ont  permis,  à  Fauteur  du  mémoire  qui 
nous  occupe,  de  formuler  les  conclusions  suivantes  (page  278)  : 

«  Vergleicht  tnan  die  milgeteiUen  ResuUaten  mit  einander^  so 
«  erhalt  man  fur  die  von  mir  untersuchtefi  Melallulfide  tind  Mêlai- 
«  loxyde  folgende  Sjmnnungsreihe  : 

Chalkopyril  Kupfer  Eisen 

Pyrolusit  Cadmium  Pyrrhotit 

W'ismut  Nickelerz  Antimon 

Zink  Kohle  Pyril 

Nickel  (fïir  Bogenlicht)  + 

«  Die  Gleider  dieser  Reihe  folgendem  Gesetze  der  thermoelektrischen 
«  Spannungsreihe  der  Metalle  mit  hinreichender  Annàherung.  So 
«  ist  z,  B  : 

Pyrolusit  Kohle      +      Kohle/Pyrit      =      Pyrolusit' Pyrit 
315,2  +  615,6  =  930,8  (beob.  933,2), 

ferner 

Wismut/Zink        +       Zink  Pyrit       =:       Wismut  Pyrit 
13i,6  +  e00,5  =  735,1  (beob.  731,9).  » 

Je  me  suis  proposé  de  v&ifier  cette  dernière  conclusion  de  A.  Abt,. 
sur  d'autres  exemples  pris  parmi  les  résultats  de  ses  mesures.  Cons- 
tatons tout  d'abord  que  ce  physicien  trouve  : 

Pour  le  couple  pyrite/zinc a  =  600,5 

—  pyrite/fer a  :=  635,9 

Le  fer  devrait  donc,  dans  la  série  thermoélectrique,  être  plus  éloi- 
gné de  la  pyrite  que  le  zinc.  Mais  on  a,  d'autre  part  : 

Couple  chalcopyrite/fer 0  =  667,1 

—  chalcopyritezinc a  =  602,6 

—  pyrrhotile/zinc a  =^   29,7 

—  pyrrholile/ fer a  =    1 1,0 

—  pyrolusite/ fer a  =  353,9 

—  pyrolusile/zinc a  =  333,1 
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Ces  trois  dernières  séries  de  résultats  établissent,  au  contraire, 
que  le  zinc  et  le  fer  occupent,  dans  la  série  des  pouvoirs  thermo- 
électriques,  les  places  qui  leur  ont  été  assignées  par  A.  Abt.  D'autres 
cas  analogues  se  présentent.  Ainsi  les  valeurs  obtenues  pour  les 
couples  pyrrhotite/nickel  et  pyrrhotite/zinc,  d'une  part,  pyrite/fer 
et  pyrite  /zinc,  d'autre  part,  conduisent  à  donner  au  nickel,  au  zinc 
et  au  fer  des  positions  dans  la  série  des  pouvoirs  themioélectriques^ 
qui  sont  autres  que  celles  qui  leur  ont  été  attribuées. 

Calculons,  maintenant,  les  valeurs  de  la  force  électromotrice  des 
couples  nickel/fer,  zinc/fer,  bismuth/antimoine  et  bismuth/pyr- 
rhotite,  en  faisant  la  somme  ou  la  différence  des  forces  électromo- 
trices de  couples  convenablement  choisis.  Nous  obtenons  ainsi  les 
résultats  suivants,  pour  les  diverses  valeurs  de  la  longueur  a.  : 

Couple  nickel/fer. 

i,  (Pyrite/nickel)  —  (pyrite/fer)  =  nickel  ^fer. 
ou  642,9  —        635,9       =        7,0 

2.  (Chalcopyrite/fer)  —  (chalcopyrite/nickeli  :=  nickel  fer. 
ou  667,1  —  618,8  =        48,3 

3.  (Pyrrhotite/nickel)  —  (pyrrii  otite /fer)  =:  nickel  fer. 
ou  59,8  _     "      11,0  ==:        48,8 

4.  Pyrolusite/fer)  —  (pyrolusite 'nickel)  =:  nickel/fer. 
ou  353,9  —     '         285,1  =        68,8 

Ainsi  la  longueur  a  est,  suivant  les  cas,  égale  à  7,0  —  48,3  —  48,8 
et  68,8. 

Couple  zinc' fer. 

1.  (Chalcopyrite/fer)  —  (chalcopyrite/zinc)  =:  (zinc  fer), 
ou  667,1  —  002,6  =      64,5 

2.  (Pyrrhotite/zinc)  —  (pyrrh otite  fer)  =  (zinc/ fer), 
ou  29,7  —  11,0  =:        18,7 

3.  (Pyrolusite/fer)  —  (pyrolusite/zinc)  =  (zinc/fer). 
ou  353,9  —  331,1  =        22,8 

La  longueur  a  varie  donc  de  18,7  à  22,8  à  64,5. 
Couple  bismuth I antimoine. 

l.(Ghalcopyri  te  ^antimoine)-  (chalcopyrite/bismulh)  =  (bismuth/anlimoine). 
ou  669.3  -  542,2  =  127,1 

2.  (Pyrite /bismuth)  —  (pyrite /antimoine)  =  (bismuth  antimoine). 
ou  713,9  —  576,3  =  155,6 
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3.  (Pyrrhorite/bismulh)  +  (pyrrholite /antimoine)  =(bismuth/antimoine). 
ou  178,0  +  21,7  =  i99,7 

4.  (Pyrolusite/  antimoine)  —  (pyrolusite/bismuth)  =  (bismuth/antimoine), 
ou  396,9  —  210,6  =  186,3 

La  longueur  a  est,  suivant  les  cas,  127,1  — 155,6  ~  186,3  —  199,7. 
L'étude  directe  du  couple  bismuth /antimoine  a  donné  à  A.  Abt  : 
a  =  199,7. 

Couple  pyrrholite I  bismuth, 

1.  (Pyrite/ bismuth)  —  (pyrite/pyrrhotite)  =  (pyrrhotite/bismuth). 
ou  731,9  —  ot>3,2  =z  168,7 

2.  (Chalcopy  ri  te/pyrrhoti  te)— (chalcopyrite/bismuth)  =  {pyrrhoti  te/bismuth), 
ou  649,5  —  542,2  =  107,3 

3.  (Pyrolusite/pyrrhotile)  —  (pyrolusite/bismuth)  =i  (pyrrhotite/bismuth). 
ou  370,1  —  210,6  —  159,5 

La  longueur  a  est  ici  107,3  —  159,5  ou  168,7,  d'après  les  couples 
thermoélectriques  considérés.  La  mesure  directe,  pour  le  couple 
pyrrholite  /bismuth,  avait  conduit  à  :  a  =  178,0. 

Il  est  inutile  de  multiplier  davantage  les  exemples,  pour  démon- 
trer que  la  conclusion  du  mémoire  de  A.  Abt,  rappelée  plus  haut,  ne 
se  vérifie  nullement  et  pour  établir  que  les  corps  étudiés  par  lui  ne 
suivent  pas  la  loi^  à  laquelle  obéit  la  série  des  pouvoirs  thermoélec- 
triques  des  métaux. 
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1899-1900. 

{Suite). 

RiTZ  HASENOEHRL.  —  The  dielectric  coefficients  of  Uquid  nilrous  oxide  and 
oxygen  (Constantes  diélectriques  du  protoxyde  d'azote  et  de  i'oxygène  liquides). 
—  Communications  from  the  Pkysical  Labovalory  of  Leiden^  n"  52. 

La  méthode  employée  est  une  modification  de  celle  de  Gordon. 
Les  surfaces  intérieures  de  deux  condensateurs  plans  C^  et  Cj  sont 
reliées  aux  deux  paires  de  quadrants  d'un  électromètre  de  Thomson, 
tandis  que  les  surfaces  extérieures  aboutissent  à  Tun  des  pôles  d'une 
bobine  de  RuhmkorfT,  dont  Tautre  pôle  est  mis  à  la  terre  en  même 
temps  queraiguillederélectromètre.Sirélectromètre  est  parfaitement 
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symétrique  et  si  C^  =:  Cj,  Taiguille  de  Télectromètre  ne  bouge  pas 
quand  on  fait  marcher  la  bobine  d'induction.  Si  C^  est  une  capacité 
variable  d'une  façon  continue  et  parfaitement  connue,  on  peut  obtenir 
la  capacité  C^  quand  on  met  différents  milieux  entre  ces  plateaux, 
d'où  Ton  déduit  la  constante  diélectrique  de  ces  milieux.  Comme  on 
ne  peut  empêcher  la  dissymétrie  de  Télectromètre  et  d'autres  causes 
dissymétriques  secondaires,  on  tourne  la  difRculté  en  déterminant 
les  constantes  diélectriques  cherchées  par  une  véritable  double  pesée  : 
on  fait  une  première  expérience  avec  les  capacités  C^  et  Cj,  et  on 
amène  au  zéro  l'aiguille  de  Télectromètre  en  modifiant  convenable- 
ment C^  ;  puis  on  met  un  condensateur  auxiliaire  en  surface  avec  C^ 
et  on  diminue  C^  de  façon  à  ramener  l'éleclromètre  au  zéro,  ce  qui 
donne  la  capacité  de  l'électromètre  auxiliaire  ;  si  l'on  recommence 
en  introduisant,  entre  les  deux  plateaux  de  celui-ci,  une  épaisseur 
connue  de  gaz  liquéfié,  on  déduit  aisément  la  constante  diélec- 
trique de  ce  gaz  liquéfié. 

L'auteur  trouve  ainsi,  pour  les  constantes  diélectriques  du  pro- 
toxyde  d'azote  et  de  l'oxygène,  à  la  température  d*ébullition  normale 
de  chacun  d'eux,  respectivement  1,933  et  1,465. 

11  essaye  de  se  servir  de  ces  nombres  pour  vérifier  la  relation  de 

Clausius-Mosotti,   d'après  laquelle  l'expression  D  ~  ^  _]_     d  (dans 

laquelle  K  est  la  constante  diélectrique  et  d  la  densité  à  (?)  serait 
indépendante  non  seulement  de  la  température,  mais  encore  serait  la 
même  pour  l'état  liquide  et  l'état  gazeux.  L'incertitude  existant  sur 
la  densité  de  l'oxygène  liquide  à  son  point  d'ébullition  normale  et 
surtout  l'absence  de  toute  détermination  de  la  constante  diélectrique 
de  l'oxygène  gazeux  ne  permettent  pas  une  vérification  précise  de  la 
formule  considérée.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour  le  protoxyde 
d'azote  ;  malheureusement  l'auteur  ayant  admis,  pour  la  densité  du 
protoxyde  d'azote  liquide  à  son  point  d'ébullition  normal,  la  valeur 
1,15  obtenue  par  Natterer  et  qui  est  beaucoup  trop  faible,  trouve  4,85 
pour  là  valeur  de  D  relative  à  l'état  liquide,  tandis  que,  pour  l'état 
gazeux,  on  a  D  =  5,103,  d'après  les  données  expérimentales  excel- 
lentes. 

Remarque.  —  J'obtiens  une  vérification  beaucoup  plus  satisfaisante 
de  la  formule  de  Clausius-Mosotti  en  utilisant  les  recherches  de 
M.  Villard  sur  le  protoxyde  d'azote  liquide  (*),  dans  lesquelles  il  donne 

{*)  Voir  Villard,  Thèse  de  doctorat;  1897. 
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les  deux  sortes  de  densités  de  ce  corps  pour  toute  une  série  de  tempé- 
ratures comprises  entre  0*  et  36°, 3  ;  ces  densités  vérifient  la  loi  du 
diamètre  rectiligne.  Le  coefficient  angulaire  a  du  diamètre,  défini  par 
Fexpérience  à  0*  (y  =  0,49875)  et  par  Texpérience  à  36%3  [y  =  0,4550), 
«st  a  =  —  0,001205;  Téquation  du  diamètre  est  alors  : 

y  =  0,49875  —  0,001 203f. 

Au  point  d'ébuUition  normale  (—  88^,8  d'après  Cailletet  et  Colar- 
deau),  Téquation  précédente  donne  ^y  zi^l  -\-l'  i^  1,21150;  si  de  là 
on  retranche  la  densité  absolue  du  gaz  à  —  88*^,8  sous  la  pression 
normale  (0,00294,)  on  trouve  la  densité  du  corps  à  Télat liquide  1,20856, 

qui  est  sûrement  approchée  à  ^j!^?'  Ce  nombre  fournit  pour  la  cons- 
tante D,  relative  au  protoxyde  liquide,  la  valeur  5,095,  laquelle  s'ac- 
corde remarquablement  avec  le  nombre  D  =  5,103  relatif  au  gaz. 


J.-E.  VERSCHAFFELT.  —  On  the  critical  isothermal  Une  and  the  densities  of 
salurated  vapour  and  liquid  in  isopentane  and  carbon  dioxyde  (Sur  risolherme 
critique  et  les  densités  du  liquide  et  de  la  vapeur  saturée  dans  l'isopcntane  et 
l'acide  carbonique).  —  Communications  ft^om  Ihe  Physical  Laboratory  of  Leiden^ 
n*55. 

Pour  déduire  des  recherches  de  l'auteur  sur  les  ascensions  capil- 
laires au  voisinage  de  la  température  critique  (*)  la  tension  superfi- 
cielle, il  faut  connaître  avec  exactitude,  dans  le  même  intervalle  de 
température,  Texcès  de  la  densité  du  liquide  sur  celle  de  la  vapeur 
saturée.  La  formule  empirique  : 

c/  —  p^  =  0,243(1  —  m)0'367^ 

T 
dans  laquelle  m  =  =r  est  la  température  réduite,  représente  très  bien 

les  expériences  de  M.  Amagat  sur  les  deux  sortes  de  densités  de 
l'acide  carbonique,  sauf  pour  les  températures  comprises  entre 
Te  —  0*^,85  et  Te.  M.  VerschafTelt  attribue  ce  fait  à  ce  que  M.  Ama- 
gat a  arrondi  sa  courbe  d'interpolation  du  côté  de  l'état  critique  en 
forme  de  parabole  du  second  degré.  Au  contraire,  les  déterminations 
très  précises  de  densité,  faites  par  M.  S.  Young  sur  l'isopcntane  et 


(ï)  Voir  /.  de  Phys.,  3*  série,  t.  Vf,  p.  444-446;  1897. 
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sans  correction  d'interpolation,  vérifient  la  formule  : 

p,  -  p^  =  0,11058  (Te  -  ÏP«S 

même  à  0*,4  de  la  température  critique  et  Jusqu'à  plus  de  60"*  plus 
bas. 

Dans  la  seconde  partie  de  son  travail,  l'auteur  propose,  pour  l'iso- 
therme critique  d'un  corps,  les  formules  empiriques  suivantes  : 

P=Pc-Pc\i  —  7Z^)"         pour        V  >  IV, 
/Vc  —  b       A» 

p  =  Pc  —  Pc  \j;zrE  ~  7       P^"^      ^  ^  ^^» 

dans  lesquelles  les  pressions  sont  exprimées  en  atmosphères  et  les 
volumes  en  fonction  du  volume  normal  pris  pour  unité.  Les  expé- 
riences de  M.  Amagat  sur  l'acide  carbonique  sont  bien  représentées 
jusqu'à  800  atmosphères  en  prenant  te  =  31^,4,  p^  =:  73"",6. 

IV  z=  0,00424,  ni=4  et  6  =  0,00045. 

L.-H.  SIERTSEMA.  —  Measuremenls  on  the  magnelic  rotation  of  the  plane  of 
polarisation  in  liqueGed  gases  under  atmospheric  pressure  (Mesures  de  la  rota- 
tion magnétique  du  plan  de  polarisation  des  gaz  liquéfiés  sous  la  pression 
atmosphérique).  —  Communications  from  Ihe  Physical  Laboratory  of  Leiden, 

Ces  nouvelles  recherches  ont  été  faites  par  la  même  méthode  que 
celles  qui  concernaient  la  rotation  magnétique  des  gaz  sous  pres- 
sion (*)  ;  toutefois  des  précautions  spéciales  ont  été  prises  pour  libé- 
rer la  colonne  liquide  parcourue  par  le  faisceau  lumineux  des  bulles 
de  gaz  qui  prennent  naissance  au  contact  des  parois  du  vase  conte- 
nant le  liquide  sous  l'influence  de  la  chaleur  amenée  par  conduction. 
Le  gaz  liquéfié  est  contenu  dans  un  cylindre  de  verre  horizontal,  la 
partie  centrale  du  liquide,  seule  utilisée,  étant  limitée  par  un  tube  de 
verre  de  même  longueur  que  le  premier,  ouvert  aux  deux  bouts  et 
plongé  complètement  dans  le  liquide;  des  glaces  de  verre  bien  tra- 
vaillées terminent  le  premier  cylindre.  Deux  tubes  de  verre  concen- 
triques au  premier  déterminent  une  double  chemise  de  vapeur  (jui 
garantit  latéralement  le  liquide  expérimenté  contre  la  chaleur  venant 
du  dehors.  Les  niçois  sont  placés  extérieurement  et  protégés  contre 

fï)  Voir  :  /.  de  Phys.;  3*  série,  t.  VII,  p.  288-290  ;  1898. 


212  TRAVAUX  NÉERLANDAIS 

tout  dépôt  de  glace  ou  dMiumidité  par  des  chemises  d*air  sec.  Les  me- 
sures de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  ont  été  faites,  à  la  minute 
près,  en  employant  la  lumière  de  Tare  simultanément  avec  celle  d'un 
arc  au  mercure  dans  le  vide,  de  façon  à  opérer  sur  des  longueurs 
d'onde  bien  définies.  L'auteur  a  opéré  d'abord  sur  le  chlorure  de 
méthyle,  qui  est  le  gaz  liquéfié  le  plus  facile  à  manier  et  à  se  procurer 
pur.  Le  tableau  suivant  donne,  pour  différentes  longueurs  d*onde,  le 

rapport  -^  de  la  rotation  relative  à  la  longueur  d  onde  X  à  celle  qui  est 

relative  à  la  raie  D,  dans  les  mêmes  conditions  : 


À 

-  (CH3CI) 

-  (8r«) 

«•o 

w» 

0(1,631 

0,90 

0,87 

0  ,546 

1,17 

1,17 

0  ,480 

1,58 

1,53 

0  ,449 

1,76 

1,76 

0  ,435 

1,90 

1,90 

Les  recherches  antérieures  de  Tauteur  ayant  montré  la  quasi-iden- 
tité de  la  dispersion  rotatoire  magnétique  des  gaz  qui  ne  con- 
tiennent pas  d'oxygène,  la  dernière  colonne  du  tableau  précédent  se 
rapporte  à  ces  gaz  ;  on  peut  constater  que  la  dispersion  rotatoire 
magnétique  du  chlorure  de  méthyle  liquide  ne  diffère  pas  sensible- 
ment de  celle  des  gaz  précités. 


H.KAMERLINGH  ONNES.  —Contributions  to  the  knowledge  of  Von  der  Waals,  <!/, 
surrace.  I.  Graphical  treatment  of  the  transverse  plaît  (Contribution  à  la  con- 
naissance de  la  surface  •]/  de  Van  der  Waals.  I.  Détermination  graphique  du 
pli  transverse). 

II.  KAMERLINGH  ONNES  and  M.  REINGANUM.  -  II.  The  part  of  the  transverse 
plait  in  the  neighbourhood  of  the  plait  point  in  Kuenen*s  experiments  on  rétro- 
grade condensation  (La  partie  du  pli  transverse  au  voisinage  du  point  de  plis- 
sement dans  les  expériences  de  Ruenen  sur  la  condensation  rétrograde).  — 
Communications  from  the  Physical  Laboratoi*y  of  Leiden^  or  59. 

Dans  son  travail  sur  la  surface  de  .Van  der  Waals  relative  aux 
mélanges  d'acide  carbonique  et  de  chlorure  de  méthyle  (^),  Kuenen 
avait  remarqué  que  Téquation  d'état  de  Van  der  Waals  était  insuf- 
fisante pour  représenter  ses  expériences  sur  les  isothermes  de  Tacide 
carbonique   ou  du  chlorure  de  méthyle  purs,  et  il  avait  adopté  pour 

(>)  Kuenen,  Arch.  Néerl.,  !'•  série,  t.  XXVI,  p.  354  ;  1893. 
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ces  corps  la  formule  de  Clausius  (première  forme).  Pour  un  mélange 
constitué  par  x  molécules  de  CO^  pour  i  —  a?  de  CIl^Cl,  Téquation 
d'état  est  de  la  forme  : 

^*^  ^^v-h,       T(i;  +  ?x)^' 

Kuenen  ayant  donné  pour  les  trois  mélanges  qu'il  a  étudiés  les 
valeurs  des  constantes  R^,  K^,  ^a,  pxi 

A  chaque  valeur  constante  de  T  correspond  une  surface  «1/  de  Van 
der  Waals,  dont  les  trois  coordonnées  sont  le  titre  a*,  le  volume  v  et 
Ténergie  libre  'f;^,  qui,  à  la  température  considérée,  est  Jonnée,  aune 
fonction  linéaire  près  de  la  température  et  comme  Van  der  Waals  Ta 
montré,  par  : 

^x=^  —  fpdv  +  RxT  }  xLx  +  (1  —  a:)  L  (I  —  x)\. 

On  peut  donc  espérer  tirer  de  là  et  des  équations  (1)  les  sections 
de  la  surface  1,  relatives  à  une  température  donnée,  par  des  plans 
parallèles  aux  plans  de  coordonnées  et  en  déduire  des  valeurs  ap- 
prochées pour  la  pression,  le  volume  et  la  composition  des  phases 
coexistantes  à  la  même  température.  Pratiquement,  les  résultais  obte- 
nus n'ont  pas  été  satisfaisants.  Après  différents  essais,  M.  Kamor- 
lingh  Onnes  est  revenu  à  Téqualion  d'état  de  Van  der  Waals 
et  à  la  méthode  suivie  par  Reinganum  dans  sa  thèse  de  doctorat  et 
consistant  à  déterminer  empiriquement  les  corrections  qu'il  faut 
apporter  aux  constantes  a  et  è  de  l'équation  de  Van  der  Waals.  Dans 
sa  théorie  du  mcHange  idéal,  il  suppose  que  l'on  peut  calculer  l'iso- 
therme de  chaque  mélange  d'après  celle  d'une  substance  homogène, 
et,  au  moyen  de  la  température  et  de  la  pression  critique  du  mé- 
lange X,  il  définit  la  tempéralure  réduite,  la  pression  réduite,  et 
l'énergie  libre  réduite  du  mélange  considéré. 

11  détermine  ensuite  la  valeur  des  constantes  que  le  calcul  intro- 
duit et  qui  doivent  être  les  mêmes  pour  les  substances  d'un  même 
groupe,  de  façon  à  représenter  le  mieux  possible  les  expériences  de 
Kuenen.  M.  Kamerlingh  Onnes  se  sert  pour  cela  de  deux  méthodes 
qui  s'éclairent  l'une  l'autre,  l'une  reposant  sur  des  constructions 
graphiques  planes,  l'autre  sur  les  mesures  prises  sur  une  représen- 
tation approchée  de  la  surface  ^  étudiée,  faite  en  plâtre,  méthodes 
qu'il  est  difficile  de  résumer  en  peu  de  mots. 

J.  de  Phys,,  3*  série,  t.  X.  (Mars  1901.)  i:i 
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E.  VAN  EVERDIXGEN  Jr.  —  Remarks  on  the  melhod  for  the  observatioh  of  the 
Hall-effect  (Remarques  sur  la  méthode  d'observation  du  phénomène  de  Hall). 

E.  VAN  EVERDINGEN  Jr.  —  xMeasurements  concerning  the  dissymmetry  of  the 
Hail-eifect  in  bismuth  and  the  mean  Ilall-efTect  on  bismuth  and  antimony 
(Mesures  sur  la  dissymétrie  du  phénomène  de  Hall  dans  le  bismuth  et  sa 
▼aleur  moyenne  dans  le  bismuth  et  l'antimoine).  —  Communications  from  Ihe 
Physical  Laboratory  of  Leiden^  n*26. 

Dans  la  première  note,  Fauteur  étudie  la  méthode  expérimentale 
qu'il  emploie  pour  l'étude  du  phénomène  de  Hall  et  qui  est  celle  de 
A.  Lebret,  décrite  dans  une  communication  antérieure  ;  elle  est  ca- 
ractérisée par  un  courant  dérivé  du  courant  primaire  [hy-ciirrent) 
annulant  le  courant  secondaire  dans  un  champ  magnétique  nul, 
lorsque  les  électrodes  secondaires  ne  sont  pas  placées  exactement 
sur  une  même  ligne  équipotentielle.  M.  Van  Everdingen  montre,  en 
particulier,  qu'il  ne  suffit  pas  de  constater  que  le  courant  dérivé  a 
la  même  intensité  avant  et  après  l'introduction  du  champ  magné- 
tique, pour  être  sûr  que  le  courant  secondaire  observé  est  bien  dû  au 
phénomène  de  Hall. 

La  seconde  note  se  rapporte  à  des  mesures  préliminaires  faites 
dans  des  directions  variées. 


E.  VAN  EVERDINGEN  Jr.  —  On  the  increase  of  tbe  résistance  of  bismuth  in 
the  magnetic  fîeld,  in  connection  wilh  the  dissymmetry  of  the  Hall-effect  (Sur 
Taccroisseraent  de  la  résistance  du  bismuth  dans  un  cbamp  magnétique,  en 
rapport  avec  la  dissymétrie  du  phénomène  de  Hall).  —  Communications  from 
Ihe  Physical  Laboratory  of  Leiden^  n*  37. 

M.  Lebret  a  indiqué,  dès  1895,  que  la  dissymétrie  du  phénomène 
de  Hall  dans  le  bismuth  peut  être  expliquée  en  supposant  que  la 
résistance  de  ce  corps  dans  un  champ  magnétique  croît  inégalement 
pour  les  différentes  orientations  de  ce  champ  ;  il  montrait  en  môme 
temps  la  possibilité  d'une  relation  entre  ces  directions  de  dissymétrie 
et  les  directions  cristallographiques  principales  du  bismuth.  Par  des 
expériences  directes,  l'auteur  met  hors  de  doute  la  réalité  du  phéno- 
mène prévu  par  M.  Lebret. 
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E.  VAN  EVERDINGEN  Jr.  —  On  the  relation  between  the  crystallofçraphic  direc- 
tions and  Ihe  résistance,  the  magnetic  increase  of  résistance  and  the  Hall- 
effect  in  bismuth  (Relation  entre  les  directions  cristallographiques,  la  résis- 
tance, l'accroissement  magnétique  de  la  résistance  et  le  phénomène  de  Hall 
dans  le  bismuth).  —  Communications  from  the  Phjjxical  Lahomtory  of  Leiden, 
n*  37. 

Les  expériences  de  l'auteur  concordent  avec  les  explications  sui- 
vantes :  Pour  un  champ  magnétique  nul,  les  résistances  relatives  à 
différentes  directions  dans  un  cristal  de  bismuth  peuvent  être  repré- 
sentées par  les  rayons  vecteurs  d'un  ellipsoïde  de  révolution  dont  le 
plus  grand  coïncide  avec  Taxe  principal  du  cristal.  Une  force  ma- 
gnétique, dirigée  suivant  Taxe  principal,  produit  une  magnétisation 
plus  forte  que  dans  une  direction  perpendiculaire  à  cet  axe.  L'inten- 
sité de  Teffet  Hall  sur  une  plaque  plane  taillée  dans  un  cristal  de 
bismuth  dépend  de  la  composante  du  champ  magnétique  perpendi- 
culaire à  cette  plaque.  Quand  la  direction  du  champ  coïncide  avec 
Taxe  principal,  le  phénomène  de  Hall  relatif  à  une  plaque  perpendi- 
culaire à  cet  axe  a  une  valeur  plus  faible  que  quand  le  champ  est 
perpendiculaire  à  Taxe  principal.  Il  est  très  probable  que  la  gran- 
deur du  phénomène  de  Hall,  relatif  à  une  position  arbitraire  delà 
plaque,  s'obtient  au  moyen  de  Tellipsoïde  de  révolution  construit  avec 
les  valeurs  extrêmes  de  ce  phénomène. 

L'accroissement  de  résistance  dans  un  champ  magnétique  a  lieu 
en  égale  proportion  pour  toutes  les  directions  d'un  plan  perpendicu- 
laire au  champ  magnétique.  La  grandeur  de  cet  accroissement  de 
résistance  dépend  de  l'orientation  du  champ  par  rapport  aux  axes 
cristallographiques  ;  le  minimum  d'accroissement  a  lieu  quand  le 
champ  coïncide  avec  l'axe  principal  du  bismuth,  et  le  maximum 
quand  le  champ  est  perpendiculaire  à  cet  axe.  Pour  une  position 
arbitraire  du  champ  par  rapport  à  l'axe,  il  est  probable  que  l'accrois- 
sement est  donné  au  moyen  de  l'ellipsoïde  de  révolution  construit 
avec  les  valeurs  extrêmes  de  cette  quantité. 

Après  l'accroissement  magnétique  de  résistance,  l'ellipsoïde  de 
résistance  possède,  en  général,  trois  axes  inégaux,  de  sorte  que  les 
résistances  dans  des  directions  à  angle  droit,  prises  dans  une  plaque 
plane  quelconque,  seront  accrues  en  proportions  différentes  dans  un 
champ  magnétique. 
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K.  VAN  EVERDINGÉN  Jr.  —  On  the  Hall-effect  and  the  magnetic  increase  of 
résistance  in  bismuth  (Sur  le  phénomène  de  Hall  et  l'accroissement  magné- 
tique de  résistance  dans  le  bismuth).  —  Communications  from  the  Physical 
Laboratory  of  Leiden,  n*  40. 

Quand  on  détermine  Teffet  Hall  au  moyeu  d'une  plaque  circulaire 
mince  que  l'on  fait  tourner  dans  son  plan  (qui  est  perpendiculaire 
au  champ  magnétique)  d'angles  de  43**,  90°,  etc.,  TefTet  moyen  de 
[lall  varie.  L'auteur  répète  cette  expérience  avec  deux  plaques 
carrées,  provenant  d'une  même  plaque  circulaire  de  bismuth  sciée 
en  deux  dans  le  sens  de  son  épaisseur;  la  môme  dissymétrie  a  été 
mise  hors  de  doute  et  trouvée  même  plus  forte  qu'avec  les  plaques 
circulaires,  ce  qui  rend  le  phénomène  indépendant  de  la  forme  des 
plaques.  Faute  d'autre  explication,  l'auteur  admet  que  ce  phéno- 
mène doit  être  rapporté  à  une  irrégularité  dans  la  cristallisation  du 
bismuth.  Enfin  il  montre  que  le  parallélisme  supposé  entre  la  con- 
ductibilité électrique  et  le  phénomène  de  Hall  n'est  pas  confirmé  par 
ses  expériences. 


E.  Van  EVERDINGEN  Jr.  —  The  Hall-effect  in  electrolytes  (Le  phénomène  de 
Hall  dans  les  electrolytes).  —  Communications  from  the  Physical  Laboratory  of 
Leiden^  n"  41. 

li'auteur  fait  l'historique  des  tentatives  faites  pour  mettre  en  évi- 
dence le  phénomène  de  Hall  dans  les  electrolytes,  et  il  résume  à 
grands  traits  les  travaux  de  Roïti,  Florio  et  Chiavassa  dans  cet 
ordre  d'idées.  II  fait  ensuite  une  théorie  du  phénomène  de  Hall  dans 
les  electrolytes,  en  admettant  :  1*  que  le  courant  électrique  dans  les 
electrolytes  consiste  dans  un  transport  mécanique  des  charges  élec- 
triques par  les  ions  ;  2°  que  ceux-ci  se  meuvent  suivant  leur  nature 
avec  des  vitesses  différentes  U  et  V  ;  3°  que,  d'après  Lorentz,  un  ion  qui 
se  meut  avec  la  vitesse  v  dans  un  champ  magnétique  H,  perpendicu- 
laire à  cette  vitesse,  est  soumis,  par  chaque  unité  d'électricité  trans- 
portée, à  un  vecteur  vH,  dirigé  perpendiculairement  au  plan  qui 
passe  par  la  vitesse  de  l'ion  et  le  champ  magnétique. 

U  trouve  finalement  que  l'effet  Hall  est  donné  par  —  (jlH  (U  —  V), 
fx  étant  une  constante  comprise  entre  1/2  et  \, 

Sous  l'influence  de  l'électrolyse,  les  électrodes  sont  immergées 
dans  des  liquides  de  concentration  différente,  et  la  théorie  de  Helm- 
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hollz  permet  de  calculer  la  différence  de  potentiel  qui  prend  nais- 
sance sous  rinfluence  de  cette  différence  de  concentration.  Appli- 
quant les  théories  précédentes  au  cas  d'une  certaine  solution  aqueuse 
de  sulfate  de  cuivre  étudiée  par  Kohlrausch,  Tauteur  montre  que  le 
phénomène  de  Hall  est  du  même  ordre  de  grandeur  que  la  différence 
de  potentiel  produite  par  la  différence  de  concentration  autour  des 
électrodes.  Il  attaque  enfin  les  expériences  de  M.  Bagard  sur  les 
solutions  étendues  de  sulfate  de  cuivre  qui  donnent,  dans  un  certain 
cas,  pour  le  phénomène  de  Hall  35. 10-^,  tandis  que  la  théorie  de  Fau- 
teur n'indique  que  \i.iO-*^{^). 

E.  Van  EVERDINGEN  Jr.  —  The  galvanomagnetic  ami  thermomagnetic  pheno- 
mena  in  bismuth  (Les  phénomènes  gaivano  et  thermomagnétiques  dans  le 
bismuth.  1"  mémoire)  —  Communications  from  the  Physical  Laboratory  of 
Leiden,  n'  42. 

L'auteur  reproduit  brièvement  la  théorie  des  phénomènes  galva- 
nomagnétiques  et  thermomagnétiques  du  professeur  Riecke  repo- 
sant sur  la  théorie  de  Weber  relative  à  la  conductibilité  de  la  cha- 
leur et  de  l'électricité  dans  les  métaux,  et  d'après  laquelle  la 
conduction  de  la  chaleur  est  attribuée  exclusivement  au  mouvement 
des  particules  chargées  d'électricité.  Il  montre,  en  particulier,  que 
l'égalité  des  vitesses  des  particules  positives  et  négatives  pour  une 
différence  de  température  de  i^  par  centimètre,  admise  par  Riecke, 
n'est  pas  possible. 

L'auteur  pense  que  la  théorie  de  Riecke  doit  être  modifiée,  car  la 
variation  de  la  conductibilité  thermique  dans  un  champ  magnétique 
est  beaucoup  plus  faible  que  celle  de  la  conductibilité  électrique,  ce 
qui  semble  prouver  (sjue  la  théorie  suppose  à  tort  que  le  transport  de 
la  chaleur  se  fait  uniquement  par  les  particules  électrisées. 

Les  expériences  de  Von  Ettingshausen  et  Nernst  ayant  montré,  par 
la  variation  de  la  constante  de  Hall  avec  le  champ  magnétique,  que 
le  phénomène  n'est  pas  rigoureusement  proportionnel  à  la  première 
puissance  du  champ  magnétique,  l'auteur  répète  leurs  expériences 
et  trouve  des  résultats  numériques  très  différents  de  ceux  des  savants 
allemands,  ce  qu'il  attribue  à  la  différence  de  pureté  des  échantillons 
de  bismuth  employés. 


(1)  L'auteur  ne  parait  pas  avoir  eu  connaissance  du  mémoire  où  M.  Bagard  a 
répondu  victorieusement,  semble-t-il,  aux  critiques  de  MM.  Roite,  Florio  et 
Chiavassa.  Voir  Baoard  :  Sur  la  réalité  du  phénomène  de  Hall  dans  les  liquides 
{V Éclairage  électrique  du  16  avril  1898). 
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E.  Van  EVERDINGExN  Jr.  —  The  galvanomagnetic  and  thercnomagnetic  phe- 
nomena  in  bismuth  (Les  phénomènes  galvano  et  thermomagnétiques  dans  le 
bismuth)  2*  mémoire.  —  Communications  from  the  Physical  Lahoratory  of  Lei- 
den,  n*  48. 

L'auteur  a  obtenu,  pour  une  seule  et  même  plaque  de  bismuth, 
dans  le  même  champ  magnétique  et  à  la  môme  température,  les 
mesures  des  quatre  phénomènes  relatifs  à  la  conduction  de  l'électri- 
cité et  de  la  chaleur  dans  les  métaux.  La  variation  de  la  résistance 
électrique  et  TeiTet  longitudinal  thermomagnétique  sont  représentés 
très  exactement  par  des  formules  empiriques  de  la  forme  : 

1  +  Ci  VM^* 

dans  lesquelles  E  représente  le  phénomène  observé,  M  la  force 
magnétique  exprimée  en  milliers  d'unités  C.G.S.,  C^  et  Cj  des 
constantes. 

La  constante  C,  étant  sensiblement  la  môme  pour  les  deux  phé- 
nomènes considérés,  il  s'ensuii  qu'ils  varient  proportionnellement 
et  qu'il  devient  probable  qu'ils  ont  une  cause  commune.  En  ce  qui 
concerne  l'effet  longitudinal  thermomagnétique,  les  observations  de 
Von  Ettingshausen  et  Nernst  ne  sont  pas  représentables  par  la  for- 
mule (1)  et,  par  suite,  sont  en  désaccord  avec  celles  de  l'auteur. 

E.  Van  EVERDINGEN  Jr.  —  The  Hall-effect  and  the  increase  of  résistance  of 
bismuth  in  the  magnetic  lield  at  very  low  températures  (Le  phénomène  de 
Hall  et  Taccroissement  de  résistance  du  bismuth  dans  un  champ  magnétique 
aux  très  basses  températures).  1"  et  2«  mémoire.  —  Communications  from  the 
Physical  Laboratory  of  Leiden^  n^'  53  et  58. 

Dans  le  premier  mémoire,  l'auteur  reprend  la  mesure  du  phéno- 
mène de  Hall  à  la  température  d'ébullitioh  normale  du  protoxyde 
d'azote,  puis  de  l'oxygène  liquides  ;  avec  le  protoxyde  d  azote,  on  a 
utilisé  des  champs  allant  de  1.300  à  8.100  C.  G.  S.  ;  le  résultat  est 
très  net  :  à  —  90^  comme  à  +  4S^  le  coefficient  de  Hall,  R,  décroît 
quand  le  champ  augmente,  tandis  que  le  produit  (RM)  de  R  par  la 
force  magnétique  va  en  croissant  très  rapidement.  Pour  une  même 
valeur  du  champ,  R  croît  très  rapidement  quand  la  température 
diminue.  Ainsi,  avec  un  échantillon  de  bismuth  électrolytique,  dans 
un  champ  de  4.400  C.  G.  S.  et  dans  l'oxygène   bouillant,    l'auteur 


^ 
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trouve  R  =  41,4,  ce  qui  était,  au  moment  de  ses  expériences,  la  plus 
ferle  valeur  trouvée  jusqu'alors  pour  le  coefficient  de  Hall. 

L'accroissement  de  résistance  du  bismuth  dans  un  champ  magné- 
tique augmente  également  quand  la  température  diminue  et,  pour 
les  champs  de  2.650  et  3.800 C.  G.  S.  employés,  double  sensiblement 
quand  on  passe  de  +  27°  à  —  90°. 

Dans  le  second  mémoire,  Fauteur  reprend  avec  soin  la  mesure  du 
coefficient  R  pour  des  champs  allant  de  1.003  à  6.000  C.  G.  S.  aux 
températures  suivantes  :  +  100^  -f  11°,5,  —  23°,  —  90°,  —  i82% 
qui  correspondent  aux  points  fixes  de  la  vapeur  d'eau,  du  chlorure 
de  méthyle,  du  protoxyde  d'azote  et  de  l'oxygène,  la  seconde  tem- 
pérature étant  celle  du  laboratoire.  M.  Van  Everdingen  trouve  ainsi 
que  l'influence  delà  température  sur  R  est  d'autant  plus  grande  que 
le  champ  est  plus  faible  ;  à  —  182°  et  pour  M  =:  1.050  C.  G.  S.,  on 
a  R  =  61,8. 

L'accroissement  de  résistivité  a  été  mesuré  pour  les  mêmes  tem- 
pératures et  les  mêmes  valeurs  du  champ  M,  et  est  très  bien  repré- 
senté, à  température  fixe,  par  la  formule  à  deux  constantes  : 


1  -f  C^M 


Le  coefficient  angulaire  de  rotation  des  lignes  équipotentielles  D 
a  été  mesuré  dans  les  mêmes  conditions  ;  la  variation  observée  de  D 
ne  concorde  pas  du  tout  avec  celle  qui  résulte  de  la  théorie  de 
Riecke.  Cette  contradiction  apparente  s'expliquerait  en  admettant 
que,  dans  un  champ  magnétique,  le  nombre  des  particules  libres 
chargées  d'électricité  est  diminué  dans  un  certain  rapport. 

E.  Mathias. 


DRUDB'S  AHHÂLBII; 

T.  m,  n-  11,  1900. 

P.  DR I IDE.  —  Sur  Elekironentheorie  der  Metalle  (Contribution 
à  la  théorie  électronique  des  métaux).  —  P.  369-402. 

Ce  mémoire,  qui  constitue  la  troisième  partie  d'un  travail  très 
complet  de  P.  Drude  sur  cette  question  contient  la  théorie  des  phé- 
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nomènes  galvanomagnétiques  et  Ihermomagnétiques  ;  malheureuse- 
ment il  me  semble  que  le  nombre  des  hypothèses  nécessaires  à  Tédi- 
fication  de  cette  théorie  est  bien  grand  ;  l'application  des  théorèmes 
de  la  théorie  cinétique  des  gaz  ajoute  encore  à  ce  caractère  hypo- 
thétique. 

L.  Marchis. 


John  Roberts  BENTON.  —  Abhângigkeit  des  speciftschen  Torsionswîderstancîes 
einiger  Metalldrâhte  von  der  Spannung  (Influence  de  la  tension  sur  la  résis- 
tance spécifique  à  la  torsion  de  quelques  fils  métalliques).  —  P.  471-491. 

L'auteur  charge  un  fil  de  différents  poids  et  étudie  la  durée  des 
oscillations  de  torsion,  quand  le  fil  est  plus  ou  moins  tendu.  Cette 
méthode  dynamique  ne  le  conduit  pas  à  des  résultats  bien  nets  et 
dignes  d'être  résumés.  Nous  avons  là  un  nouvel  exemple  de  l'impuis- 
sance de  la  méthode  des  oscillations  pour  l'étude  de  la  torsion. 
M.  Bonasse,  dans  un  long  mémoire  publié  dans  les  Annales  de  la 
Faculté'  des  Sciences  de  Toidouse^  a  montré  que  la  résistance  de  l'air 
venait  compliquer  les  phénomènes  dans  des  proportions  inconnues  ; 
le  vide  ne  permet  môme  pas  de  supprimer  cette  perturbation, 
l'influence  de  la  couche  d'air  adhérente  au  fil  se  conservant  même 
dans  ce  cas.  M.  Benton  s'est  trouvé  lui-même  en  présence  de  cette 
difficulté,  puisqu'il  constate  que  la  nature  de  la  surface  extérieure  de 
ses  fils  joue  un  rôle  et  introduit  des  perturbations  qui  ne  permettent 
pas  de  conclure,  au  point  de  vue  quantitatif,  dans  la  question  qu'il 
s'est  proposé  de  résoudre. 

L.  Marchis. 


A.  RIETZSCH.  —  Ueberdie  thermische  undelektrische  Leitfâhigkeit  von  Rupfer- 
Phosphor  und  Kupfer-.4rsen  (Sur  la  conductibilité  thermique  et  électrique  du 
cuivre  phosphoreux  et  du  cuivre  arsénieux).  —  P.  403-427. 

L'auteur  a  fait  des  mesures  des  deux  conductibilités  thermique 
et  électrique  sur  des  barreaux  et  des  lames  de  cuivre  contenant  de 
faibles  quantités  de  phosphore  ou  d'arsenic.  La  présence  de  ces  impu- 
retés, même  en  faible  proportion,  détermine  une  diminution  très 
considérable  des  deux  conductibilités  ;  mais  la  conductibilité  calori- 
fique est  ainsi  plus  réduite  que  la  conductibilité  électrique. 

Voici,  par  exemple,  les  nombres  obtenus  en  opérant  sur  des  bar- 
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reaux,  la  conductibilité  du  cuivre  pur  étant  prise  égale  à  100  : 

I.  Teneur  pour  100  en  phosphore 0        0,34  0,87  2,35  5,25 

Conductibilité  calorifique 100  25  16  7  4 

Conductibilité  électrique 100  36,7  20,6  10,1  5,6 

II.  Teneur  pour  100  en  arsenic 0        1,04  1,80      2,66  5,02 

Conductibilité  calorifique 100  30  21 ,6  14,3  5,3 

Conductibilité  électrique 100  36,2  24,8  18,1  6,6 

L'écart  par  rapport  à  la  loi  de  Wiedemann  et  Franz  a  lieu  ici  en 
sens  contraire  de  celui  qui  a  été  reconnu  récemment  pour  des  com- 
binaisons d'éléments  exclusivement  métalliques  ('). 

II.  Bagari>. 


Karl  T.  FISCHER.  —  Ein  neues  Baroraeter  ;  (Luftdruckarâometer  (Un  nouveau 
baromètre  ;  aréomètre  barométrique).  —  P.  428-438. 


Un  aréomètre  à  flotteur,  disposé  en  ludion,  prend  une  position 
d'équilibre  stable,  variable  avec  la  pression  extérieure. 

Ce  nouveau  baromètre  est  gradué  par  comparaison  avec  le 
baromètre  à  mercure.  Ses  indications  seront  comparables,  si  tout  le 
système  (flotteur  et  liquide)  est  maintenu  à  température  constante  ; 
cette  condition  est  réalisée  par  un  dispositif  comparable  à  celui  du 
calorimètre  de  Bunsen. 

L'appareil  est  spécialement  destiné  aux  observations  aéronau- 
tiques, pour  lesquelles  une  extrême  précision  n'est  pas  nécessaire.  Les 
avantages  qu'il  présente  alors  sont  : 

1**  De  ne  pas  être  troublé,  comme  le  baromètre  à  mercure,  par 
l'accélération  du  mouvement  qu'on  lui  imprime,  puisque  poids  du 
flotteur  et  poussée  du  liquide  sont  alors  également  modifiés  ; 

2^  De  ne  pas  présenter  de  retards,  comme  l'anéroïde,  dont  les 
indications,  données  sous  une  même  pression,  diffèrent  suivant 
qu'on  opère  par  pressions  croissantes  ou  décroissantes. 

F.  Carre. 


(1)  W.  Jaegbr  et  H.  Diessbluokst,  Sitz.  Akad.^  Berlin,  1899,  p.  719. 
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J.  STARK.  —  Méthode  der  Querstrôme  und  die  Leitfâhigkeit  in  durchstrômmten 
Gasen  (Méthode  des  courants  transversaux  et  conductibilité  des  gaz  traver- 
sés par  un  courant). —  P.  492-512. 

Soit  un  cylindre  conducteur  traversé  suivant  son  axe  par  un  cou- 
rant uniforme.  Disposons,  dans  une  section  droite  du  cylindre,  deux 
électrodes  linéaires  parasites.  Elles  se  trouvent  sur  une  surface  équi- 
potenticlle,  et,  par  conséquent,  elles  ne  livreront  passage  à  aucun 
courant,  à  moins  que,  à  Taide  d'une  source  extérieure,  on  n'établisse 
entre  ces  deux  électrodes  une  différence  de  potentiel.  Si  Ton  sup- 
pose la  résistance  du  circuit  des  électrodes  parasites  négligeable 
par  rapport  à  celle  de  la  matière  du  cylindre,  l'intensité  du  courant 
dans  le  circuit  des  électrodes  parasites  sera  en  raison  inverse  de  la 
résistance  spécifique  du  cylindre.  Si  donc  celle-ci  varie  d'une  section 
à  une  autre,  il  suffira  de  comparer  les  intensités  des  courants  trans- 
versaux  produits  par  une  force  éleclromotrice  constante  entre  les 
électrodes  parasites  placées,  à  la  même  distance,  successivement 
dans  diverses  sections  du  cylindre,  pour  en  déduire  la  loi  de  varia- 
tion de  la  résistance  spécifique,  avec  la  distance  à  l'origine. 

Les  conditions  réalisées  dans  une  masse  gazeuse  cylindrique  tra- 
versée par  un  courant  axial  sont  évidemment  beaucoup  trop  com- 
plexes pour  qu'on  puisse  assimiler  le  gaz  à  un  conducteur  métal- 
lique ou  électrolytique,  dont  la  résistance  ne  dépendrait  que  de  la 
distance  à  une  origine.  Toutefois  la  méthode  des  courants  transver- 
saux peut  fournir  des  renseignements  qualifitatifs  qui  ne  seront  pas 
sans  intérêt. 

Les  recherches  de  M.  Stark  ne  sont  pas  encore  terminées,  mais 
elles  établissent  déjà  que  la  conductibilité  ainsi  assignée  à  un  gaz 
traversé  par  un  courant  est  généralement  plus  grande  dans  les 
espaces  lumineux  que  dans  les  espaces  sombres  voisins.  Il  n'y  a 
d'ailleurs  aucune  relation  quantitative  simple  entre  les  conductibi- 
lités assignées  et  la  rapidité  de  la  chute  de  potentiel  dans  les  régions 
correspondantes  du  tube  à  gaz.  La  conductibilité  est  maximum  dans 
la  lumière  négative  [négative  Glimmschicht)^  minimum  dans  l'espace 
obscur  cathodique.  Elle  croît  avec  l'intensité  du  courant. 

L'auteur  estime  que  toutes  ces  particularités  trouveront,  dans  la 
considération  de  l'ionisation  du  gaz,  une  explication  complète  qu'il 
essaie  au  moins  d'ébaucher. 

E.  B. 
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Ernst  LECHER.  —  Uber  unipolare  Induction und  den  Pohl'schen  Versuch 
(L'induction  unipolaire  et  l'expérience  de  Pohl).  —  P.  513-521. 

H.  LORBERG.  —  Einige  Bemerkungen  zu  zwei  Aufsâtzen  von  Lécher  und  KOnig 
(Quelques  remarques  sur  deux  mémoires  de  Lécher  et  Kônig).  —  P.  522-529. 

M.  Lécher  détermine  d'abord,  par  la  considération  des  lignes  de 
force  et  des  forces  électromolrices  induites  par  le  mouvement,  les 
points  d'application  des  forces  qui  s'exercent  entre  des  courants  fer- 
més, entre  un  aimant  et  un  courant  fermé,  entre  un  aimant  et  un 
élément  de  courant.  Il  s'efforce  de  démontrer  qu'au  point  de  vue  où 
il  se  place,  la  rotation  d'un  pôle  d'aimant  sous  l'action  d'un  courant 
n'est  pas  due  à  la  portion  du  courant,  qui  est  dirigée  suivant  Taxe  de 
l'appareil;  il  décrit  une  expérience  tendant  à  mettre  en  évidence 
l'action  du  reste  du  circuit  et  à  montrer  que  la  force  électromotrice 
induite  par  le  mouvement  de  l'aimant  varie  avec  la  forme  de  cette 
partie  extérieure.  Malheureusement  l'expérience  ne  porte  pas  sur 
une  rotation  complète  de  l'aimant  et  doit  s'expliquer  par  les  dimen- 
si<»ns  particulières  de  l'appareil.  Quant  à  son  expérience  anté- 
rieure (^),  M.  Lécher  ne  la  considère  plus  comme  démonstrative. 

M.  Lécher  et  M.  Lorberg  reprochent,  non  sans  raison,  semble-tril, 
à  M.  W.  Kônig  (^)  d'accepter  ou  de  rejeter  arbitrairement,  dans  ses 
explications  d'expériences  de  rotation  électromagnétique,  le  prin- 
cipe de  l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction.  M.  Lorberg,  qui  admet 
ce  principe,  ne  me  semble  pas  en  déduire  les  conséquences  avec 
toute  la  rigueur  désirable. 

Ce  qui  me  paraît  ressortir  de  cette  (îiscussion,  c'est  qu'il  est  légi- 
time de  calculer  l'action  d'une  portion  de  courant  sur  un  aimant  par 
la  loi  de  Biot  et  Savart,  qui  donne  un  résultat  exact  pour  l'effet,  seul 
observable,  du  courant  total.  Mais  il  n'est  pas  permis  alors  d'admettre 
que  la  réaction  de  l'aimant  sur  la  portion  de  courant,  réaction  direc- 
tement observable,  soit  égale  et  contraire  à  l'action  ainsi  calculée. 

C.  Rave AU. 


(»)  Voir  /.  de  Phys.,  3*  série,  t.  IX,  p.  150  et  166  ;  1900. 
(«)  /ôîd.,  p.  675. 
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W.  WIEN.  —  Zur  Théorie   der  Strahlung  schwarzer  Kôrper.   Kritisches.    ;Sur 
la  théorie  du  rayonnement  des  corps  noirs.  Discussion}.  —  P.  330-539. 

L'auteur  a  publié,  sur  cette  question,  à  Toccasion  du  Congrès  de 
Physique,  un  remarquable  rapport  auquel  il  se  réfère.  L'objet  spécial 
de  la  publication  actuelle  est  surtout  de  répondre  à  une  critique  for- 
mulée par  M.  Brillouin,  au  sujet  de  Teffet  de  la  rotation  magnétique 
du  plan  de  polarisation,  et  aussi  de  préciser  divers  autres  points  de 
sa  théorie,  qui  ont  donné  lieu  à  des  discussions  ('). 

E.  B. 


P.-S.  WEDELL-WEDELLSBORG.  —  Notiz  uber  die  Ursachen  der  secularen 
Yariationem  des  Erdma^netismus  (Note  sur  les  causes  de  la  variation  séculaire 
du  magnétisme  terrestre).—  P.  540-543. 

La  terre,  électrisée  négativement  et  tournant  autour  de  son  axe, 
engendre  un  champ  magnétique.  Pourquoi  le  champ  magnétique 
terrestre  efîectif  n'est-il  pas  symétrique  autour  de  Taxe  de  rotation, 
et  se  déplace-t-il  lentement  au  cours  des  siècles?  L'auteur  s'appuie 
sur  les  observations  et  les  théories  d'Adam  Paulsen  (^),  pour  en  rap- 
porter la  cause  principale  à  une  action  des  taches  solaires.  D'après 
Paulsen,  les  rayons  émanés  des  taches  produisent  à  la  surface  de  la 
terre  des  courants,  dont  la  période  est  nécessairement  diurne.  Le 
champ  produit  par  ces  courants  agit  dans  le  sens  convenable  pour 
déplacer  lentement  les  pôles  magnétiques  terrestres  vers  l'ouest, 
comme  l'expérience  a  montré  qu'ils  se  déplacent  en  effet. 

E.  B. 


J.-V.  PALLICH.  —  Eine  einlache  Modiflcation  des  Wehnelt'schen  Unterbrecher 
(Modification  simple  de  l'interrupteur  de  Wehneit).  —  P.  543-544. 

Interrupteur  électrolylique  très  simple.  La  cathode  est  formée  d'un 
fil  de  cuivre  de  3  à  5  millimètres  de  diamètre  plongeant  verticale- 
ment, sur  une  longueur  de  2  à  3  centimètres,  dans  le  liquide  (acide 
sulfurique  étendu  de  densité  1,2)  ;  l'anode  est  formée  d'un  fil  d'acier 
de  1-2  millimètres  de  diamètre  enfermé  dans  un  tube  de  verre  dis- 

(^)  Le  Jouimal  de  Physique  aura  l'occasion  de  revenir  sur  cette  question. 
p)  Adam  Paulsbn,  Oversigt  Kgl.  Danske  Vici.  For/t  ,  1894,  p.  62. 
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posé  verticalement  près  de  la  cathode  et  dont  l'orifice  inférieur  est 
assez  petit  pour  que  le  fil  d'acier  ne  puisse  pas  y  passer  ;  cet  orifice 
doit  être,  d'ailleurs,  rendu  assez  solide  pour  résister  aux  violentes 
secousses  qui  s'y  produiront,  puisqu'il  est  le  siège  des  interruptions. 
Le  flacon,  d'un  demi-litre  de  capacité,  est  plongé  dans  une  grande 
cuve  pleine  d'eau  froide. 

Il  est  généralement  inutile  d'introduire  un  rhéostat  de  réglage 
dans  le  circuit  :  il  suffit  de  faire  descendre  progressivement  le  fil 
d'acier  dans  le  tube  de  verre  jusqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  la  longueur 
d'étincelle  ou  la  fréquence  des  interruptions  désirées.  On  retire  com- 
plètement ce  fil  quand  l'appareil  est  au  repos. 

Ce  dispositif  très  simple  fonctionne  très  bien,  même  pendant  plu- 
sieurs heures,  et  peut  être  utilisé  dans  un  grand  nombre  d'applica- 
tions de  la  bobine  d'induction. 

H.  Bagard. 


N»  12;  1900. 


E.  RIECKE.  —  Ueber  Wechselwirkuag  und  Gleichgewicht  trigonaler  Polsys- 
teme.  Ein  Beitrag  zur  Théorie  der  Rrystallstruclur  (Sur  l'action  réciproque  et 
l'équilibre  des  systèmes  de  pôles  trigonaux,  contribution  à  la  théorie  de  la 
structure  cristalline).  —  P.  545-511. 


Lorsqu'on  cherche  à  se  rendre  compte  des  actions  moléculaires 
en  supposant  que  chaque  molécule  comprend  deux  pôles  élec- 
triques (ou  magnétiques),  on  rencontre  de  très  grandes  difficultés. 
Le  problème  est  plus  abordable,  si  on  suppose  que  chaque  molécule 
comprend  un  système  trigonal  de  pôles,  représenté  par  un  hexagone 
régulier  dont  les  sommets  successifs  seraient  des  pôles  égaux  et  de 
signes  contraires.  C'est  ce  problème  que  développe  l'auteur.  11  cal- 
cule d'abord  le  potentiel  réciproque  de  deux  systèmes  trigonaux, 
en  déduit  leurs  conditions  d'équilibre,  et  applique  les  résultats  à 
l'étude  de  l'équilibre  d'un  réseau  moléculaire.  Il  calcule  ensuite  les 
actions  qui  s'exercent  aux  limites  du  réseau,  actions  qui  inter- 
viennent dans  le  mode  d'accroissement  des  cristaux.  Enfin  il 
examine  les  écarts  que  supposent  les  actions  calculées  par  rapport 
à  la  loi  de  Newton. 

Ch.  Maurain. 
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6.  JAUMANN.  —  Zur  Théorie  der  Lôsungen  (Pour  la  théorie  des  solutions). 

—  P.  578  617. 

Le  but  de  Fauteur  est  «  de  rendre  la  théorie  des  solutions  indé- 
pendante de  l'hypothèse  des  ions  d*Arrhenius  et  de  la  rattacher  au 
contraire  à  la  théorie  de  Faraday  et  de  Maxwell  ». 

I.  Les  lourhWons  électriques  considifrés  comme  cause  de  toutes 
les  forces  électromotrices,  —  Par  tourbillon  électrique  {Wirbel), 
M.  Jaumann  désigne  toute  région  dans  laquelle  les  composantes 
X,  Y,  Z  du  vecteur  électrique  ne  sont  pas  les  dérivées  partielles 
d'une  fonction  des  coordonnées  (').Dans  tout  système  hétérogène  de 
conducteurs  il  y  a  nécessairement  de  pareilles  régions.  Elles  cons- 
tituent des  anneaux  fermés,  enlacés  par  les  lignes  de  courant, 
comme  un  anneau  de  chaîne  Test  par  un  autre.  Tel  est  Tanneau 
commun  aux  trois  couches  de  passage  interposées  entre  deux  con- 
ducteurs différents  et  Tisolant  ambiant  (zinc,  acide,  air). 

En  vertu  de  Tidentité  connue  (^)  : 

(ij        f{\dx  +  \dy  +  Zdz)=:     j(^  -  g^  dydz-\-  etc., 

cette  intégrale  curviligne,  prise  sur  un  contour  fermé  enlaçant  un 
tourbillon,  a  une  période,  et  la  valeur  E  de  cette  période  est  ce 
qu'on  appelle  la  force  éleclromolrice  (au  conlact  du  zinc  et  de 
l'acide). 

Pour  marquer  clairement  la  différence  entre  la  méthode  de 
M.  Jaumann  et  celle  qu'ont  suivie  les  autres  physiciens,  particu- 
lièrement M.  Nernst,  on  peut  dire  que  ceux-ci  ont  cherché  à  tirer 

(»)  En  distinguant  par  les  indices  J  et  P  les  notations  de  M.  Jaumann,  et 
celles  de  M.  H.  Poincaré  [Êlectncité  et  Optique^  I,  p.  95),  on  a  : 

Xj  =  —  -^  +  Xp,  etc.,  X  j  =  —  -^,  etc., 

<I;p    est  le  potentiel  électrique;  Xprfj-,   etc.,   sont  les  composantes  de  la /brce 
électromotrice  locale. 
Pour  un  contour  fermé  quelconque,  les  deu.\  intégrales 

Ç{\idx  4-  Yj(/y  -f  Zjc/=)        et         Ç{\pdx  +  Yprfy  4  Zpdz) 

sont  égales. 
(2)  ÊlectricUé  et  Optique,  h  p.  130. 
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de  la  considération  des  propriétés  scalaires  du  système  hétérogène 
(température,  concentration,  etc.).  Texpression  des  fonctions X,  Y,  Z, 
qui  figurent  dans  le  premier  membre  de  cette  identité  (i),  au  lieu 
que   M.    Jaumann    cherche   à  en  tirer  directement  celle   des    bi- 

■yj  ^Y 

nômes  ^  —  —  etc.,  qui  figurent  dans  le  second.  Ces  binômes,  qui 

n'ont  une  valeur  différente  de  zéro  que  dans  les  tourbillons,  sont 
considérés  par  Tauleur  comme  les  projections  d'un  vecteur  qu'il 
appelle  rotation  [Quirl)  du  vecteur  électrique, 

II.  Action  électromotrice  des  chutes  croisées,  —  D'autre  part  les 
tourbillons  sont  les  seules  régions  où  se  présente  ce  qu'il  nomme 
une  chute  croisée  {Kreuzgefall)  de  propriétés;  c'est-à-dire  que  la 
direction  suivant  laquelle  une  propriété  scalaire  varie  le  plus  rapi- 
dement, peut  y  être  différente  de  la  direction  analogue  relative  à  une 
autre  propriété  scalaire.  Par  exemple,  dans  le  tourbillon,  dont  la 
section  droite  est  ABCD,  [fig.  1)  la  direction  de  chute  maxima  est  AD 
pour  la  concentration,  AC  pour  la  densité  totale. 


Air 

Couche   ^ 

de 

passage 

A 

? 

B 

Solution 

1 

Solution 

concentrée 

S- 

diluée 

Fio.  1. 


Soient  a  et  6  deux  propriétés  scalaires  convenablement  choisies. 
Considérons  les  deux  vecteurs   dont  les   composantes   respectives 

sontr— »  etc,  r-»  etc.  Leurs  directions  sont  celles  des  chutes  maxima. 
ôx  ex 

Leur  produit  vectoriel  (troisième  vecteur  perpendiculaire  au  plan 
qu'ils  déterminent  et  numériquement  égal  à  l'aire  du  parallélo- 
gramme construit  sur  eux)  a  pour  projections  : 


Vz  ^y       ^y  ^z/' 
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M.  Jaumann  admet  qu'il  coïncide  en  direction  avec  la  rotation  du 
vecteur  électrique,  ce  qui  est  à  peu  près  évident  par  raison  de 
symétrie.  Mais  j*ai  trouvé  peu  solides  les  motifs  allégués  pour  pré- 
ciser davantage  la  relation  entre  la  chute  croisée  et  la  rotation  et 
Texprimer  définitivement  par  les  trois  équations  : 

X  est  la  conductibilité  spécifique,  C  un  facteur  dépendant  du  sys- 
tème de  mesures  adopté. 

Un  autre  point  où  Tarbitraire  m'a  paru  jouer  un  grand  rôle,  c'est  le 
choix  des  deux  propriétés  a  et  6,  qu'on  fait  intervenir  de  préférence 
aux  autres.  Tout  en  restreignant,  pour  abréger,  la  généralité  des 
raisonnements  de  l'auteur,  je  ne  crois  pas  dénaturer  ses  idées  en 
les  exposant  de  la  manière  suivante.  D'après  M.  Kohlrausch,  la  con- 
ductibilité d'un  groupe  nombreux  de  solutions  électrolytiques 
étendues  est  donnée  par  la  formule  : 

où  Y  désigne  la  conductibilité  de  l'eau  pure,  yj  la  concentration,  u  et  t? 
deux  termes  qui  dépendent  exclusivement,  l'un,  «,  de  la  nature  de  la 
base,  l'autre,  r,  de  celle  de  l'acide.  M.  Jaumann  coupe  le  second 
membre  en  deux  parties  : 


(i«+|T)  +  (r,f  +  |T); 


et  ce  sont,  à  certaines  constantes  arbitraires  près,  ces  deux  expres- 
sions entre  parenthèses  qu'il  prend  comme  définissant  et  mesurant 
les  deux  propriétés  a  et  ô,  dont  la  chute  croisée  détermine  la  rota- 
tion du  vecteur  électrique. 

Quelques  hypothèses  vraisemblables  sur  la  façon  dont  tj  et  y 
varient  dans  les  couches  de  passage  permettent  de  calculer  les 

dérivées  r-?  •  •  r-j  •••  La  formule  (2)  fournit  alors  l'expression  dé ve- 

loppée  du  binôme  \X r— j*  On  substitue  cette  expression  dans 

Tégalité  : 


-//(i-S) 


dydz, 
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et,  en  intégrant  pour  la  section  droite  du  tourbillon,  on  obtient  Ja 
formule  : 

7),  et  Ti2  sont  les  concentrations  des  deux  solutions  dans  les  régions 

homogènes.  La  théorie  actuelle  ne  fait  pas  connaître  A.  Un  recours 

à  la  théorie  thermodynamique  de  Helmholtz  montre  que  ce  facteur 

doit  être  proportionnel  à  la  température  absolue.  Kniin  un  raison- 

HT 
nement  analogue  à  celui  de  M.  Nernst  assigne  à  A  la  forme  -^r  et 

achève  ainsi  l'identification  de  la  formule  (3)  avec  celle  de  Nernst  (*). 

III.  Action  des  sources  de  force  électrique,  —  L'auteur  appelle 
ainsi  les  régions  où  le  potentiel  ne  satisfait  pas  à  Téquation  de 
Laplace.  «  L'action  spécifique  des  sources  [est]  de  changer  propor- 
tionnellement au  temps  les  propriétés  scalaires  du  milieu.  »  Il  en 
résulte  qu'on  peut  s'attendre  à  voir  apparaître  et  disparaître,  dans 
ces  régions-là,  quelque  chose  (chaleur,  oxygène,  etc.),  en  quantité 
proportionnelle  au  temps.  M.  Jaumann  applique  cette  interprétation 
originale  aux  rayons  cathodiques,  au  phénomène  de  Peltier  et  à 
l'électrolyse. 

Il  pense  que,  «  d'une  façon  tout  à  fait  générale,  l'électrolyse  ne 
consiste  pas  en  autre  chose  que  dans  l'apparition  d'oxygène  à 
l'anode  et  la  disparition  simultanée  de  la  même  quantité  d'oxygène 
à  la  cathode  ».  Tout  le  reste  n'est  que  réactioîis  secondaires. 

Dans  un  mémoire  antérieur  (*)  se  trouve  établie  la  formule  : 

'  ôt  \  i>x  T^y     '      ^z  J 

où  X',  Y',  Z'  sont  les  composantes  de  la  force  électrique  (c'est-à- 
dire  —  î)a?,  etc.)  et  aune  propriété  scalaire  quelconque  du  milieu.  En 

(')  /.  dePhys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  271  (1900):  équation  (16).  —  La  transforma- 
lion  des  notations  donne  1  —  2A  = ^p—  ;  et  le   rapport  ^  des   pressions 

osmotiques  est  égal,  pour  les  solutions  très  diluées,  à  celui  ^  des  concentra- 

lions.  —  On  peut  remarquer  que  la  théorie  de  M.  Jaumann  n  aboutit  pas  à  la 
formule  générale  (lo),  mais  à  la  formule  (16)  particularisée  pour  les  ions  uni- 
Talents. 

(î^)  Sitzungsher,  d.  K,  Akad.  d.  Wiss.  zu  \\ien;t  CIV,  p.  747(1895);  et  Wied. 
Ann.  ;  t.LVlI,p.  Ii7  (1896).  —  Dans  ce  mémoire,  consacré  aux  rayons  cathodiques, 
la  formule  (4)  est  appliquée  au  pouvoir  diélectrique. 

J.  de  Phys,,  3»  série,  t.  X.  (Mars  1901.)  16 
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appliquant  celle  formule  à  la  concentration,  Tauleur  retrouve  la  loi 
du  transport  des  sels  pendant  Télectrolyse  (Hittorf)  et  celle  de  la 
diffusion  des  électrolytes.(Nernst). 

IV.  La  pression  osmotique,  —  On  sait  que,  d'après  Laplace,  la 
pression  moléculaire,  c'est-à-dire  la  différence  de  pression  entre 
deux  points  voisins  situés  de  part  et  d'autre  de  la  surface  de  sépara- 
lion  de  deux  fluides,  est  la  somme  de  deux  termes,  dont  le  premier, 
K,  indépendant  de  la  courbure,  subsiste  même  pour  les  surfaces 
planes.  Suivant  une  hypothèse,  présentée  avec  réserve  par  M.  Jau- 
mann,  l 'effet  propre  de  la  cloison  semi-perméable  serait  de  suppri- 
mer K.  En  conséquence,  la  pression  osmotique  serait  la  différence 
des  valeurs  K^  et  K^  relatives  à  la  surface  libre  du  dissolvant  pur  et 
k  celle  de  la  dissolution.  Une  démonstration  simple,  mais  peu  rigou- 
reuse, conduit  ensuite  à  la  loi  expérimentale  de  Van't  Hoff. 

La  pression  osmotique  des  solutions  électroly tiques  étendues  a, 
comme  on  sait,  une  valeur  deux  ou,  plus  rarement,  trois  fois  plus 
grande  que  celle  qu'on  déduit  de  cette  loi.  M.  Arrhenjus  explique  ce 
fait  par  la  dissociation  de  Télectrolyte  en  ions.  Mais  M.  Jaumann  le 
rattache  à  ses  vues  personnelles  sur  la  chimie.  D'après  lui,  pour  les 
phénomènes  purement  chimiques  «  le  volume  gazeux  du  composé  AB 
est  toujours  égal  à  la  somme  des  volumes  gazeux  des  composants 
A  et  B  »  ;  mais  cette  loi  simple  est  souvent  masquée  par  un  état  de 
condensation  qu'il  appelle  dimérie.  Suivant  cette  manière  de  voir,  ce 
n'est  plus  la  vapeur  de  sel  ammoniac,  ni  les  sels  dissous  qui  sont  dis- 
sociés, ce  sont  les  corps,  habituellement  considérés  comme  nor- 
maux, qui  sont  dimerisés;  les  électrolyles  eux-mêmes  le  sont  par- 
tiellement dans  leurs  solutions  concentrées. 

M.  Colette. 


Léo  GRUNMAAGH.  —  Experimentelle  Bestimmung  der  Oberflàchenspannung 
von  FlOssigkeiten  und  von  geschmoizenen  Metallen  durch  Messung  der  VVel- 
lenl&nge  der  auX  ihnen  erzeugten  Capiilarwellen  (Détermination  expérimen- 
tale de  la  tension  superficielle  des  liquides  et  des  métaux  fondus  par  des 
mesures  de  longueurs  d*onde,  effectuées  sur  des  ondes  dues  aux  actions  capil- 
laires).—P.  t;60-G72. 


Lord  Kelvin  (')  a  donné  la  formule  : 

«  X     ,    2::     a 


(»)  W.  Thomson,  PMI.  Mag.,  42,  p.  368  ;  1871 . 
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dans  laquelle  v  désigne  la  vitesse  de  propagatiQn  des  ondes  de  lon- 
gueur X,  à  la  surface  d'un  liquide  de  tension  superficielle  x  et  de 
densité  d.  Si  le  premier  terme  de  la  formule  est  supposé  négligeable, 
il  reste  (puisque  t?  =  «X)  : 

1 
2i: 

Les  mesures  de  X  se  font  à  Toculaire  micrométrique,  sur  les 
franges  d'interférences  que  produisent,  à  la  surface  d'un  liquide,  les 
deux  systèmes  d'ondes,  émanées  des  extrémités  des  branches  d'un 
diapason. 

Les  mesures  ont  porté  sur  le  mercure,  l'eau,  l'alcool,  diverses  solu- 
tions sucrées  et  diverses  huiles  minérales.  Les  résultats  concordent 
bien  avec  ceux  que  donnent  les  mesures  d'ascension  capillaire. 

Pour  le  mercure,  récemment  distillé  et  maintenu  à  l'abri  des'pôus- 
sières,  la  tension  superficielle  décroît,  très  rapidement  d'abord, 
de  0,50  à  0,40  (valeur  où  elle  se  maintient  ensuite  pendant  plusieurs 
jours),  puis  continue  à  descendre,  mais  beaucoup  plus  lentement, 
jusqu'à  0,34. 

La  méthode  a  été  ensuite  étendue  aux  métaux  fondus  (plomb, 
étain,  alliages  fusibles). 

Eduard  HASCHER.  —  Druck  und  Temperatur  im  elektrischen  Funken. 
(Pressions  et  températures  à  Tintérieur  de  l'étincelle  électrique}.  —  P.  672-683. 

Les  expériences  spectroscopiques  de  Schuster  {*)  ont  permis 
d'évaluer,  en  différentes  régions  de  l'étincelle,  les  vitesses  des  par- 
ticules matérielles,  transportées  dans  la  décharge  électrique.  De  ces 
données  et  de  considérations  purement  théoriques,  l'auteur  cherche 
à  déduire  la  distribution  et  la  valeur  des  pressions  et  des  tempéra- 
tures, a  l'intérieur  de  l'étincelle. 

F.  Carré. 


P.  HOLITSCHER.  —  Experimentelle  Ùntersuchungen  Ober  den  remanenten  Magne- 
tismus  des  Eisens.  (Recherches  expérimentales  sur  le  magnétisme  rémanent 
du  fer).  —  pp.  683-719;  (Résumé  d'une  Inaugural-VUserlation,  Turcher  et 
Furrer,  Zurich,  1900). 

Les  expériences,  effectuées  par  la  méthode  magnétométrique,  ont 
toutes  porté  sur  un  même  ellipsoïde  de  fer,  très  allongé  (doubles 

(ï)  Schuster;  Nature,  57,  p.  17;  1897;  —  59,  p.  350;  1899.  ^. 


232  DnUDE'S   AXNALEN    DER    PHYSIK 

axes,  36  centimètres  et  0''"*,288),  ramené  après  chaque  expérience  à 
un  même  état  par  une  désaimantation  identique. 

I^  durée  de  Taction  du  champ  magnétisant,  qui  n'a  aucune  influence 
sur  le  magnétisme  induit,  en  a  une  notable  sur  le  magnétisme  réma* 
nent.  Celui-ci  augmente,  pour  un  même  champ,  avec  la  durée  de 
faction  de  ce  champ,  assez  rapidement  pendant  les  premiers  moments, 
pois  tend  vers  une  limite  qui  est  sensiblement  atteinte  pour  une  durée 
de  deux  ou  trois  minutes.  L'augmentation  absolue  (comptée  à  partir 
du  magnétisme  rémanent  correspondant  à  une  durée  de  5  secondes, 
jusqu'à  la  liAiite)  croît  avec  le  champ;  mais  l'augmentation  relative, 
qui  est  de  6  0/0  pour  H  =  0,99  (champ  réel,  c'est-à-dire  évalué  en 
tenant  compte  du  champ  démagnétisant),  décroît  jusqu'à  i,3  0/0 
pour  H  =:  î2,02,  et  remonte  lentement  jusqu'à  2  0/0  pour  H  =  6. 

L'iniluence  du  mode  de  croissance  et  de  décroissance  du  champ  a 
été  examinée  en  détail  par  l'auteur.  Il  est  impossible  de  rapporter 
ici  tous  les  résultats.  Les  plus  généraux  consistent  en  ceci  :  le  nombre 
des  applications  d'un  champ  magnétisant  fait  varier  l'aimantation 
rémanente,  s'il  s'agit  d'applications  successives  d'un  champ  de  même 
sens  :  elle  croît  jusqu'à  la  huit  ou  dixième  application,  et  reste  alors 
à  peu  près  constante.  S'il  s'agit  d'applications  successives  de  champs 
égaux,  mais  inverses,  le  nombre  des  applications  est  sans  influence, 
sauf  des  perturbations  pour  la  première  et  la  deuxième  application. 
La  façon  dont  on  ferait  croître  un  champ  n'influe  en  rien  sur  l'aiman- 
tation rémanente  ;  mais  celle-ci  est  d'autant  plus  forte  que  le  champ 
est  ramené  plus  lentement  à  zéro.  Toutes  ces  circonstances  sont  sans 
influence  générale  sur  l'aimantation  induite. 

Le  fait  que,  d'une  part,  quand  la  durée  d*action  du  champ  augmente, 
et,  d'autre  part,  quand  le  nombre  des  applications  de  ce  champ  aug- 
mente, l'aimantation  rémanente  tend  vers  une  limite,  permet  de  con- 
sidérer une  valeur  limite  bien  déterminée  I,.  de  cette  aimantation 

rémanente.  Le  rapport-/»  I  représentant  l'aimantation  induite  corres- 
pondante, croit  d'abord  avec  le  champ,  passe  par  un  maximum  pour 
environ  H  ==  0,8,  et  décroît  ensuite  lentement.  D'ailleurs  I,.  croît 
avec  I,  la  variation  étant  représentée  par  une  courbe  qui  a  à  peu  près 
Tallure  d'une  courbe  d'aimantation,  avec  un  point  d'inQexion  peu 
prononcé.  I^  existe  même  quand  I  a  une  valeur  extrêmement  faible, 

c'est-à-dire  que  le  rapport  y  tend  vers  une  limite  bien  déterminée 
quand  I  tend  vers  0  (à  peu  près  0,2). 
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L'auteur  a  construit  ensuite  un  certain  nombre  de  cycles  corres- 
pondant à  des  amplitudes  du  champ  variant  de  =h  6  à  db  0,03;  il 
cherche  à  représenter  Taire  des  courbes  par  une  formule  de  la  forme 
S  =  h.B^,  B  représentant  Tinduction  maximum;  de  Taire  de  deux 
boucles  correspondant  à  deux  valeurs  successives  de  B  on  peut 
déduire  x,  en  supposant  que  h  reste  constant  pour  les  deux  expé- 
riences. On  trouve  ainsi  pour  x  des  valeurs  croissant  de  1,2  à  2,64; 
la  variation  de  x,  assez  lente  jusqu'à  B  =  150,  pour  laquelle  a;  =r  2,04, 
devient  ensuite  extrêmement  rapide,  et,  pour  B  =  32,2,  atteint  2,64 
(les  valeurs  de  B  indiquées  ici  sont  les  moyennes  des  deux  valeurs 
dont  est  déduit  x). 

L'auteur  montre  comment  ses  résultats  s'expliquent  en  admettant 
les  idées  de  Wiedemann,  c'est-à-dire  en  supposant  des  forces  de 
frottement  ou  de  cohésion  agissant  sur  les  aimants  parliculaires. 

Ch.  Mauraix. 


KsiT  ANGSTROM.  —  Ueber  die  Bedeutung  des  Wasserdampfes  und  der  Kohlcn- 
sâure  bei  der  Absorption  der  Erdatmosphâre  (Du  rôle  de  la  vapeur  d'eau  et  du 
gaz  carbonique  dans  l'absorption  par  1  atmosphère  terrestre).  —  P.  120-733. 


Ce  mémoire  renferme  des  mesures  quantitatives  de  Tabsorption 
de  la  lumière  par  la  vapeur  d'eau  atmosphérique  et  des  arguments 
en  faveur  d'une  absorption  sélective  exercée  par  le  gaz  carbonique- 

F.  Carhé. 


U.  BEHN.  —  Ueber  die  Dichte  der  Rohlensâure  im  festen  und  flOssigen  Zastande 
(Densité  de  Tanhydride  carbonique,  à  Tétat  solide  et  à  Tétat  liquide).  -« 
P.  733-744. 


Les  valeurs,  données  jusqu'ici,  pour  la  densité  de  Tanhydride  car- 
bonique solide,  sont  trop  faibles.  Au  lieu  de  1,2  (Landolt)  (^),  Tauteur 
obtient  1,53  comme  résultat  moyen  de  ses  expériences. 

La  densité,  à  Tétat  liquide,  est  donnée  par  la  méthode  de  Taréo- 
mètre.  L'auteur  a  déterminé  directement,  sur  Tappareil  même. 
Terreur  qu'entraînerait  la  diminution  de  volume,  due  aux  pressions 
qu'il  supporte.  Les  valeurs  obtenues  sont  plus  fortes  que  celles  de 

(ï)  Lardolt,  bet\  cl,  deustsch.  chem.  Gesellsch.^  17,  p.  309;  1884. 
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MM.  Cailletet  et  Maihias  ('),  surtout  aux  basses  températures;  elles 
se  ïîonfondent,  à  0,5  0/0  près,  avec  celles  de  M.  Amagat  (^). 

F.  Carré. 


H.  PETRINÏ.  —  Ueber  das   Wirkungsgesetz  der   inneren   Krâfle   eines   Kôrpers 
(Sur  la  loi  des  actions  intérieures).  —  p.  749-152. 

;  Lorsqu'on  suppose  le  milieu  continu,  si  le  potentiel  de  l'action  de 
deux  éléments  de  volume  est  de  la  forme  : 

/  dv  .  dv' .  ©t^}, 

il  faut  que  cette  expression  soit  telle  que  Faction  de  deux  éléments 
infiniment  voisins  ne  devienne  pas  infinie.  L'auteur  montre  que  la 
condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  ceci  ait  lieu  est  que 
l'intégrale  : 

r\[r)  .r^  .dr, 

où  a  représente  une  quantité  positive  finie  quelconque,  soit  elle-même 
finie. 

Ch.  Maurain. 


G.  ATHANASIADES.  —  Eine  neue  Entstehungsweise  von  Klangschlâgen 
(Nouveau  mode  de  production  des  battements).  —  P.  7o3. 

Deux  tuyaux  donnant  le  même  son  sont  montés  sur  une  soufflerie. 
Si  Ton  fait  pénétrer  dans  l'un  d'eux,  par  la  partie  supérieure,  l'extré- 
mité d'une  flamme  dirigée  vers  le  bas,  ou  si  l'on  approche  de  son 
embouchure  de  flûte  une  flamme  placée  un  peu  en  dessous  et  très 
près  de  la  lèvre  inférieure  de  la  fente,  on  entend  des  battements  dont 
on.  règle  à  volonté  la  période  par  de  légers  déplacements  de  la 
flamme. 

E.  B. 

(M  Cailletet  etM.\TiiL\s,  J.  de  Pliys.,  2*  série,  t.  V,  p.  549  ;  1886. 
(«)  Amacjat,  Compt.  Rend.,  114,  p.  1093;  1892. 
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Me.  ORR.  —  Considérations  regarding  the  Theory  of  Electrons 
(Considérations  concernant  la  théorie  des  électrons).  —  P.  269-278. 

L'auteur  expose  les  difficultés  qui  se  présentent  à  admettre  cer- 
tains postulats  de  la  théorie  des  électrons,  en  particulier  la  «  libre 
mobilité  »  de  ces  électrons.  11  trouve  que  c'est  une  propriété  qui  sup- 
pose autre  chose  que  Téther,  et  pense  que,  pour  être  admis,  un 
modèle  du  milieu  doit  expliquer  la  nature  de  la  constitution  d*un 
électron,  l'origine  de  sa  «  libre  mobilité  »  et  la  transmission  des 
attractions  et  répulsions  mécaniques.  A  cet  égard,  dit-il,  la  théorie 
des  électrons  n'est  guère  plus  satisfaisante  que  celle  de  l'action,  à 
distance.  L'auteur  donne  ensuite  une  analyse  peu  différente  de  celle 
de  Larmor,  pour  trouver  les  conditions  d'équilibre  du  milieu  sup- 
posé compressible  et  où  la  surface  limitant  un  noyau  d'électron  est 
une  surface  de  séparation,  où  il  y  a  discontinuité  de  qualité  élastique 
de  compression  ou  de  rotation,  ou  des  deux.  La  conclusion  est  que  les 
hypothèses  faites  ne  rendent  pas  compte  des  attractions  et  répul- 
sions entre  électrons. 

L'auteur  ajoute  ensuite  quelques  réserves  faites   par  Larmor  à 

son  exposé. 

Perheau. 

J.-J.  THOMSON.  —  The  Genesis  of  the  Ions  in  Discharge  of  Electricity  through 
Gazes  (Production  des  ions  dans  la  décharge  de  Télectricité  à  travers  les 
g^z).  —  P.  279-283. 

J.-J.  Thomson  émet  cette  idée  que  Tionisation  des  gaz  dans  les 
cas  ordinaires  de  décharge  à  travers  les  gaz  est  produite  par  le  mou- 
vement d'ions  ou  corpuscules  déjà  existants  dans  le  gaz.  Sous 
l'action  du  champ  électrique,  ces  ions  acquièrent  une  vitesse,  une 
énergie  cinétique,  qui  leur  permet,  quand  elle  atteint  ime  certaine 
valeur,  de  produire  d'autres  ions  en  choquant  les  molécules  environ- 
nantes. 

Si  le  champ  est  assez  intense  pour  que  l'énergie  cinétique  dépasse 
la  valeur  critique,  il  y  a  production  de  nouveaux  ions,  augmentation 
de  la  conductivité  du  gaz,  puis  diminution  du  champ  électrique  et 
finalement  état  permanent. 
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Si  le  champ  est  trop  faible  pour  que  le  travail  fourni  à  un  ion 
dépasse  la  valeur  critique,  il  n'y  a  pas  production  de  nouveaux  ions, 
pas  de  décharge.  Cette  conception  explique  donc  le  fait  qu'il  faut 
un  certain  champ  pour  produire  une  décharge  à  travers  un  gaz. 

Elle  explique  aussi  la  variation  du  champ  avec  la  pression  du 
gaz,  car  si  e  est  la  charge  de  Tion,  F  le  champ,  X  le  libre  moyen 
parcours,  q  la  valeur  critique  dépendant  du  gaz,  il  y  a  décharge  quand 
lenergie  cinétique  : 

FeX  =z  q. 

Comme  X  est  en  raison  inverse  de  la  densité  du  gaz,  F  est  propor- 
tionnel à  la  densité,  ce  qui  est  d'accord  avec  ce  qu'on  sait  de  la 
décharge  à  travers  les  gaz  raréfiés.  Elle  explique  aussi  le  fait  qu'il 
faut  une  plus  grande  force  électrique  pour  produire  une  étincelle  à 
travers  une  couche  mince  de  gaz  qu'à  travers  une  plus  épaisse,  si 
la  couche  mince  est  moindre  qu'une  certaine  valeur  inversement  pro- 
portionnelle à  la  pression. 

Elle  e^cplique  l'irrégularité  de  la  première  décharge.  Elle  peut 
aussi  expliquer  les  phénomènes  présentés  par  les  tubes  à  gaz  raré- 
fiés, en  particulier  les  stratifications  de  certains  de  ces  tubes. 

Perreau. 


WOOD.  —  An  ApplicaUon  of  the  Method  of  Stria»  to  Ihe  Illumination  of  Objects 
under  the  Microscope  (Application  de  la  méthode  des  stries  à  l'éclairenient  des 
objets  sous  le  microscope).  —  P.  347-369. 

L'objet  est  éclairé  par  la  lumière  émanée  d'un  manchon  incandes- 
cent de  lampe  à  gaz,  masqué  à  moitié  par  un  écran  à  bords  recti- 
lignes,  réfiéchie  par  un  miroir  et  concentrée  par  une  lentille  de 
«ourt  foyer  placée  sur  la  platine  du  microscope  ou  un  peu  au  des- 
sous. Exactement  dans-  le  p^.an  de  l'image  de  la  flamme,  on  dispose 
un  petit  écran  en  laiton  mince  avec  son  bord  rectiligne  parallèle  au 
bord  rectiligne  de  la  flamme,  de  manière  à  ne  laisser  qu'une  bande 
étroite  de  lumière.  Cet  ajustement  se  fait  naturellement  à  l'aide  du 
microscope.  Avec  cet  éclairement,  les  objets  sont  vus  beaucoup  plus 
nettement  qu'avec  le  dispositif  ordinaire.  Deux  photographies  le 
montrent  pour  des  poussières  de  verre  en  suspension  dans  de  l'huile 
de  cèdre. 

Perreau. 
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TOBY.  —  A  CoiupnrisoD  of  Piatinuni  Thermoinetersof  différent  degrees  of  Purty 
(Coiuparaison  de  Ihermomèlres  en  platine  à  divers  degrés  de  pureté).  — 
P . 421-432. 

La  méthode  et  les  appareils  employés  pour  la  comparaison  de 
chaque  thermomètre  en  platine  impur  à  un  thermomètre  en  platine 
pur  placés  dans  le  môme  tube  en  porcelaine,  furent  ceux  indiqués 
par  Callendar. 

On  opéra  à  des  températures  supérieures  à  400°,  au  moyen  d'un 
bain  d'étain  fondu  recouvert  d'une  couche  de  charbon  de  1/2  centi- 
mètre d'épaisseur,  puis  au  moyen  d'un  bain  d'argent  fondu. 

Quatre  fils  de  platine  furent  étudiés,  leur  coefTicient  fondamental 
variait  de  0,00392  à  0,002340. 

La  température  calculée  par  la  formule  pt  z=  100  p ^î  ne 

différera  pas  de  9°,  à  1,000*  pour  les  quatre  thermomètres,  donc  de 
moins  de  jtjtj  malgré  la  différence  des  échantillons. 

Corrigées  avec  la  formule  t  — j^f  =  — a  ru  ,iv\ — ^  ^^  û?  est  donné  en 

prenant  le  point  d'ébullition  au  soufre  égal  à  444'',53,  les  différences 
à  l.COO''  variaient  de  o  à  10^ 

Un  plus  complet  accord  est  obtenu,  si  on  emploie  le  point  de 
fusion  de  l'argent  au  lieu  du  point  d'ebuUition  du  soufre  pour  faire 
les  calculs. 

Pour  deux  échantillons,  le  calcul  plus  simple,  indiqué  par  Heycock 
et  Xeville  donne  des  nombres  concordants  avec  ceux  de  l'étalon, 
mais  donne  de  moins  bons  résultats  pour  les  échantillons  plus 
impurs. 

La  différence  des  températures  indiquées  par  le  thermomètre  à 
platine  impur  et  par  le  thermomètre  à  platine  étalon  se  représente 
par  une  formule  linéaire.  Les  indications  d'un  thermomètre  à  pla- 
tine, corrigées  d'abord  au  moyen  de  cette  formule,  pu'*»  ensuite  au 
moyen  de  la  formule  de  correction  de  l'étalon,  deviennent  alors  très 
concordantes. 

Les  impuretés  ne  sont  sans  doute  que  des  métaux  du  groupe  de 
platine.  Des  métaux  plus  volatils  produiraient  sans  doute  de  plus 
grandes  variations,  qui  disparaîtraient  par  la  combustion  de  ces 
impuretés. 

Le  recuit  ne  donne  pas  de  variation  de  zéro,  sauf  pour  le  premier, 
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qui  peut  produire  un   changement  de  1**  après  une  exposition  à  la 

température  de  i.OOO''. 

Perreau. 


T.    MIZUNO.    —  On  the    action  of  the   coherer    (Sur   Taction  du    cohéreur). 

—   P.  445-459. 

M.  Mizuno  a  fait  une  étude  systématique  de  nombreux  cohéreurs 
formés  avec  différents  métaux  ou  alliages,  ou  avec  leurs  mélanges, 
en  notant  les  changements  de  résistance  successifs  du  cohéreur  sous 
l'action  prolongée  d'étincelles  oscillantes. 

Pour  les  cohéreurs  formés  d'un  des  métaux  Pt,  Pb,  Ni,  Al,  Cd, 
Cu,  Ag,  acier,  et  K,  la  résistance  diminue  d'abord  très  vite,  puis 
atteint  une  limite  après  quelques  oscillations.  Dans  le  cas  des 
métaux  Fe,  Sn,  Bi,  Zn,  Sb,  la  résistance  diminue  d'abord,  mais  bien- 
tôt varie  d'une  façon  très  irrégulière,  surtout  pour  le  fer.  Pour  les 
alliages,  la  résistance  tend  généralement  à  diminuer  jusqu'à  une 
certaine  limite,  mais  avec  plus  ou  moins  d'irrégularité.  Dans  le  cas 
des  mélanges,  le  mode  de  variation  de  la  résistance  dépend  de  la 
proportion  des  constituants  et  présente  le  caractère  propre  au  cons^. 
tituant  qui  prédomine. 

Enfm,  pour  quelques  métaux  (Zn,  Pb,  K)  et  quelques  alliages,  la 
résistance  croît  souvent  au  cours  d'une  expérience  et  devient  môme 
infinie. 

Les  phénomènes  peuvent  s'expliquer  par  une  fusion  plus  ou 
moins  régulière,  accompagnée  quelquefois  de  soudures  éphémères: 
11  semble  que  plus  le  point  de  fusion  est  bas,  plus  la  diminution  de 
résistance  est  grande;  mais  cette  diminution  dépend  aussi  de  la  con- 
ductibilité spécifique. 

H.  Bagard. 


W.  SUTHERLAND.  —  The    molecular   constitution    of  water  (La   constitution 
moléculaire  de  l'eau).  —  P.  460- i89. 

Les  deux  anomalies  principales  de  l'eau,  à  savoir  son  maximum 
de  densité  au  voisinage  du  point  de  solidification  et  sa  grande 
expansion  lors  delà  solidification,  avaient  déjà  suggéré  àRôntgen(*) 

(«)  Voir  /.  de  Phys.,  3-  série,  t.  II,  p.  525  ;  1893. 
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ridée  que  Teau  liquide  est  un  mélange  de  deux  substances  isomères, 
dont  la  proportion  varie  avec  la  température.  C'est  cette  idée,  que 
M.  Sutherland  reprend  et  développe  en  s^appuyant  aussi  sur  toutes 
les  autres  particularités  de  Teau. 

Appelant  hydrol\a  molécule  H'O,  dihydrolei  triht/drol  celte  même 
molécule  condensée  suivant  les  formules  (H^O)*  et  (H*^0)^,  il  émet 
rhypothèse  que  la  vapeur  d'eau  étant  de  l'hydrol,  la  glace  est  du 
trihydrol,  et  Teau,  un  mélange  de  trihydrol  et  de  dihydrol,  dont  la 
proportion  varie  suivant  la  température  et  qui  se  réduirait  à  du 
dihydrol  à  la  température  critique  (368°).  Partant  de  cette  hypothèse 
et  appliquant  les  formules  établies  pour  les  mélanges,  M.  Suther- 
land explique  diverses  particularités  de  la  réfraction  de  l'eau,  de  sa 
compressibilité,  de  sa  tension  superficielle,  de  sa  viscosité,  de  sa 
constante  diélectrique. 

Le  point  de  fusion  de  la  glace  ne  serait  pas  le  véritable  point  de 
fusion  du  trihydrol,  mais  sa  température  de  dissociation;  la  chaleur 
latente  de  fusion  de  la  glace  serait,  en  majeure  partie,  la  chaleur 
de  dissociation  du  trihydrol  en  dihydrol,  partiellement  masquée  par 
la  chaleur  de  dissolution  du  trihydrol  dans  le  dihydrol.  De  même  la 
<;haleur  latente  de  vaporisation  de  Teau  renfermerait  la  chaleur  de 
dissociation  du  dihydrol  et  du  trihydrol  en  hydrol.  f^a  chaleur  spéci- 
fique de  Teau  ne  serait  pas  une  chaleur  ordinaire,  mais  contiendrait 
une  partie  delà  chaleur  de  dissociation. 

M.  Sutherland  explique  la  polymérisation  de  Thydrol  en  suppo- 
sant Toxygène  tétravalent.  Il  a  calculé  enfin  un  grand  nombre  de 
constantes  physiques  des  deux  constituants  hypothétiques  de  Teau 
en  appliquant  des  formules  relatives  aux  mélanges. 

H.  Bagaro. 


W.  Craig.  HENDERSON.  —  Experiments  to  détermine  wheter  a  liquid  when  elec- 
trifîed  loses  any  portion  ofits  charge  by  evaporation  (Expériences  pour  déter- 
miner si  un  liquide  électrisé  perd  une  partie  de  sa  charge  par  evaporation).  — 
P.  489-497. 


L'auteur  a  opéré  sur  Teau,  à  la  température  ordinaire,  et  ensuite 
sur  Teau  bouillante,  puis  sur  l'éther.  Il  conclut  de  ses  expériences 
qu'il  n'y  a  pas  de  perte  de  charge  par  evaporation.  Toutefois  il  faut 
remarquer  que  le  vase  contenant  le  liquide  est  situé  à  Tintérieur 
<l'une  boîte  métallique  presque   complètement  fermée,   c'est-à-dire 
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dans  un  espace  qui  se  sature  rapidement  de  vapeur,  circonstance 

qui  ne  semble  pas  favorable  à  l'observation  du  phénomène. 

II.  Bagard. 

Hrnhy  GREW.  —  On  the  Arc  spectra  of  soine  Metals,  as  influences  by  an  Atmos- 
phère of  Hydrogen  (Sur  les  modiftc&lions  qu'exerce  une  atmospiiére  d'hydro- 
gène sur  le  spectre  de  Tare  de  quelques  métaux).  —  P.  491-505. 

Les  raies  du  spectre  de  l'arc  qui  jaillit  entre  deux  électrodes  de 
zinc  ou  de  magnésium  deviennent  beaucoup  moins  intenses  quand 
on  substitue  à  l'air  Thydrogène  sec  ou  humide.  L'aiTaiblissement 
n'est  pas  le  même  pour  toutes  les  raies.  L'auteur  compare  trois  pho- 
tographies contiguês,  dont  deux  sont  prises  dans  l'air  et  la  troisième 
dans  l'hydrogène  ;  le  temps  de  pose  pour  la  dernière  est  réglé  de 
façon  que  l'intensité  moyenne  du  spectre  y  soit  intermédiaire  entre 
les  intensités  des  deux  autres.  On  constate  que  les  raies  qui  appar- 
tiennent aux  séries  de  Kayser  et  Runge  ne  subissent  aucune  modi- 
fication (relative)  par  la  substitution  de  l'hj'drogène  à  l'air,  tandis 
que  d'autres  peuvent  paraître  renforcées  ou  affaiblies. 

Pour  le  fer,  les  variations  relatives  d'intensité  sont  beaucoup  plus 
considérables;  toutes  les  raies  qui  les  subissent  appartiennent  au 
spectre  de  l'étincelle.  De  même  pourl'étain,  l'introduction  de  l'hydro- 
gène fait  reparaître  avec  beaucoup  d'intensité  deux  raies  du  spectre 
de  l'étincelle,  que  l'arc  ne   montre  pas  quand  il   se  produit  dans 

l'air. 

C.  Rave  AU. 

J.-G.  Mac  GREGOR.  —  On  a  diagram  of  frazing-point  dépressions  for  electrolyte» 
(Sur  un  diagramme  des  abaissements  du  point  de  congélation  pour  les  électro- 
lytes).  —  P.  505-519. 

M.  Mac  Gregor  a  tracé  des  courbes  représentant  la  variation  de 

l'abaissement  moléculaire  du   point  de  congélation  en  fonction  du 

coefficient  d'ionisation  pour  un  certain  nombre  de  solutions  aqueuses 

d'électrolytes.  Bien  que  les  déterminations  qu'il  utilise  soient  peu 

nombreuses   et  présentent  peu  d'exactitude,    en   général,    l'auteur 

pense  que  ces  diagrammes  sont  d'accord  avec  la  théorie  de  Van't 

Hoff-Arrhenius,  et  qu'on  peut  en  tirer  des  conclusions  assez  justifiées 

relativement  à  la  constitution  et  au  mode  d'ionisation  des  électro- 

lytes  dans  leurs  solutions. 

II.  Bagard. 
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Ph.  SHAW.  —  An  Electric  Micromeler  (Micromètre  électrique).  —  P.  537-562. 

L'appareil  est  destiné  à  mesurer  les  déplacements  du  diaphragme 
d'un  récepteur  téléphonique. 

Il  se  compose  d'un  sphéromètre  très  soigné  dont  le  disque  G,  de 
8  centimètres  de  diamètre,  est  divisé  en  500  parties,  et  dont  le  pas 
de  la  vis  est  de  i/2  millimètre. 

L'appareil  a  été  taré  en  mesurant  l'épaisseur  de  lames-étalons. 

L'écrou  était  fixé  à  une  poutre  XX,  portée  par  une  table  solide 
mise  à  l'abri  des  vibrations  du  sol  par  des  blocs  de  caoutchouc. 

A  la  poutre  était  également  fixé  le  récepteur  téléphonique,  dont  le 
diaphragme  porte  en  son  centre  une  petite  lame  h  en  Pt  iridié,  par- 
faitement polie.  Sur  cette  petite  lame  venait  toucher  une  petite 
sphère  polie  a,  en  Pt  iridié  également,  porté  par  le  petit  bras  d'un 
levier  dont  le  grand  bras  venait  reposer  à  son  extrémité  sur  la  pointe 
de  la  vis  du  sphéromètre. 

Dans  un  second  modèle,  ce  levier  unique  fut  remplacé  par  trois 
leviers  multipliant  leurs  effets,  de  manière  à  donner  entre  les  dépla- 
cements de  la  vis  du  sphéromètre  et  ceux  de  la  sphère  a  un  rapport 
de  1.000  :  \.  Ces  leviers  étaient  des  barreaux  d'Al  (6  millimètres, 
12  millimètres,  375  millimètres),  munis  de  pivots  en  acier  reposant 
sur  des  coussinets,  également  en  acier,  fixés  à  la  poutre  XX. 

Tout  l'appareil  était  enveloppé  pour  éviter  les  variations  de  tem- 
pérature, les  courants  d'air,  la  poussière. 

On  déplaçait  la  vis  du  sphéromètre  à  distance,  grâce  à  une  poulie 
que  porte  le  disque  G. 

Le  contact  entre  la  sphère  a  et  la  lame  b  du  diaphragme  était 
déterminé  par  ce  fait  qu'il  fermait  un  circuit  électrique  dans  lequel 
était  intercalé  un  récepteur  téléphonique. 

Dans  les  expériences  finales,  on  plaçait  ce  récepteur  en  série  avec 
un  condensateur  en  dérivation  sur  une  très  grande  résistance 
(10  mégohms),  placée  dans  le  premier  circuit.  On  obtenait  ainsi  une 
plus  grande  sensibilité  en  même  temps  qu'on  évitait  l'inconvénient 
de  courants  trop  intenses  pouvant  élever  la  température  du  fil  de  Pt 
portant  la  sphère  a. 

Après  plusieurs  mois  de  tâtonnements,  on  arriva  à  obtenir  une 
indication,  toujours  la  môme,  pour  la  position  du  contact.  On  calibra 
alors  l'appareil  en  produisant  des  anneaux  de  Newton  entre  un  miroir 
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porté  par  le  bras  de  levier  final  et  une  lentille  placée  au  dessus.  On 
trouva  ainsi  les  valeurs  suivantes  : 

Grande  multiplication,  —  Une  division  du  disque  correspond  à 

un  déplacement  de  la  sphère  a  égal  à OI^H',112 

(1(jl;jl  =  i  millionième  de  millimètre). 
Moyenne  multiplication,  —  Une  division  du  disque  correspond  à.     01*1^,45 
Petite  multiplication.  —  —  —  —        .     ^l*^037 

On  détermina  ensuite  les  déplacements  du  diaphragme  pour  diffé- 
rents courants  constants,  et  on  dressa  une  courbe  donnant  ces 
déplacements  en  fonction  de  Tintensité  du  courant. 

On  détermina  ensuite  l'intensité  du  courant  donnant  le  son  mini- 
mum perceptible.  La  courbe  ci-dessus  donna  le  déplacement  corres- 
pondant du  diaphragme.  On  a  les  résultats  : 


Pour  son  minimum  perceptible 0î*J*,4 

pour  son  fort  convenable 50fia 

—  désagréable...  KOOOfjifjL 

—  insupportable . .  5 .  OOOfXjx 


Approximativement 


On  détermina  aussi  Tamortissement  du  diaphragme,  en  notant  la 
position  d'équilibre  du  diaphragme  au  repos,  puis  lorsqu'un  courant 

constant  passe,   puis   sa   position  d'écart  après  une.  5  vibration, 

lorsqu'on  supprime  le  courant.  Si  a^  et  a^  sont  les  deux  écarts,  l'amor- 

a  5 

tissement  est  donné  par  le  rapport  -^  =  p  =  -  environ.  On  peut 

alors  déterminer  la  courbe  donnant  les  positions  successives  du  dia- 
phragme en  fonction  du  temps. 

Pkrkeau. 

BURBURY.  —  On  the  Law  of  Partition  of  Energy  (Sur  la  Loi  de  distribution 
de  l'Energie).  —  P.  584-595. 

Si  un  système  matériel  est  défini  par  les  coordonnées  <?<, ...,  5'/»  avec 
les  moments  correspondants  p^ , .  ..,p,i,  de  sorte  que  Ténergie  cinétique 

1 
est  -  (p^q^  -|-  ...  -\-pn9n)]  la  loi  de  distribution  de  l'énergie  est  la 

relation  entre  les  divers  produits  moyens  pq,  quand  le  système  est 
en  mouvement  stationnaire.  La  loi  d'égale  distribution  donne,  sous 

certaines  conditions,  p^  =  P2Q2  =  •••»  ^^^  ?^®  l'énergie  cinétique 
moyenne  est  la  même  pour  chaque  degré  de  liberté. 
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•  L'auteiip  étudie  la  théorie  en  ne  supposant  que  des  vitesses  de 
translation,  auquel  cas,  si  le  système  est  formé  de  molécules  de 
masses  M  et  m,  animées  des  vitesses  U  et  te,  la  loi  d'égale  distri- 
bution suppose  mû^  =  MU*,  etc. 

L'auteur  arrive  aux  conclusions  : 

1**  Que  la  loi  d'égale  distribution  de  Ténergie,  avec  des  vitesses 
de  translation,  n'est  pas  prouvée  par  la  méthode  de  Maxwell- 
Rayleigh,  où  on  suppose  que,  tôt  ou  tard,  le  système  sera  dans  une 
phase  compatible  avec  la  conservation  de  l'énergie  ; 

2*  Qu'elle  ne  l'est  pas  non  plus  avec  la  méthode  de  Boltzmann, 
dont  l'hypothèse  fondamentale  n'est  pas  prouvée  ; 

3**  Soumise  à  une  preuve  quelconque  tirée  de  l'hypothèse  de 
Boltzmann,  la  loi  n'est  généralement  vraie  dans  aucun  cas.  Tou- 
tefois, si  la  densité  est  petite,  mu^  ne  diffère  de  m'u"^  que  de  quantités 
du  second  ordre. 

La  loi  peut  donc  être  supposée  vrai  pour  le  cas-limite  d'un  gaz 
très  raréfié. 

Perbeau. 

C.  BARUS.  —  The  Rates  of  a  Rocking  Watch  with  Remarks  on  a  Gravitational 
Pendulum  (Marche  d  une  montre  oscillante  autour  d*un  axe.  Remarques  sur  un 

-  pendule  de  gravitation).  —  P.  593-604. 

La  montre  est  munie  d'un  couteau  en  acier  reposant  sur  des  plans 
également  en  acier.  Elle  est  remontée  toutes  les  24  ou  36  heures  et 
comparée  à  un  bon  chronomètre. 

Son  moment  d'inertie  était  k  =  681.  On  le  faisait  varier  au  moyen 
de  surcharges  métalliques  disposées  à  6  centimètres  du  couteau. 

1*  On  a  fait  -r-  =  20;  SA  =  0,03.  On  a  observé  que  tantôt  la  montre 

K 

avançait,  tantôt  elle  retardait  sur  le  chronomètre. 

Chronomètre  (heures)  : 
40,34        17,78        33,83        41,07        57,3o        65,88        81,75        90,28 

Avance  de  la  montre  en  secondes  : 

—  13       +  110       +  373      —  45      —  821       —  672      —  443      —  288 

Vitesses  successives  en  secondes,  par  heure  : 
+  16        +16        —  58        —  48        +17        +14        +18 
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Les  résultats  sont  donnés  par  une  courbe  (abscisses  :  heures  de 
chronomètre;  ordonnées  :  vitesses  des  variations,  par  exemple  : 

110  +  i3 


17,78  —  10,34 


:16.) 


On  voit  ainsi  que  ces  vitesses  ont  deux  périodes,  une  longue  avec 

une  vitesse  moyenne  de  —  46,1  s  :  h.  ;  une  courte  avec  une  vitesse 

moyenne  de  16,  1  s:  h. 

ùk 
On  a  répété  Texpérience  avec  diverses  valeurs  de  -r»  et  calculé  dans 

chaque  cas  les  deux  vitesses  moyennes  de  longue  et  courte  période. 

On  a  dressé  deux  courbes  :  abscisses  -t)  ordonnées  :  vitesses 

moyennes.  On  voit  que  la  vitesse  moyenne  de  longue  période  s'accroît 

de  -4,2  s  :  h  pour  chaque  accroissement  de  0,01  de  —  tandis  que  la 

vitesse  de  courte  période  diminue  de  0,6  s  :  h. 

L'auteur  montre  comment  ce  phnéomène  illustre  la  théorie  du 
mouvement  d'un  système,  possédant  deux  degrés  de  liberté  exposée 
par  lord  Rayleigh  {Theory  of  Sounrl), 

H  indique  aussi  comment  ce  phénomène  est  une  illustration  la  de 
théorie  de  la  dispersion  anomale  de  lord  Rayleigh,  soit  en  consi- 
dérant le  balancier  comme  la  particule  vibrante  d'éther  et  la  montré 
comme  la  molécule  vibrante  absorbante,  soit  le  contraire. 

Les  variations  que  produisent  les  accroissements  de  k  pourraient 
être  produites  par  des  diminutions  de^,  faciles  à  Cîilculer.  On  pouvait 
donc  songer  à  utiliser  un  tel  appareil  comme  indicateur  des  variations 
de  g.  Malheureusement   les  calculs  indiquent  qu'une  variation  de 

1  seconde  par  jour  sur  la  montre  exigerait  des  variations  de  -^ 

égales  à  0,00003,  c'est-à-dire  des  variations  200  fois  plus  grandes 
que  l'effet  différentiel  produit  par  une  sphère  de  plomb  de  50  centi- 
mètres de  diamètre,  placée  au-dessus,  puis  au-dessous  de  la  montre 
oscillante.  Cependant  on  peut  en  espérer  l'emploi  si  les  variations 
de^  sont  de  Tordre  de  celles  indiquées  par  M.  Mendenhall,  de  13  X  10~^ 
dans  l'Amérique  du  Nord,  de  32  x  10*^  au  niveau  de  la  mer. 

Perreau. 
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Tome  II.  Projniéfés  ojdiques  des  solides,  in-8*.  15  fr. 
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GOUY.   —  CAPILLARITÉ  ET  ÉLECTHOCAPÏLLARITÉ    245 

SUR  LA  THÉORIE  THERMODYNAMIQUR  DE  LA  CAPILLARITÉ 
ET  DE  L'ÉLEGTROGAPILLARITÉ  ; 

Par  M.  GOUY. 

i.  Je  me  propose  d'établir  quelques  propriélés  des  couches 
liquides  superficielles,  en  vue  des  applications  à  la  capillarité  et  à 
l'électrocapillarité.  ]c  supposerai  que  les  appareils  ont  de  très  petites 
dimensions  dans  le  sens  vertical,  ou,  si  Ton  veut,  que  Texpérience  se 
fait  dans  un  lieu  où  la  pesanteur  est  nulle,  afin  de  ne  pas  avoir  à 
tenir  compte  de  Thétérogénéité  des  solutions  due  à  la  pesanteur  (*). 
Le  liquide  est  disposé  de  telle  sorte  que  son  volume  et  sa  surface 
puissent  varier  indépendamment  Tun  de  rautrc;  il  est,  par  exemple, 
maintenu  par  un  anneau  déformable  qu  il  mouille,  et  forme  une  len- 
tille très  aplatie  (^).  Les  transformations  considérées  ont  lieu  à  la 
température  constante  du  milieu  ambiant. 

Pour  fixer  les  idées,  je  considérerai  d'abord  le  cas,  du  reste  très 
important,  du  mercure  immergé  dans  une  solution.  Le  mercure  est 
relié,  avec  interposition  d'une  force  électromotrice,  à  une  grande 
électrode  (qui  peut  être  aussi  une  électrode  impolarisable).  Cette 
électrode  est  telle  que  sa  difîérence  de  potentiel  avec  la  solution  ne 
variera  qu'avec  la  richesse  de  la  solution  et  la  pression  qu'elle  sup- 
porte. 

J'admettrai  que  le  faible  courant  qui  existe  à  l'état  de  repos  entre 
le  mercure  et  la  grande  électrode,  et  qui  est  dû  à  la  dépolarisation 
spontanée,  constitue  un  phénomène  accessoire  qui  peut  être  négligé; 
cette  hypothèse,  nécessaire  pour  la  réversibilité,  est  le  point  de 
départ  de  toute  application  de  la  thermodynamique  aux  questions  de 
ce  genre. 

2.  Au  récipient  de  volume  ti,  qui  contient  le  mercure,  la  grande 
électrode  et  la  solution  sous  la  pression  P,  est  adapté  un  corps  de 
pompe  fermé  par  une  paroi  perméable  au  dissolvant  seul,  qui  con- 
tient le  volume  v  du  dissolvant  sous  la  pression  P  — i?,  en  désignant  par 
p  la  pression  osmotiquc  {/îg,  i). 


(i)  GoLY  et  Chaperon,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  6'  série,  t.  XII. 

(-)  Assez  épaisse  cependant  pour  que  la  couche  superûcielle  soit  dans  son  état 
habituel.  11  résulte  aussi  de  celte  disposition  que  la  tension  superficielle  ne  produit 
pas  de  pression  hydrostatique,  les  surraces  étant  scnsiblemeat  planes. 

J,  de  Phys,,  3-  série,  t.  X.  (Avril  1901.)  17 
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Appelons  S  la  surface  du  mercure;  G,  sa  tension  superficielle;  V,  la 
différence  apparente  de  potentiel  entre  le  mercure  et  la  grande  élec- 
trode ;  ç,  la  quantité  d'électricité  donnée  au  mercure,  à  partir  d'un 
état  initial  arbitraire.  Prenons  pour  variables  indépendantes  S,  V,  r,  P. 


L'opérateur,  d'une  manière  réversible,  fait  varier  ç,  S,  w  et  t?  en  four- 
nissant les  travaux  Vc?ç,  OrfS,  —  Prfw  et  —  (P  —  p)dv.  Les  quan- 
tités ^  et  u  sont  des  fonctions  des  variables  indépendantes  (^).  En 
développant  dq  et  rfw,  l'accroissement  rfe  de  Yénergie  utilisable  (tra- 
vail de  l'opérateur)  (*)  s'écrira 

dE  étant  une  différentielle  exacte,  il  en  résulte  : 


(1) 

(2) 

je         ?p 
c>  ~     :)s' 

(3) 

(4) 
(8) 
(6) 


De  _ 
DP~ 

DP~ 

52  _  1   .  ^, 
DP  ^  De 


DS' 
Du 
DV' 
7)u 


3.  En  désignant  par  C,  la  capacité  du  mercure,  S  variant  seul,  et 
par  Cv  sa  capacité,  V  variant  seul,  on  a  par  définition  : 


0) 


^'-DS 


et 


Cv  -  5^,. 


(ï)  S'il  n'en  était  pas  ainsi  pour  ç,  on  pourrait  avoir,  en  revenant  à  l'état  initial, 
q  ^  o,  et,  par  suite,  un  résidu  d*électrolyse  qui  ne  pourrait  manquer  de  modifier 
l'état  du  système. 

(*)  Je  me  sers  ici  de  Vénergie  utilisable  qui  abrège  l'écriture  {Journal  de  Phys.^ 
novembre  1889;  mais  on  peut  aisément  établir  les  relations  qui  suivent  par  des 
cycles  isothermes  et  réversibles. 


Cs--  ^Y' 

c^s  ~"  ^v  —  " 

7^^ 

DV2 
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d'où  résultent,  d'après  (1),  les  équations  de  M.  Lîppmann  : 

(8) 

w 

4.  Supposons  maintenant  que  la  solution  ait  été  prép  ir»îe  en  met- 
tant dans  le  récipient  un  poids  ir  d'un  corps  unique  et  un  poids  tt'  du 
dissolvant.  Désignons  par  r  la  richesse  de  la  solution  (*)  dans  son 
intérieur,  c'est-à-dire  abstraction  faite  des  couches  superficielles.  Si 
ces  couches  avaient  la  même  constitution  que  rintériciir,  ot  qu  aucune 

autre  complication  ne  se  produisît,  on  aurait  ?*=      ,     , ^. — — — ;  j 

en  désignant  par  D  le  poids  spécifique  du  dissolvant  sous  la  p  es- 
sion  P  — p,  et  par  v„  la  valeur  initiale  de  v.  En  général,  comme 
nous  le  verrons,  la  valeur  exacte  de  r  sera  un  peu  différente,  et  on 
peut  toujours  l'écrire  ainsi  : 

77  -\-  CL 

a  étant  une  quantité  qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  accroissement 
positif  ou  négatif  du  poids  du  corps  dissous.  Cette  quantité  a  est  trop 
petite  pour  être  mesurée  directement,  mais  ses  variations  sont  cal- 
culables et  fournissent  des  données  utiles  au  point  de  vue  théorique. 

Nous  remarquons  que  l'état  physique  du  système  est  déterminé 
quand  r,  S,  V,  P  sont  donnés  ;  par  suite,  les  fonctions  de  r.  S,  V,  P, 
que  nous  considérons  ici,  peuvent  se  mettre  sous  la  forme  f  (r,  S,  V,  P)  ; 
en  particulier,  6  est  de  la  forme  /"(r,  V,  P),  dp  de  la  forme  /  (r,  P). 

5.  Nous  allons  calculer  les  dérivées  partielles—  et  rr-j.»  en  admet- 
tant  que  r  reste  constant.  Celte  condition  exige,  quand  S  varie,  que 


(ï)  Poids  dissous  dans  l'unité  de  poids  de  la  solution.  Le  corps  dissous  peut 
être  dissocié  en  ions  ou  de  toute  autre  manière  correspondant  à  un  équilibre. 
J^admets,  ici  et  par  la  suite,  que  le  mercure  n  entre  nullement  en  solution.  On 
peut  concevoir,  au  contraire,  qu'à  l'état  d'équilibre  la  solution  contienne  une  très 
petite  quantité  d'ions  ou  de  composés  mercureux,  fonction  de  r,  V  et  P;  ce  cas 
se  ramène  au  précédent  si  l'on  suppose  que  le  mercure  est  enfernié  avec  une 
partie  de  la  solution  dans  un  vase  dont  la  paroi  est  imperméable  aux  ions  et 
composés  mercureux  et  perméable  à  tout  le  reste.  La  richesse  ;•  est  alors  rela- 
tive a  la  partie  de  la  solution  qui  est  en  dehors  de  cette  cloison  et  qui  est 
exempte  de  mercure. 
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Ton  ait: 

T^dS  +  ^    dvz=o 
<)S  vv 

équation  qui  peut  s'écrire  : 

OU,  d'après  (2), 

?rfs  +  ^di-  =  o, 
et  par  suite  : 

^o  ^ 

La  variation  corrcspondanle  dx  sera,  d'après  (10), 

(loi  =z  —  --^  Ddv  —  r-^-  D  ^  rfS. 
1  —  r  1  —  r      0^ 

Il  vient  donc: 

fil)  ^l^-r-^l- 

oS       1  —  r     ç^ 

6.  Comme  a  est  fonction  de  r,  S,   V,  P,  on  peut  écrire,  d'après 

(«1), 

A  {^\  1  {^\ 

L  /M  _  J>_  f^\ r__  j.  DV  VcV/  __      r  cV  ItW; 

Mais  le  second  membre  est  indépendant  de  S,  et  il  vient,  d'après  (8), 

'Dr 
B  désignant  une  quantité  indépendante  de  S. 
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L'équation  (3)  nous  donne,  par  un  calcul  analogue  à  celui  du  n"5, 

(13)  ^  =  _^Df^ 

En  comparant  (12)  et  (13),  il  vient  : 

^r 

Ces  formules  seront  encore  applicables,  même  si  v  demeure  inva- 
riable, lorsque  la  solution  sera  assez  abondante  pour  que  les  varia- 
tions de  r  soient  négligeables,  ce  qui  aura  toujours  lieu  dans 
les  conditions  ordinaires. 

7.  Les  formules  précédentes  ne  supposent  pas  nécessairement  que 
le  mercure  reste  pur.  Si  la  solution  contient  un  composé  d'un  métal  M, 
le  mercure,  à  Tétat  d'équilibre,  que  nous  considérons  ici,  deviendra, 
en  général,  un  amalgame  liquide  du  métal  M,  d'autant  plus  riche 
qu'on  approchera  davantage  de  la  valeur  de  V  qui  donne  une  électro- 
lyse  continue.  Cette  limite  correspond,  comme  on  sait,^au  point  où, 
le  mercure  étant  saturé  du  métal  M,  il  commence  à  se  former  un 
amalgame  solide.  En  deçà  de  cette  limite,  l'équilibre  correspond, 
pour  chaque  valeur  deV,  à  une  richesse  déterminée  ra  de  l'amalgame 
liquide,  qui  devient  très  petite  et  insensible  à  l'analyse,  quand  on 
est  quelque  peu  éloigné  de  la  limite,  mais  dont  on  ne  peut  faire  abs- 
traction au  point  de  vue  théorique. 

D'après  (i2),dansrexpression  de  ^  cZV,  le  terme  Bc?V,  indépen- 
dant de  S,  exprime  l'eiTet  produit  sur  la  solution  par  la  fraction  du 
courant  qui  est  employée  à  modifier  la  richesse  de  l'amalgame.  Ce 
terme  BdV  sera  nul  si  le  mercure  reste  pur,  ou  bien  si  la  grande 
électrode  est  formée  du  métal  M  ;  dans  ce  dernier  cas,  en  effet,  cette 
fraction  du  courant  effectue  un  transport  du  métal  M  entre  la  grande 
électrode  et  le  mercure,  sans  gain  ni  perte  pour  la  solution.  On  a 
alors,  d'après  (14), 

^  =  S  ^', 
Dr  Dr  ' 
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relation  qui  nous  montre  que,  r  variant  seul,  le  courant  qui  en  résulte 
produit  seulement  un  effet  superficiel,  indépendant  du  volume  du 
mercure.  Ainsi,  dans  ces  conditions,  >•«  ne  dépend  pas  de  r,  mais  seu- 
lement de  V  et  de  P,  résultat  déjà  connu  (*). 

8.  D'après  les  équations  (41)  et  (42),  Taccroissement  de  S  ou  de  V 
agit  sur  la  richesse  r,  comme  le  ferait  Taddition,  à  la  solution  sup- 
posée seule,  d'un  certain  poids  du  corps  dissous,  positif  ou  négatif. 

Comme  ~  est  toujours  positif ,  on  voit  qu'un  accroissement  positif  rfS 

M 
enrichit  ou  appauvrit  la  solution,  suivant  que    r-  est   positif  ou 

négatif;  cet  effet  ne  peut  résulter  que  d'actions  produites  aux  sur- 
faces du  mercure  et  de  la  grande  électrode. 

Considérons  d'abord  le  cas  simple  où  V  est  tel  que  le  mercure 
possède  son  maximum  de  tension  superficielle.  Alors,  d'après  l'équa- 
tion (8),  la  variation  de  S  ne  produit  pas  de  courant,  et  la  grande 
électrode  est  hors  de  cause.  D'autre  part,  la  surface  mercurielle  et 
la  couche  voisine  restent  dans  le  même  état  physique,  et  l'étendue 
de  la  surface  varie  seule.  Il  faut  donc  qu'il  existe,  dans  la  couche 
voisine  de  la  surface  mercurielle,  ou  un  appauvrissement  de  la  so- 
lution f  r-  >  oj)  ou  une  accumulation  du  corps  dissous  (•— <  oj(^V 
La  quantité  du  corps  dissous  qui  se  trouve  ainsi  ajoutée  ou  sous- 

•                                                                                                                 f       Dr 
traite  au  reste  de  la  solution  est,  en  valeur  absolue,  D-^ r- 

1  —  l'Op 

Dr 

par  unité  de  surface.  Cette  quantité,  toujours  fort  petite,  peut  at- 

teindre,  d'après  mes  mesures  de  r->  quelques  millionièmes  de  milli- 
gramme par  centimètre  carré,  c'est-à-dire  Tordre  de  grandeur  des 
couches  ioniques  produites  par  la  polarisation  électrolytique. 

y.  Si  6  n'est  pas  à  son  maximum,  la  variation  de  S  fait  varier  7, 


(»)  D'après  un  théorème  connu,  la  force  électromotrice  d'une  pile  dont  les 
deux  pôles  sont  un  amalgame  de  M  et  ce  métal  lui-même  est  indépendante  de  la 
solution  employée,  pourvu  qu'elle  contienne  un  composé  de  M. 

(*-)  On  remarquera  que  l'effet  est  d'un  sens  tel  qu'il  diminue  la  tension  super- 
ficielle. Le  résultat  ci-dessus  a  été  indiqué  aux  Comptes  Rendus  du  3  décembre  i900. 
Pour  les  faits  d'expérience,  je  renverrai  le  lecteur  aux  notes  publiées  dans  les 
Comptes  Rendus  des  30  juillet  et  19  novembre  1900. 
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et  une  électrolyse  a  lieu,  dont  il  faut  tenir  compte  pour  interpréter 
les  variations  de  a.  Je  me  bornerai  ici  à  éclaircir  ce  point  par  un 
exemple. 

Admettons  la  théorie  de  Télectrocapillarité  d'Helmholtz,  ou  Télec- 
trolyse  seule  peut  faire  varier  r.  La  grande  électrode  est  supposée 
polarisable  {*)  et  positive  par  rapport  à  Télectrolyte,  et  il  existe  à  sa 
surface,  dans  Télectrolyte,  une  couche  d^anions.  Si  le  mercure  est 
aussi  positif,  la  couche  électrique  de  Télectrolyte  à  son  contact  est 
aussi  formée  d'an  ions.  Le  courant  produit  par  la  variation  de  S  a 
pour  effet  final  de  transporter  des  anions  d'une  surface  à  l'autre,  sans 
autre  changement,  et,  par  suite,  la  richesse  r  ne  variera  pas.  Ainsi, 

dans  ce  cas,  r^  est  nul,  et  de  même  ^>  d'après  (11). 

Si,  au  contraire,  le  mercure  est  négatif  par  rapport  à  l'électrolyte, 
la  couche  superficielle  est  formée  de  cathions.  Le  courant  produit 
par  un  accroissement  positif  dS  augmente  le  nombre  de  ces  cathions, 
et  aussi  le  nombre  des  anions  de  la  grande  électrode  ;  la  solution  est 

ainsi  appauvrie,  r^  est  négatif  et  de  même  r-* 

Si  donc  on  trace  les  courbes  électrQcapillaires(V  abscisse,  6  ordon- 
née), pour  r  et  r  +  ^^»  la  seconde  coïncide  avec  la  première  par  sa 
branche  positive,  et  si  dr  >  o,  elle  est  au-dessous  de  la  première 
par  sa  branche  négative.  Sur  les  deux  branches  négatives  prenons 
deux  points  où  9  a  la  même  valeur  ;  soit  dW  la  différence  de  leurs 
abscisses.  Nous  aurons  : 


y^dr  +  ^^dW=o^ 


ou  bien,  d'après  (11), 


Mais,  dans  l'hypothèse  que  nous  examinons,  ;^    doit  être  propor- 
tionnel à  r|)  du  moins  si  l'on  admet  que  les  ions  s'accumulent  aux 


(i)  J'entends  par  là  que  ce  n'est  pas  une  électrode  impolar isab le,  mais  bien  une 
lame  de  platine,  par  exemple. 
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surfaces  et  sont  ainsi  soustraits  au  reste  de  la  solution  ;  il  en  résulte 
donc,  d'après  (i),  dY  =  0\ 

La  considération  de  rrr  donne  le  même  résultat.  Ainsi  les  branches 

négatives  des  deux  courbes  seront  superposables  par  une  transla- 
tion parallèle  à  l'axe  des  V. 

Il  résulterait  donc  de  cette  hypothèse  que  ia  largeur  de  la  courbe 
à  toute  hauteur  varierait  en  sens  inverse  de  la  richesse  de  la  solution^ 
d'une  quantité  indépendante  delà  hauteur  considéj^éel*).  J'ai  cons- 
taté en  effet  que  la  première  partie  de  cet  énoncé  est  toujours  vérifiée 
par  Texpérience,  sauf  au  voisinage  du  maximum;  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  de  la  seconde  partie,  qui,  du  reste,  n'est  pas  admissible  en 
toute  rigueur. 

10.  L'équation  (4)  nous  montre  que,  si  ô  varie  avec  P,  le  volume  w, 
qui  comprend  la  solution,  le  mercure  et  la  grande  électrode,  varie 
avec  S.  Cette  variation  de  volume  peut  résulter,  en  général,  des  actions 
envisagées  plus  haut  ;  mais  elle  prend  une  signification  plus  nette 
dans  le  cas  où  la  solution  n'est  autre  que  le  dissolvant  pur.  En  faisant 
l'expérience  au  maximum  de  0,  pour  éviter  les  difficultés  d'interpré- 

tation  dues  à  l'électrolyse,  on  voit  que,  si  ^  ^^  o,  il  en  résultera  que 

soit  pour  le  mercure,  soit  pour  le  liquide  ambiant,  la  couche  super- 
ficielle a  une  densité  différente  de  sa  valeur  normale,  comme  on  l'a 
quelquefois  supposé  sans  vérification  expérimentale. 

L'équation  (5)  nous  indique  que,  si  l'on  fait  varier  seulement  P,  il 
peut  se  produire  un  courant  de  courte  durée  entre  le  mercure  et  la 
grande  électrode  (^). 

L'équation  (6)  est  étrangère  à  notre  sujet  (■). 

il.  Reprenons  maintenant  l'appareil  figuré  plus  haut,  et  supposons 
que,  la  grande  électrode  étant  supprimée,  le  mercure  soit  isolé.  Les 
équations  (2)  et  (4)  sont  encore  exactes,  ainsi  que  les  formules  qui 
s'en  déduisent;  mais  la  valeur  des  coefficients  différentiels  n'est  plus 
la  même.  Toutefois  les  deux  problèmes  sont  identiques,  si  l'on  est 


(>)  Si  Ton  suppose  que  la  grande  électrode  est  négative  par  rapport  à  la  solu- 
tion, ou  bien  impolari sable,  on  retrouve  naturellement  les  mêmes  relations  de 
forme  entre  les  deux  courbes. 

(2)  Ces  deux  expériences  sont  en  préparation. 

(3)  Cette  équation  montre  que  la  pression  osmotique  dépend,  en  général, de  la 
pression  ambiante,  relation  déjà  établie  ailleurs  (Goiy  et  Chaperon,  Sur  Véqui- 
libre  osînolique^  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  janvier  i888). 
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au  maximum  de  0,  car  la  grande  électrode  ne  joue  alors  aucun  rôle. 
Enfin  on  peut  supi>oser  que  le  mercure  est  remplacé  par  un  autre 
liquide  non  miscible  avec  celui  du  récipient. 

12.  Un  cas  assez  important  est  celui  où  le  mercure  est  remplacé  par 
un  gaz  ou  par  la  vapeur  seule  de  la  solution  ;  mais  il  convient  de  le 
traiter  un  peu  autrement.  Prenons,  pour  variables  indépendantes,  S, 
M  et  v;  la  variation  de  l'énergie  utilisable  sera: 

di  —  edS  —  PdM  -  (P  -  p)  dv  (*), 

d'où  Téquation: 

(15)  ^-^(P-P). 

qui  donne,  par  un  calcul  analogue  à  celui  du  n"  5, 

(16)  i  =  D      ^  ="• 


Î)S  1  —  r  ^(p  — P) 

Ici  ^  ^     ^ — '  est  positif  comme  ^>  dont  il  diffère  peu.  La  variation 

de  a,  quand  S  varie,  peut  provenir  de  deux  causes  :  1^  la  couche  super- 
ficielle de  la  solution  n'a  pas  la  même  richesse  que  Tintérieur,  comme 
précédemment  ; 

2**  La  couche  superficielle  de  gaz  ou  de  vapeur  est  différente  du 
gaz  ou  de  la  vapeur.  Cette  seconde  cause  n'existe  pas,  quand  le  dis- 
solvant et  le  corps  dissous  ne  sont  volatils  ni  l'un  ni  l'autre,  et  on  peut 
regarder  comme  probable  qu'elle  est  négligeable,  en  général.  D'après 
cela,  les  solutions  qui  ont  une  tension  superficielle  variable  avec  leur 
richesse  (eau  et  alcool,  par  exemple)  doivent  avoir  leur  couche  super- 
ficielle plus  ou  moins  riche  que  l'intérieur,  le  sens  de  cette  différence 
étant  toujours  tel  que  la  tension  superficielle  en  soit  diminuée. 


(1)  Dans  les  cas  que  nous  examinons,  il  arrivera  souvent  que  P—p  sera  négatif; 
mais  il  n'y  a  pas  là  de  difficulté,  les  liquides  pouvant  supporter  des  pressions 
négatives  considérables. 
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LES  TOURBILLONS  CELLULAIRES  DANS  UNE  NAPPE  LIQUIDE.  —  MÉTHODES 
OPTIQUES  D'OBSERVATION  ET  D'ENREGISTREMENT; 

Par  M.  Henri  BÉNARD. 

Dans  une  nappe  mince  de  liquide  qui  est,  en  régime  permanent,  le 
siège  de  la  circulation  décrite  dans  un  précédent  article  (^),  les 
vitesses  des  courants  sont  assez  considérables  pour  que  les  surfaces 
isobares  ne  puissent  plus  être  regardées  comme  des  plans  hori- 
zontaux. En  particulier,  la  surface  libre  n'est  pas  plane;  elle  pré- 
sente d'ailleurs  exactement  les  mêmes  éléments  de  symétrie  que  la 
circulation  interne.  Le  sens  des  dépressions  superficielles  est  facile  à 
prévoir,  d'après  le  sens  des  courants  :  il  faut  un  excès  de  pression 
pour  que  l'afflux  centripète  des  couches  inférieures,  au  voisinage  de 
la  paroi  du  fond,  puisse  avoir  lieu,  malgré  la  viscosité  du  liquide  : 
aux  centres  de  cellules  correspondront  donc  des  centres  de  dépres- 
sion. 

Des  méthodes  optiques  très  précises  sont  nécessaires  pour  mettre 
en  évidence  ces  différences  de  niveau,  qui  restent  extrêmement 
faibles  (de  l'ordre  de  1  fx  au  plus  pour  une  épaisseur  de  1  milli- 
mètre de  spermaceti  à  lOC*).  Mais  leur  petitesse  même  rend  inté- 
ressante l'application  à  cette  surface  liquide  des  procédés  optiques 
employés  pour  étudier  les  petites  déformations  des  surfaces  solides 
polies. 

Les  méthodes  principales  qui  oni  servi  soit  à  l'observation  directe, 
soit  à  l'enregistrement  photographique,  vont  être  passées  rapi- 
dement en  revue,  chacune  d'elles  ayant  une  valeur  d'information 
particulière. 

D'une  façon  générale,  l'appareil  permet  de  faire  tomber  sur  la 
nappe  liquide  un  faisceau  de  lumière  rigoureusement  parallèle  et 
vertical,  et  d'étudier  soit  le  faisceau  réfléchi  par  la  surface  libre, 
soit  le  faisceau  transmis.  Dans  ce  but,  une  grande  partie  du  fond 
plan  de  la  cuve  a  été  simplement  dépolie  et  noircie  :  dans  la  partie 
correspondante  du  champ,  la  lumière  est  uniquement  réfléchie  par 
la  surface  libre  du  liquide.  Mais,  au  centre  de  la  cuve,  un  miroir 
circulaire  d'acier,  optiquement  plan,  a  été  encastré  dans  le  bloc  de 

(ï)  /.  de  Ph,,  3«  série,  t.  IX,  p.  513-524;  1900. 
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fonte,  son  plan  coïncidant  rigoureusement  avec  celui  du  reste  de  la 
cuve;  ce  miroir  réfléchit,  sous  l'incidence  normale,  le  faisceau 
transmis  par  la  nappe  liquide.  Dans  la  portion  correspondante  du 
champ,  on  a  donc  superposition  du  faisceau  simplement  réfléchi 
par  la  surface  libre,  et  du  faisceau  transmis  par  la  nappe,  réfléchi 
sur  le  miroir  d'acier  et  réfracté  de  nouveau  à  la  sortie  ;  mais,  ce  der- 
nier étant  de  beaucoup  le  plus  intense,  la  superposition  des  deux 
faisceaux  n'offre  aucun  inconvénient  quand  on  veut  observer  ou 
photographier  le  second.  Dans  une  des  méthodes,  on  les  utilise 
d'ailleurs  tous  les  deux  pour  les  faire  interférer. 

On  ne  peut  songer  à  décrire  ici  les  dispositifs  particuliers  à  cha- 
cune de  ces  méthodes.  Toutes  comportent  les  parties  essentielles 
suivantes  : 

1°  Un  système  convergent  à  axe  optique  horizontal,  qui  concentre 
la  lumière  d'une  source  intense,  monochromatique  ou  blanche,  sui- 
vant les  cas,  sur  un  très  petit  prisme  à  réflexion  totale,  isocèle,  rec- 
tangle, diaphragmé  par  un  écran  dont  l'ouverture,  circulaire,  a 
moins  de  i  millimètre  de  diamètre. 

S**  Une  lentille  achromatique,  à  long  foyer  (60"=)  dont  l'axe  optique 
est  rigoureusement  vertical.  Le  petit  prisme  a  sa  face  horizontale 
diaphragmée  située  dans  le  plan  focal  de  cette  lentille,  et  le  centre  du 
petit  trou  est  à  0%15  de  son  axe  optique.  Le  faisceau  parallèle 
incident  forme  donc  avec  la  verticale  un  angle  de  quelques  minutes 
seulement  :  si  la  réflexion  avait  lieu  sur  un  miroir  plan  horizontal, 
l'autocoUimation  donnerait  une  image  conjuguée  située  dans  le 
même  plan  focal,  à  0*,30  seulement  du  petit  trou  lui-même. 

'S""  Le  faisceau  réfléchi,  soit  par  la  surface  libre  du  liquide,  soit 
par  le  miroir  d'acier,  repasse  par  la  lentille  collimatrice.  Suivant  la 
position  d'un  second  prisme  à  réflexion  totale,  placé  au-dessus  du 
plan  focal  et  mobile  entre  glissières,  on  peut  le  recevoir  soit  dans 
une  lunette  à  axe  optique  horizontal,  dont  l'oculaire  a  une  très 
grande  course,  soit  dans  une  chambre  photographique  dont  l'ob- 
jectif a  son  axe  optique  vertical. 

Enfin  un  troisième  système  optique  récepteur,  dont  l'axe  est  hori- 
zontal, permet  l'étude  du  faisceau  réfléchi,  sans  le  faire  repasser 
par  la  lentille  collimatrice  :  c'est  alors  une  lame  à  faces  parallèles, 
inclinée  à  45*,  placée  au-dessous  de  cette  lentille,  qui  renvoie  hori- 
zontalement le  faisceau  à  étudier  sur  l'axe  d'un  banc  d'optique  ; 
mais  la  glace  a  l'inconvénient  de  doubler  les  images. 
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Première  méthode.  —  Franges  cV interférence  à  grande  diffi^rence 
de  marche  dans  l'air  entre  la  surface  libre  du  liquide  et  une  surface 
plane  horizontale.  —  Cette  méthode,  qui  n*utilise  que  la  lumière 
réfléchie  par  la  surface  libre,  donne  directement  les  courbes  de 
niveau  de  cette  surface.  En  employant  une  des  sources  intenses 
monochromatiques  de  Tare  électrique  jaillissant  dans  le  vide  entre 
deux  électrodes  de  mercure  (longueur  d'onde:  0^^,4358),  tel  que  l'em- 
ploient MM.  Pérot  et  Fabry  {*),  on  a  pu  arriver  à  concilier  les  condi- 
tions d'intensité  lumineuse  et  de  bonne  visibilité  des  franges,  de  façon 
à  les  photographier,  malgré  leur  mobilité  que  toutes  les  précautions 
ne  peuvent  supprimer  complètement,  et  cela  avec  une  durée  de 
pose  de  0»,2  environ. 


ï'..i.    !. 


La  fig.  i  donne  les  courbes  de  niveau  dessinées  dans  le  cas  où  le 
régime  permanent  limite  (hexagonal  régulier)  est  supposé  établi.  La 
description  des  formes  que  présente  cette  surface  peut  se  résumer  à 
Taide  des  expressions  usitées  en  topographie  : 

Le  centre  de  chaque  hexagone  cellulaire  est  un  ombilic  concave, 
centre  de  dépression.  Chaque  sommet  ternaire  commun  à  trois 
polygones  est  un  so^nmet  topographique  (presque  un  trièdre).  Le 
réseau  polygonal  est  constitué  de  lignes  de  faite,  séparant  les  uns 
des  autres  les  différents  bassins;  la  surface  libre  de  chaque  cellule 
forme  chacun  de  ces  bassins  hexagonaux.  Une  lig^ie  de  thnlweg 
joint  deux  à  deux  les  ombilics  concaves  contigus  ;  ce  thalweg  est 
d'ailleurs  très  peu  dessiné  et  s'évanouit  complètement  aux  ombilics. 


(ï)  C.  /?.,  t.  GXXVlll,   p.  1156;  1899;—  et  J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  369; 
1900. 
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Lignes  de  thalweg  et  lignes  de  faîte  se  coupent  à  angle  droit  aux 
cols^  qui  sont  les  milieux  des  côtés  de  Thexagone  :  en  ces  points,  la 
courbe  de  niveau  présente  un  point  double.  Les  lignes  de  faite  sont, 
—  relativement,  —  de  véritables  crêtes,  séparant  deux  versants 
presque  plans  au  voisinage  immédiat  de  la  crête  (*). 

Tous  les  points  homologues  étant  sur  la  même  courbe  de  niveau, 
on  voit  que  la  seule  définition  de  celte  surface,  même  si  Ton  ne 
savait  rien  de  la  circulation  interne,  conduirait,  dans  le  régime  per- 
manent limite,  à  définir  les  mêmes  éléments  de  symétrie  et  la  même 
périodicité  sur  trois  directions  de  rangées  à  60**  Tune  de  Tautre. 

Deuxième  7néthode,  —  Foyers  et  lignes  focales  remarquables,  — 
f^a  surface  libre  formant  miroir,  on  peut  obtenir  en  particulier,  en 
mettant  convenablement  au  point,  dans  chaque  cas,  le  système 
optique  récepteur  : 

1°  Les  foyers  en  quinconce  des  miroirs  concaves  que  forment  les 
ombilics  ; 

2°  Le  réseau  polygonal  de  lignes  focales,  que  donnent  les  crêtes 
fonctionnant  comme  miroirs  cylindriques  convexes. 

Si  Ton  utilise  la  lumière  transmise  parla  nappe  liquide  et  réfléchie 
par  le  miroir  d'acier,  on  obtient  : 

3"  Les  foyers  en  quinconce  des  lentilles  concaves  que  forment  les 
cmbilics  (lentilles  plan-concaves,  doublées  par  le  miroir  d'acier)  ; 

4**  Le  réseau  polygonal  donné  par  les  crêtes  fonctionnant  comme 
lentilles  cylindriques  convexes. 

On  peut  calculer  les  rayons  de  courbure  correspondants  d'après  la 
mise  au  point  de  la  lunette  réceptrice,  mais  ces  mesures  manquent 
de  précision,  car  la  mise  au  point  optimum  est  mal  définie  :  les  aber- 
rations sont  inévitables,  chaque  bassin  cellulaire  se  comportant  à 
peu  près,  dans  sa  partie  centrale,  comme  un  miroir  hyperbolique  ;  on 
ne  peut  songer  à  diaphragmer  toutes  les  cellules,  pour  n'utiliser 
que  les  miroirs  sphériques  osculateurs  aux  ombilics  concaves. 

Les  foyers  ponctuels  (1°  ot  3°)  donnent  un  mode  d'enregistrement 
purement  optique  du  quinconce  formé  par  les  centres  de  cellules.  — 
Les  lignes  focales  (4*  et  4'*)  enregistrent  le  réseau  de  polygones.  — 
Le  quatrième  procédé  est  particulièrement  avantageux  pour  la  pho- 


(•)  Dons  la  région  du  champ  occupée  par  le  miroir  d'acier,  ces  crêtes  forment 
donc  de  véritables  biprismes  :  on  obtient  en  effet  les  franges  correspondantes, 
parallèles  à  la  crùte. 
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tographie  :  on  obtient  le  réseau  dessiné  par  un  trait  lumineux  intense, 

régulier  et  fin,  comme  tracé  au  tire-ligne.  —  C'est  le  procédé  qui  a 


Fio.  2.  —  Grandeur  naturelle  (calqué 

sur  une  photo^aphie). 
Température  :  60*.  Épaisseur  :  640{t. 


FiG.  3.  —  Grandeur  naturelle. 
Température:  88'.  Épaisseur:  755u.. 


été  seul  utilisé  pour  les  mesures  définitives  des  dimensions  transver- 
sales des  cellules  [fig,  2  et  3  reproduites  en  négatif). 

Troisième  méthode.  —  Relief  exagère  de  la  surface  libre  (lumière 
réfléchie^  ou  lumière  transmise).  —  On  connaît  la  méthode  admirable 
de  Foucault  pour  rendre  visibles,  en  les  exagérant  des  milliers  de 
fois,  les  moindres  défauts  des  miroirs  de  télescopes.  Un  procédé 
analogue  permet  d'observer  les  plus  petites  inégalités  d'une  surface 
presque  plane,  par  rapport  au  plan  parfait.  Il  suffit,  dans  le  dispositif 
décrit,  dé  déplacer  un  petit  écran  dans  le  plan  focal  de  la  lentille 


Fio.  4.  —  Grandeur  naturelle. 
Température  :  90".  Épaisseur  :  4o0jjl. 


collimatrice,  de  façon  à  intercepter,  dans  la  portion  la  plus  rétrécie 
du  faisceau  de  retour,  les  rayons  les  plus  inclinés  dans  une  certaine 
direction.  La  lunette  ou  la  chambre  photographique  qui   reçoit  le 
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reste  du  faisceau  est  mise  au  point  sur  la  surface  libre  elle-même  : 
on  obtient  un  relief  énormément  exagéré  de  cette  surface,  qui  parait 
éclairée  en  lumière  parallèle  oblique.  Ce  procédé  convient  surtout 
en  lumière  transmise.  La  fig,  4  montre  le  résultat  obtenu  :  comme 
tous  les  reliefs,  il  faut  savoir  dans  quel  sens  l'interpréter  :  avec  l'exa- 
gération qu'il  donne,  les  crêtes  paraissent  des  arêtes  vives,  bien  que 
le  rayon  de  courbure  minimum  réel  soit  encore  de  15  centimètres.  La 
sensibilité  de  ce  procédé  a  permis  de  déceler  des  différences   de 

1 
niveau  inférieures  à  0^,01  correspondant  à  des  pentes  de  ^^75775757^  par 

rapport  au  plan  horizontal. 

Quatrième  méthode.  —  Franges  (V interférence  entre  les  deux  faces 
de  la  lame  liquide  elle-même,  —  Le  dispositif  général  est  le  même  : 
on  utilise  la  région  du  champ  occupée  par  le  miroir  d'acier  ;  mais  la 
source  employée  est  l'arc  au  mercure  dans  le  vide.  On  a,  en  lumière 
monochromatique,  les  franges  d'interférence  entre  le  faisceau  réfléchi 
par  la  surface  libre  et  le  faisceau  réfléchi  par  le  miroir  d'acier.  Elles 
donnent  les  courbes  d'égale  différence  de  marche,  et  leurs  formes 
tiennent  à  la  fois  à  la  répartition  des  épaisseurs  et  à  la  répartition  des 
températures  internes  de  la  nappe  liquide,  c'est-à-dire  des  indices  de 
réfraction.  Comme  on  connaît,  par  les  méthodes  précédentes,  les 
courbes  de  niveau  de  la  surface  libre,  la  méthode  actuelle  renseigne 
donc  sur  la  distribution  des  isothermes  moyens,  la  moyenne  étant 
faite  sur  chaque  verticale.  I^'axe  de  chaque  cellule  est  d'ailleurs  la 
droite  verticale  la  plus  chaude  ;  le  résultat  de  la  comparaison  donne 
donc  l'ordre  de  grandeur  des  écarts  extrêmes  des  températures  des 
divers  points  de  la  nappe  liquide.  Ces  différences  sont  très  faibles, 
de  l'ordre  de  1°  au  plus(^). 

Les  franges  données  par  la  lame  liquide  ont  tout  à  fait  les  formes 
dessinées  fig,  1  ;  si  le  miroir  d'acier  est  bien  plan  et  rigoureusement 
horizontal,  leur  régularité  est  parfaite  :  le  même  motif  se  répète 
indéfiniment;  mais  leur  mobilité  et  le  peu   d'opposition   entre   les 


(1)  Une  expérience  d'un  tout  autre  genre  renseigne  sur  les  isothermes  superficiels. 
On  laisse  refroidir  très  lentement  le  liquide  jusqu'à  sa  température  de  solidifica- 
tion: les  isochrones  de  solidification  sont  identiques  à  ce  que  seraient  les  isothermes 
superficiels,  en  régime  rigoureusement  permanent  :  la  solidification  commence  aux 
sommets  et  les  courbes  en  question  ont  des  formos  analogues  aux  courbes  de 
niveau  de  la  figA.  L'hétérogénéité  des  températures  de  la  nappe  a  donc  suffi  dans  ce 
cas  à  créer  des  cloisons  inter-cellulaires  solides. 
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maxima  et  les  minima,  dû  à  la  grande  inégalité  des  faisceaux  inter- 
férents,  les  rend  bien  difficiles  à  photographier. 

ÉTUDE    QUANTITATIVE    DU   REGIME  PERMANENT. 

Les  mesures  effectuées  ont  été  d'ordre  géométrique,  cinématique, 
thermométrique  et  dynamique.  J'indiquerai  d'abord  le  principe  des 
méthodes  et  la  précision  de  chaque  espèce  de  mesures. 

1**  Mesures  d'ordy^e  géométrique,  —  f^es  épaisseurs  de  la  nappe 
liquide  sont  mesurées  avec  une  erreur  probable  de  2a  environ,  soit 

une  erreur  relative  de  t::^:  à  zt^z-  Le  procédé  consiste  à  amener  une 

2o0     oOO         '^ 

pointe  fine,  visée  par  un  microscope  à  long  foyer,  en  contact  avec  son 
image  donnée  par  réflexion  sur  la  surface  liquide;  le  déplacement 
vertical  de  la  pointe  est  amplifié  par  un  levier  portant  une  croisée  de 
réticule  que  Ton  vise  àTaide  d'un  cathélomètre. 

Les  différences  de  cotes  des  divers  points  de  la  surface  libre  sont 
mesurées  à  01^,02  près,  sur  les  clichés  de  franges. 

Les  dimensions  latérales  des  cellules  s'obtiennent  en  comptant,  sur 
les  photographies  du  réseau  polygonal,  le  nombre  d'hexagones  qui 
couvrent  une  surface  donnée,  celle  du  miroir  d'acier  circulaire.  Ce 
dénombrement  a  été  effectué,  (^n  projection,  sur  une  centaine  de 
clichés  analogues  à  ceux  que  reproduisent  les  fîg,  2  et  3  :  il  est 
nécessaire,  cela  va  sans  dire,  d'évaluer  la  valeur  des  fractions  de 
cellules  qui  se  trouvent  coupées  par  le  cercle  limitant  le  champ.  Les 
valeurs  qu'on  en  déduit  pour  la  distance  entre  les  centres  des  cellules 
contiguës,  distance  qu'on  désignera  désormais  par  X,  ont  une  préci- 
sion relative  très  grande,  du  même  ordre  que  celle    des  mesures 


d'épais8eur(5i^àgl^)- 


^^  Mesures  d'ordre  cinématique.  —  Ce  sont  des  mesures  de  périodes. 
A  l'aide  de  la  lunette  horizontale  décrite,  on  suit,  en  projection  hori- 
zontale, les  oscillations  isochrones  d'une  particule  solide  incorporée, 
qui  se  détache  en  noir  sur  le  fond  lumineux  brillamment  éclairé  que 
limite  le  disque  d'acier;  on  mesure  la  durée  des  oscillations  à  l'aide 
d'un  chronomètre  à  pointeur.  Pour  rendre  visibles  les  contours  des 
cellules,  il  suffit  de  provoquer  en  même  temps,  par  la  troisième 
méthode  optique,  le  relief  de  la  surface  libre  :  on  peut  donc  évaluer 
la  longueur  des  filets  projetés  horizontalement. 
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3°  Mesures  d'ordre  thermique  {{[Mm  de  chaleur  et  températures).  — 
Le  bloc  cylindrique  de  fonte  précédemment  décrit,  qui  sépare  la 
nappe  liquide  de  Tétuve  à  lOC,  est  parfaitement  protégé  contre 
toute  déperdition  latérale  :  de  cette  façon,  les  isothermes  sont  des 
plans  horizontaux,  et  le  flux  de  chaleur  vertical  est  uniforme  dans 
tout  le  plan.  On  s'en  assure  à  Taide  de  couples  thermo-électriques 
très  sensibles  (fer-constanfan),  et  Ton  calcule  ce  flux  vertical  en 
mesurant  la  différence  des  tempéralures  en  deux  points  de  Taxe 
du   cylindre   situés    à   5  centimètres  de  distance  verticale.    Pour 

avoir  une  précision   relative  de  —  sur  les  mesures  de  flux,  il  a 

fallu  étudier,  pour  les  couples  et  le  galvanomèlre,  les  dispositifs  les 
plus  sensibles,  donnant  la  différence  des  deux  températures  à  0^,005 
près. 

A  défaut  de  procédé  thermométrique  direct  pour  déterminer  la 
température  moyenne  de  la  nappe  liquide,  on  a  pris  la  température 
du  fond  delà  cuve,  déduite  des  mesures  thermo-électriques  effectuées 
en  différents  points  sur  Taxe  du  bloc.  La  quatrième  méthode  optique 
(franges  formées  par  la  lame  liquide  elle-même)  a  justifié  cette 
assimilation,  puisque  la  couche  liquide  n'a  certainement  pas,  entre 
ses  divers  points,  de  différences  de  température  dépassant  1°. 

Pour  étudier  l'influence  de  la  température  sur  les  dimensions 
transversales,  on  a  provoqué  une  variation  continue,  mais  très 
régulière  et  extrêmement  lente  des  conditions  thermiques;  pour 
cela,  le  bloc,  préalablement  chauffé  à  100°,  est  abandonné  à  lui-même, 
protégé  contre  toute  déperdition  latérale  ou  inférieure.  La  chaleur 
emmagasinée  ne  peut  s'écouler  que  par  convection  à  travers  la 
nappe  liquide.  Avec  ce  dispositif,  la  variation  des  conditions 
thermiques  est  assez  lente  pour  offrir  toute  sécurité  au  point  de  vue 
des  lois  du  régime  permanent.  La  vitesse  de  refroidissement  est 
d'abord,  au  voisinage  de  100**,  de  O'*,006  par  seconde  ;  elle  n'est  plus 
que  de  0®,00i  par  seconde,  au  voisinage  de  50®.  Le  refroidissement 
de  J00°  à  50®  dure  quatre  heures.  On  obtient,  en  prenant  des  clichés 
à  intervalles  égaux  et  effectuant  des  lectures  simultanées  au  galva- 
nomètre, autant  de  données  numériques  qu'on  le  désire.  Aucune 
éluve  à  température  fixe  ne  donnerait  une  constance  plus  parfaite. 
Des  expériences  effectuées  avec  des  vitesses  de  refroidissement  tout 
à  fait  différentes  ont  donné,  pour  la  loi  des  dimensions  en  fonction 
de  la  température,  des  courbes  exactement  superposées,  ce  qui 
/.  de  Pkya.,  3-  série,  t.  X.  (Avril  1901 .)  18 
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justiiie  la  méthode,  en  prouvant  que  les  dimensions  des  cellules 
s'accommodent,  sans  retard  appréciable,  aux  conditions  thermiques 
lentement  variables (^). 

LOIS    NUMÉRIQUES. 

I.  —  Lois  des  dimensions  transversales, 

1**  Influence  de  téjiaisseur,  —  La  loi  grossièrement  approchée, 
qu'ont  révélée  les  premières  mesures,  est  la  proportionnalité  des 
dimensions  transversales  à  l'épaisseur.  Autrement  dit,  les  prismes 
cellulaires  restent  semblables  quand  l'épaisseur  croît  (*).  Les 
mesures  précises  ont  montré  l'existence  d'écarts  systématiques  et 
notables.  Les  nombres  suivants  sont  extraits  d'une  série  eiïectuée 
avec  du  spermaceti  à  lOO*»  par  la  méthode  des  dépôts  pulvérulents 
(troisième  méthode  mécanique,  p.  208)  : 

Rapport  .- 

0,296 
0,291 
0/286 
0,274 
0,247 

On  trouvera  plus  loin  les  résultats  définitifs  à  diverses  tempé- 
ratures. 

2°  Influence  du  flux  de  chaleur,  —  A  Tordre  de  précision  des 
mesures,  le  flux  do  chaleur  variant,  la  distance  stable  X  entre  deux 
centres  d'ascension  contigus  ne  varie  pas,  la  température  restant 
la  même;  toutefois,  il  faut  faire  quelques  réserves  :  les  variations  du 
flux  étaient  peu  considérables. 

3°  Influence  de  la  température,  —  lia  ficf,  5  résume  les  résultats  : 
on  a  porté  en  abscisses  les  températures  du  liquide,  de  100**  à  50"', 

(ï)  Cet  article  se  rapportant  exclusivement  au  régime  permanent,  on  ne 
décrira  pas  ici  le  mécanisme  de  multiplication  des  cellules  et  de  leur  résorption. 
Oa  trouvera  tous  les  renseignements  relatifs  à  l'état  variable  des  courants  dans 
deux  articles  parus  dans  la  Hevue  générale  des  Sciences  (15  et  30  décembre  1900). 

(-')  M.'Glkbhard  avait  trouvé  la  même  loi  pour  son  tachetage  des  plaques 
voilées  abandonnées  sous  une  couche  mince  de  bain  dcveloppateur  {Séances  de 
la  Soc.  de  Ph,,  1897,  p.  110). 
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et  en  ordonnées  les  valeurs  du  rapport  -•  On  voit  Tordre  d'approxi- 

A 
B 

mation  de  la  loi  ^  =  constante,  aux  diverses  épaisseurs. 


a35 


0,30 


O^S 


0.2O 


0.15 


0.10 


0.05 


Q,imn>000 


100' 


90» 


80"  70* 

Fio.  5. 


60* 


50* 


a)  De  100®  à  50**,  le  rapport  ->  pour  une  épaisseur  déterminée 

croît,  passe  par  un  maximum,  puis  décroît  jusqu'à  disparition  des 
courbures  superficielles  (Surf.  pL  sur  les  courbes).  Il  y  a  donc, 
entre  100**  et  50°,  une  température  pour  laquelle  les  cellules  passent 
par  une  dimension  minimum.  La  température  de  ce  minimum  est, 
d  ailleurs,  plus  élevée  aux  faibles  épaisseurs  qu'aux  grandes.  11 
a  lieu  : 


Vers  SO*» 
Vers  60° 


pour 
pour 


e  z=  lm«,00. 


b)  D'une  façon  générale,  les   variations  relatives  du   rapport  - 

sont  d'autant  plus  faibles,  à  température  variable,  que  l'épaisseur 
est  plus  faible. 


264  BÉNARD 

c)  Quelle  que  soit  l'épaisseur,  tous  les  maxima  de  r  sont  égaux, 

à  ^T-^  près,  c'est-à-dire  à  Tordre  même  de  précision  des  expériences, 

Fépaisseur  variant  du  simple  au  double (^). 

Entre  100°  et  50*,  la  surface  du  polygone  cellulaire  de  spermaceli 
passe  par  un  minimum.  Pour  ce  minimum^  quand  Vépaisseur  varie 
du  simple  au  double^  la  similitude  des  prismes  hexagonaux  est 
rigoureuse, 

d)  Les  courbes  montrent  que  la  même  similitude,  avec  une  autre 

e 
valeur  du  rapport  ri  a  lieu,   pour  toutes  les  épaisseurs  étudiées, 

quand  la    surface  libre  devient  plane   au  degré  de  précision  de 
l'appareil. 

e)  Enfin,  relativement  à  la  durée  du  régime  variable  initial,  on 
peut  remarquer  que,  plus  Tépaisseur  est  faible,  plus  le  régime 
permanent  limite  (hexagonal  régulier)  s'établit  vite  et  facilement.  A 
ce  point  de  vue,  il  y  a  une  différence  énorme  entre  les  épaisseurs 
de  0'"",5  et  1  millimètre. 

II.  —  Résultats  relatifs  aux  différences  de  cotes  de  la  surface  libre, 

a)  Pendant  le  refroidissement  de  100**  à  50**,  les  dépressions 
diminuent  d'abord  très  vite,  puis  de  plus  en  plus  lentement;  leurs 
variations  sont  de  môme  sens  que  celles  du  flux  de  chaleur,  mais 
plus  rapides  ; 

b)  A  épaisseur  croissante,  les  dépressions  relatives  vont  on  crois- 
sant notablement; 

c)  Aux  épaisseurs  faibles,  la  surface  libre  est  plane  bien  plus  tôt 
qu'aux  épaisseurs  plus  considérables.  Les  courbes  de  la  fig.  5 
confirment  tout  à  fait  ce  résultat  ; 

d)  Les  mesures  absolues  les  plus  précises  donnent  : 

Spermaceti  :  épaisseur,  1  millimèlre.  Ktat  permanent  à  100°  (avec  flux 
de  chaleur  maximum). 

DifTtTonce  de  cote  entre  un  ombilic  concave  et  un  sommet.     01* .96 
Diiïércnce  entre  un  ombilic  concave  et  un  col O^T'^ 


(')  En  réalité,  une  correction  négligée  déforme  très  légèrement  les  courbes  et 
^nd  l'égalité  des  maxima  moins  rigoureuse  ;  elle 
tous  les  maxima  sont  compris  entre  0,299  et  0,306. 


rend  l'égalité  des  maxima  moins  rigoureuse  ;  elle  subsiste  à  —  prés  seulement  : 
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m.  —  Lois  des  périodes  et  des  vitesses, 

1°  Distribution  des  pt^riodes  dans  chaque  azimut,  —  Les  filets 
infiniment  courts  qui  entourent  le  point  immobile  ont  la  période 
minimum,  et  la  période  croît  d'abord  très  peu,  puis  plus  rapidement, 
quand  on  passe  sur  des  filets  plus  longs.  Par  suite  de  la  viscosité  du 
liquide,  le  mouvement  est  surtout  ralenti  dans  la  portion  inférieure 
de  chaque  trajectoire,  par  suite  de  l'adhérence  à  la  paroi  du  fond, 
ce  qui  crée  une  dissymétrie  notable  entre  les  deux  portions  de 
chaque  trajectoire  :  la  flg,  1  du  précédent  article  (p.  204)  indique 
cette  dissymétrie.  Mais  ce  n'est  que  sur  les  filets  tout  à  fait  exté* 
rieurs  que  la  période  s'allonge  énormément  (la  longueur  inscrite 
est  évaluée  en  projection  horizontale  en  prenant  comme  unité  la  plus 
longue). 

Vitesse 

linéaire  moy. 

(cm  par  s) 

» 

0,04 

0,07 

0,10 

0,14 

0,20 

On  voit  que,  si  la  vitesse  angulaire  moyenne  décroît  légèrement,  à 
partir  du  point  immobile,  les  vitesses  linéaires  continuent  à  croître 
très  notablement. 

2**  Influence  de  tépaisseur,  —  11  n'y  a  guère  que  les  périodes 
minimum  qu'on  puisse  comparer  avec  quelque  précision. 

On  a  trouvé  la  période  minimum  très  sensiblement  proportion 
nelle  à  l'épaisseur,  en  régime  permanent  à  100°.  On  en  conclurait 
comme  loi  approchée,  pour  les  filets  les  plus  courts,  l'égalité  des 
vitesses  linéaires  en  des  points  homologues,  si  le  frottement,  contre 
la  paroi  du  fond,  ne  s'opposait  à  la  similitude  rigoureuse  des  formes 
des  filets  et  des  vitesses,  quand  l'épaisseur  varie. 

3**  Influence  du  flux  de  chaleur,  —  Les  mesures  simultanées  de 
périodes  minimum  et  de  flux  de  chaleur  à  travers  la  nappe,  effec- 
tuées pendant  le  refroidissement,  ont  donné  la  loi  approchée  sui- 
vante, dans  une  étendue  très  considérable  de  variations  : 

La  période  minimum  varie,  à  épaisseur  égale,  en  raison  inversée 
du  flux  total  transporte. 


iguear  du  filet. 

Période. 

Vitesse 
aog;.  moy. 

<  0,1 

1%50 

M  9 

0,1 

1  ,59 

3,93 

0,2 

1  ,90 

3,31 

0,3 

1  ,98 

3,17 

0,5 

2  ,32 

•2,70 

0,9 

2  ,92 

2,14 
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On  en  conclut  que  le  fltix  est  proportionnel  atix  vitesses  en  un 
point  donné.  Ici  encore,  ce  résultat  ne  peut  être  qu'approché  : 
on  mesure  les  vitesses  sur  les  filets  intérieurs,  tandis  que  les 
échanges  de  chaleur  s'effectuent,  en  réalité,  surtout  sur  les  filets 
extérieurs. 

On  peut  d'ailleurs  énoncer  autrement  les  résultats  expérimentaux  : 
la  quantité  de  chaleur  rayonnée  par  la  surface  libre  est  proportion- 
nelle à  la  vitesse  avec  laquelle  cette  surface  se  renouvelle^  grâce  aiuc 
courants. 

4**  Ordre  de  grandeur  du  flux  de  chaleur  transporté  par  convection. 
—  A  lOO**,  dans  Tappareil  construit,  une  cellule  de  spermaceti  de 
i  millimètre  d'épaisseur,  transporte  environ  10*^  joules  par  seconde, 
sous  forme  de  chaleur.  Il  y  a  environ  huit  de  ces  cellules  par  centi- 
mètre carré.  L'énergie  cinétique  de  la  cellule,  en  régime  permanent, 
est  10'  fois  plus  faible.  Au  point  de  vue  énergétique,  un  milliar- 
dième  de  seconde  suffirait  à  la  mise  en  marche  des  courants,  en  sup> 
posant  que  le  liquide  ait  déjà  sa  température  moyenne  identique  à 
celle  qu'il  aura  en  régime  permanent.  Le  rapprochement  est  artifi- 
ciel, car  Tétat  variable  tient  à  de  tout  autres  causes  ;  mais  il  montre 
l'énormité  de  la  chaleur  transportée,  grâce  aux  courants  de  convec- 
tion, renouvelant  constamment  les  couches  superficielles,  qui 
rayonnent  vers  l'atmosphère  extérieure. 


APPAREIL  DE  MESUBE  DES  COURBURES 
ET  DES  ÉLÉfllENTS  D'UN  SYSTÈME  aPTIQUE  QUELCONQUE  ; 

Par  R.  DONGIER. 

La  fabrication  des  bons  objectifs  photographiques  exige,  en  cours 
d'exécution,  la  vérification  des  faces  des  lentilles  qui  les  composent. 
Comme  appareil  de  contrôle,  il  y  a  lieu  de  signaler  le  sphé- 
romètre  à  flèche  du  professeur  Abbe,  qui,   muni  d'un  microscope 

1 

avec  micromètre,  fournit  des  lectures  précises  au  jt^^  de  millimètre 

près.  L'élégante  méthode  du  levier, optique  de  M.  Cornu (*)  mérite 
une  mention  spéciale.  Il  est  possible,  en  utilisant  les  phénomènes 
d'interférences  (^),  d'étudier,  avec  une  précision  plus  grande  encore. 


.  (•)  J.  de  Phys.,  !'•  série,  t.  IV,  p.  7  ;  1875. 
(ï)  Laurkht,  J,  de  Phijs.,  2-  série,  t.  V,  p.  268;  1886. 
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le  profil  des  faces  d'une  lentille.  Mais  cette  opération  exige  une 
installation  relativement  compliquée  et  une  certaine  habileté  expé- 
rimentale. Dans  la  plupart  des  cas,  comme  il  est  inutile  de  pousser 


FiG.   1. 


la  précision  au-delà  d'une  certaine  limite,  il  est  avantageux  de  dis- 
poser d'un  instrument  donnant  rapidement  les  renseignements  cher- 
chés. C'est  dans  cette  dernière  catégorie  que  je  classerai  l'appareil 
dont  je  vais  faire  la  description. 
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1.  Cet  instrument  est  d'un  usage  commode;  il  permet  la  mesure 
rapide  et  très  approchée  des  courbures  des  faces  des  lentilles,  ainsi 
que  des  éléments  (longueur  focale,  position  des  points  nodaux)  d'un 
système  optique  quelconque,  convergent  ou  divergent. 

Il  comporte  [fig,  1),  comme  accessoire  essentiel,  un  viseur  auto- 
collimateur dont  Toculaire  est  remplacé  par  un  microscope  K  pou- 
vant être  déplacé  de  quantités  mesurables^,  dans  la  direction  de  son 
a  xe  à  Taide  du  pignon  denté  M.  On  peut  viser,  avec  le  microscope, 
soit  dans  le  plan  focal  de  Tobjectif  D,  soit  au-delà  de  ce  plan  focal, 
soit  en  deçà  jusqu'à  une  distance  de  cet  objectif  de  Tordie  du  triple 
de  sa  longueur  focale.  On  obtient  ainsi  la  mise  au  point  des  images, 
fournies  par  cet  objectif,  d'objets  réels  situés  à  des  distances  plus 
grandes  que  une  fois  et  demie  sa  longueur  focale  et  des  images 
d'objets  virtuels. 

La  précision  des  pointés  est  considérablement  augmentée,  si 
Foculaire  positif  dont  est  muni  le  microscope  peut  subir  de  petits 
mouvements  autour  d'un  axe  contenu  dans  le  plan  du  réticule  fixe  visé 
avec  cet  oculaire.  On  facilite  ainsi  l'observation  des  déplacements 
relatifs  du  réticule  et  de  l'image,  lorsque  la  mise  au  point  n'est  pas 
parfaite. 


FiG.  2. 


FiG.  3. 


Suivant  le  cas,  on  se  sert  de  l'un  ou  de  l'autre  des  systèmes  éclai- 
rants que  voici  : 

Dans  le  premier  [fig.  2),  la  lumière  fournie  par  une  source  étendue  B 
et  émergeant  de  la  lentille  éclairante  Q  est  réfléchie  dans  la  direction 
de  la  lenlille  collimatrice  D  par  la  lame  de  verre  A  à  faces  planes  et 
parallèles  ayant  moins  de  1  millimètre  d'épaisseur.  On  adopte,  comme 
repère,  tantôt  la  croisée  des  fils  tendus  sur  l'ouverture  O  du  dia- 
phragme, tantôt  la  graduation  tracée  sur  la  face  inférieure  d'une 
lame  de  verre  ;  Tune  ou  l'autre  peuvent  être  séparément  introduites 
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dans  le  champ  de  rinslrument  à  la  même  distance  de  l'objectif  D. 

Dans  le  deuxième  {fig.  3)  on  évite  la  traversée  de  la  lame  de 
verre  inclinée  A,  aux  rayons  lumineux  qui  pénètrent  dans  le  micros- 
cope. Le  système  éclairant  est  formé  d'un  prisme  à  réflexion  totale 
dont  lune  des  faces  aa^  sur  laquelle  sont  tracés  deux  traits  croisés, 
couvre  la  moitié  de  l'ouverture  rectangulaire  du  diaphragme,  tandis 
que  l'autre  moitié  est  ou  bien  libre  avec  deux  fils  du  réticule  tendus, 
ou  bien  recouverte  par  une  lame  de  verre  hh^  dont  la  face  inférieure 
porte  une  graduation  et  se  trouve  dans  le  même  plan  que  la  face 
du  prisme. 

Les  tubes  de  chacun  de  ces  modèles  s'adaptent  séparément  sur  le 
tube  à  tirage  du  collimateur,  dont  on  peut  faire  varier  la  longueur  en 
agissant  sur  le  pignon  denté  G. 

Le  microscope  et  le  collimateur  sont  reliés  à  un  même  collier  L 
qui,  embrassant  la  tige  de  support  de  l'appareil,  peut  être  fixé  à  des 
hauteurs  différentes. 

La  lumière,  qui  émerge  du  collimateur,  rencontre  la  surface  à 
étudier  supportée  par  la  plate-forme  H.  Cette  plate-forme  est  reliée 
à  un  collier  L",  qui  peut  glisser  le  long  de  la  colonne  supportant 
l'appareil  et  à  un  écrou  e  dans  lequel  est  engagée  une  vis  sans  fin 
verticale  entraînant,  par  sa  rotation,  la  plate-forme  dans  un  mouve- 
ment de  translation  vertical  et  mesurable.  Celte  plate-forme  peut 
recevoir,  à  volonté,  un  miroir  plan  argenté  et  un  ensemble  d'acces- 
soires destinés  à  des  usages  divers,  en  particulier,  à  supporter  des 
lentilles  ou  des  objectifs  composés.  Elle  peut  être  orientée  de  façon 
à  renvoyer  vers  Tobjectif  D  la  portion  centrale  de  la  lumière  réfléchie 
par  la  surface  à  étudier. 

Lorsqu'on  se  propose  la  détermination  ties  éléments  d'un  système 
optique,  il  est  nécessaire  de  placer  celui-ci  entre  le  collimateur  et  la 
plate-forme  H  sur  un  disque  P  présentant  une  ouverture  circulaire; 
le  disque  est  relié  à  la  colonne-support  par  un  collier  L'  avec  vis  de 
pression,  et  on  peut  l'abaisser  ou  l'élever  plus  ou  moins  ;  on  peut  lui 
faire  subir  diverses  inclinaisons  destinées  à  modifier  l'orientation  du 
système  optique  par  rapport  au  faisceau  lumineux. 

IL  Mesure  de  la  courbure  des  surfaces  d'une  lentille.  —  On  emploie 

le  système  éclairant  de  la  fig,  3.  Le  repère,  tracé  dans  le  voisinage  du 

bord  de  la  face  aa,  doit  se  trouver  dans  le  plan  focal  de  l'objectif  D 

^  du  collimateur.  Pour  l'y  amener,  on  vise  avec  le  microscope  les  fils 

qui  sont  tendus  sur  l'ouverture  du  diaphragme  et  qui  se  trouvent 
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(Jiiiis  le  plan  du  repère  adopté.  On  dispose  ensuite  sur  la  plate- 
forme H  et  sur  le  trajet  du  faisceau  lumineux  une  surface  rigoureu- 
sement plane.  On  agit  sur  le  pignon  G  jusqu'à  voir  dans  le  même 
plan  que  la  graduation  l'image  du  repère  furnie  par  les  rayons  ré- 
fléchis. 

La  lumière  émergeant  du  collimateur  et  provenant  du  point  de 
repère  marqué  sur  la  face  du  prisme  éclairant  est  ainsi  constituée 
par  un  faisceau  parallèle  qui  rencontre  la  face  antérieure  concave 
ou  convexe  de  la  lentille  à  étudier  mise  en  H  à  la  place  du  miroir  p^an  ; 
elle  s'y  réfléchit  et  concourt  à  la  formation  de  Timage  de  ce  repère, 
('ette  image  se  trouve  au  foyer,  c'est-à-dire  au  milieu  du  rayon  delà 
surface  réfléchissante.  Afin  d'éviter  les  déformations  des  images  résul- 
tant du  passage  des  rayons  à  travers  la  lame  de  verre  bh^  on  retire  celle- 
ci,  puis  on  soulève  le  microscope  à  la  plus  grande  distance  possible  de 
l'objectif  D.  Si,  après  cela,  on  le  laisse  fixe,  son  plan  de  visée  P'(/î^.  4) 
ne  varie  pas;  il  en  est  aussi  de  môme  du  plan  conjugué  P,  du  plan  P' 
par  rapport  à  l'objectif  D.  On  amène  successivement  dans  le  planP, 
d'abord  la  surface  réfléchissante  de  la  lentille  dont  on  repère  le 
centre  à  l'aide  d'une  croix  en  traits  fins  tracés  à  l'encre  de  Chine  ou 
à  l'aide  de  quelques  grains  de. poudre  de  lycopode,  puis  le  plan  focal 
de  celte  surface,  dans  lequel  se  trouve  Timage  du  point-repère 
adopté  (^).  La  distance  de  ces  positions,  mesurée  au  moyen  de  la 


(')  Dans  la  pratique,  il  est  important  de  ne  pas  confondre  cette  image  produite 
par  la  réflexion  sur  la  face  antérieure  de  la  lentille  avec  celle  donnée  par  les  rayons 
qui,  pénétrant  dans  la  lentille,  reviennent  vers  la  face  d'entrée  après  réflexion  sur 
la  face  postérieure. 

Le  procédé  suivant  permet  de  distinguer  ces  images  l'une  de  l'autre.  Pour  cela, 
on  regarde  à  Tœil  nu,  dans  le  champ  de  la  surface  de  la  lentille,  les  images  d'une 
source  lumineuse  éloignée  fournies  par  chacune  dos  surfaces  réfléchissantes.  On 
couvre  la  moitié  de  la  surface  antérieure  avec  un  écran  (morceau  d'étoffe  ou  de 
papier  souple)  qui  s'y  adapte  exactement  ;  on  incline  plus  ou  moins  la  lentille, 
dans  un  sens  convenable  et  on  observe  la  disparition  derrière  l'écran  de  chacune 
des  images  vues  sur  la  portion  non  couverte  de  la  lentille.  L'image  produite 
par  la  réflexion  sur  la  face  d'entrée  disparaît  à  la  limite  de  l'écran;  l'image  pro- 
duite par  les  rayons  réfléchis  sur  la  face  postérieure  disparaît  à  la  limite  de 
l'ombre  portée  par  l'écran,  c'est-à-dire  avant  d'avoir  atteint  le  bord  de  cet 
écran.  Dans  le  premier  cas,  en  etfet,  la  trace  sur  la  surface  réfléchissante  du 
cône  des  rayons  qui  arrivent  dans  l'œil  est  commune  aux  rayons  incidents  et 
aux  rayons  rélléchis;  l'écran  supprime  les  rayons  réfléchis  en  même  temps  qu'il 
empêche  les  rayons  incidents  d'atteindre  la  surface  réfléchissante.  Dans  le 
second  cas,  la  trace  des  rayons  réfléchis  qui  arrivent  dans  l'œil  est  différente  de 
celle  des  rayons  incidents  correspondants  ;  les  rayons  rélléchis  sont  supprimés 
lorsque  l'écran  intercepte  les  rayons  incidents  correspondants,  et  cela  alieu  avant 
que  la  trace  des  rayons  réfléchis  ait  atteint  le  bord  de  l'écran. 

11  ne  sufflt  pas  de  distinguer  ces  images  a  l'œil  nu;  il  faut  connaître  les  gran- 
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graduation  de  la  culujine  de  support  et  du  vernier  fixé  an  collier  1/, 
donne  la  valeur  du  demi-rayon  de  la  surface  observée. 

Il  y  a  lieu  d'insister  sur  ce  fait  que  le  déplacement  le  long 
de  la  colonne  montante  fournit  la  mesure  directe  du  demi-rayon  de 
courbure,  sans  le  secours  d'aucune  formule,  et  cela  quelle  que  soit  la 
position  du  plan  P,  pourvu  que  son  conjugué  P'j  par  rapport  à 
Tobjectif  D  se  trouve  dans  la  région  qu'il  est  possible  d'explorer  en 
déplaçant  le  microscope. 

La  précision  avec  laquelle  la  surface  réfléchissante  ou  son  foyer 
peuvent  être  amenés  dans  le  plan  P  dépend  de  la  distance  du 
plan  P  à  l'objectif  D.  Elle  augmente  lorsqu'on  rapproche  le  plan  P 
du  foyer  F  (^)  ;  mais  alors  le  plan  P'  s'éloigne  de  la  lentille  D.  Avec 
un  appareil  donné,  on  obtient  les  meilleures  conditions  de  sensibilité 
lorsque  le  microscope  est  le  plus  éloigné  possible  de  l'objectif  D.  La 
mise  au  point  est  d'ailleurs  facilitée  et  rendue  plus  rigoureuse  par 
l'existence  d'une  croisée  de  fils  de  réticule  dans  l'oculaire  du 
microscope. 

Lorsque  la  longueur  focale  de  la  surface  réfléchissante  est  plus 
grande  que  le  déplacement  possible  de  la  plate-forme  H,  on  peut 
déterminer  cette  grandeur  en  laissant  fixe  la  surface  réfléchissante 
et  en  déplaçant  le  microscope. 

Il  y  a  deux  cas  à  considérer,  suivant  que  la  surface  réfléchissante 
est  convexe  ou  concave. 

Lorsque  la  surface  réfléchissante  est  convexe,  on  mesure  les  lon- 
gueurs Tt^  =:  PjF'  et  71 4  r:=r  PjF'  [fig .  o),  dout  il  faut  soulever  le 


deurs  relatives  de  leurs  distances  à  la  lentille,  afîn  que  la  visée  à  travers  le  micros- 
cope ait  lieu  sans  incertitude.  Toute  ima^e  réelle  est  située  en  avant  de  la  lentille  et 
subit,  par  Tinclinaison  de  la  lentille,  un  déplacement  do  mêuie  sens  qu'un  objet  situé 
du  même  côté  et  invariablement  lié  à  cette  lentille.  Une  ima^e  virtuelle  subit  un 
déplacement  de  même  sens  qu'un  objet  invariablement  lié  à  la  lentille  et  situé 
en  arrière;  pour  une  même  inclinaison  de  la  lentille,  ce  déplacement  est 
d'autant  plus  marqué  que  l'image  est  plus  éloignée  de  la  lentille.  Ces  diverses 
observations  suffisent  pour  permettre  la  visée,  avec  certitude,  des  dillérentes 
images  à  travers  le  microscope. 

(^)   Cela  résulte   évidemment  de  la  relation  tztJ   = /'-(it  =  FP,  tt'    •=    FP'j, 

d'où  on  déduit  -r"  =  —  "~*  L'incertitude  constante  diz  due  au  pointé  du  micros- 

cope,  entraîne  une  incertitude  rfTT  de  la  position  de  la  colonne  montante  d'autant  plus 

faible  en  valeur  absolue  que  le  rapport  —   ou  —  est  plus  grand.  Ce  rapport  - 

est  le  plus  grand  possible  lorsque  le  plan  P  est  le  plus  rapproché  de  l'objectif  D. 
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microscope  à  partir  de  la  position  de  visée  de  la  croisée  des  fils  de 
réticule  tendus  sur  la  seconde  moitié  du  diaphragme  pour  mettre  au 
point  successivement  le  plan  focal  de  la  surface  situé  à  la  distance 
TT^  du  foyer  F,  puis  la  surface  réfléchissante  elle-même  représentée 


..tp. 


FiG.  4. 


-F 
p.it, 

p^  ir, 
FiG.  5. 


P^.it, 
P*- 


p 

p.ir, 
FiG.  6. 


par  un  trait  à  Tencre  de  Chine  ou  par  quelques  grains  de  lyco- 
pode  et  située  à  la  distance  tt^  du  foyer  F.  Les  relations  ir^Wj  =i^  /*, 
et  TcJTTj  -^  /^  conduisent  à  la  formule  : 


— K^-^> 


La  longueur  focale  f  est  déterminée  une  fois  pour  toutes. 

Lorsque  la  surface  re' fléchissante  est  concave^  et  lorsque  la  plate- 
forme est  à  une  dislance  convenable  de  Tobjectif  D,  le  foyer  de 
la  surface  réfléchissante  est  au-delà  de  cet  objectif  en  Pj,  tel  que 
PjF  ^=:  TTj  en  valeur  absolue. 

Les  images  Pj  et  P^  {/ig,  6)  de  la  surface  réfléchissante  et  de  son 
foyer  fournies  par  l'objectif  D  sont  de  part  et  d'autre  du  foyer  F' 
de  l'objectif  D,  foyer  qui  se  trouve  dans  le  plan  de  la  face  de  sortie 
du  prisme  éclairant. 

Pour  faire  la  mesure  dans  ce  cas,  on  notera,  à  partir  de  la  position 
de  visée  directe  de  la  croisée  des  fils  du  réticule  située  en  F',  d'abord 
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longueur  tc^,  dont  il  faut  abaisser  le  microscope  pour  viser  l'image  du 
plan  focal  de  la  surface  concave  représentée  par  le  repère  de  la  face 
du  prisme  et  ensuite  la  longueur  wj,  dont  il  faut  soulever  le  micros- 
cope pour  obtenir  la  visée  de  l'image  de  la  surface  réfléchissante  elle- 
même,  sur  laquelle  on  a  tracé  une  croisée  de  traits  fins  à  l'encre  de 
Chine  et  déposé  quelques  grains  de  poudre  de  lycopode.  On  a  dans 
ce  cas  : 


r.+r.,=r^{^^+i~} 


En  terminant  Texposé  de  ces  deux  cas  particuliers,  il  est  bon  de 
faire  remarquer  que  la  précision  de  la  mesure,  toujours  moindre 
que  dans  le  cas  général,  varie  avec  la  longueur  du  rayon  de  cour- 
bure qu'il  s'agit  de  déterminer. 

III.  Détermina tion  expérimentale  des  éléments  d'un  système  optique, 
—  Un  grand  nombre  de  méthodes  ont  été  décrites  à  ce  sujet (^). 
Je  ne  veux  retenir  que  le  procédé  de  M.  Cornu  (-),  d'une  grande 
précision  pour  l'étude  des  systèmes  convergents,  et  celui  de  M.  Mé- 
bius('),  pour  les  systèmes  divergents.  Le  mode  expérimental  de 
M.  Mébius  dérive  de  celui  de  M.  Cornu;  mais  il  exige  une  Icn  iile 
convergente  auxiliaire  et  la  visée  successivement  avec  un  microscope 
et  une  lunette  astronomique. 


.^:. 


Fiii.  7. 


Fio.  8. 


L'appareil    décrit  plus  haut  permet  la  mesure  des  éléments  qui 
interviennent  dans  les  formules  de  Newton  et  dont  M.   Cornu  a  fait 


(')  SiLBEiiMAXN,  MoserPoffg.  Ann.,  1844  ;  Nebz, /'o,7^.  i4n/i.,18i5;  Webr,  Forts- 
chritteder  Pht/sik^  1839  ;  Valériis,  Fortschrilte  der  Physik,  1865:  Donders,  Forts- 
chritte  der  Phi/sik,  1868;  Meyerstein,  Wied.  Ann.,  1877;  Iïoppe,  Pogg.  Ann.,  1876; 
Kerber,  Z.  s.  fur  Insl.  Akad.,  I,  p.  67  ;  Pscheidl,  Sitzunsherichte  der  Wienei* 
Akad.y  1866,  et  Beiblalter,  1887;  IIasselbero,  Bulletin  de  V Académie  des  Sciences 
de  Saint-Pétersbourg,  1888,  et  bciblàlter,  1888;  Laurent,  J.de  Pkys.,2'  série,  t.  IV, 
p.  361  ;  1885. 

p)  GoRxu,  J.  de  Phys.,  !'•  série,  t.  VI,  p.  276  et  308;  1877. 

(3)  Mébics,  ./.  de  P/iys.,  2-  série,  t.  IX,  p.  511  ;  1890. 
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usage,  c'est-à-dire,  d'après  la  fig,  7  se  rapportant  à  un  système 
convergent  et  la  fig,  8  se  rapportant  à  un  système  divergent,  la 
distance  â!  de  la  face  S'  au  foyer  F',  la  distance  e'  à  la  face  S'  de 
Timage  2  de  la  face  S  fournie  par  le  système  optique,  la  distance  d  de 
la  face  d'entrée  au  foyer  F,  la  distance  e  à  la  face  S  de  l'image  de  S' 
fournie  par  le  système. 

Les  valeurs  du  carré  de  la  longueur  focale  se  déduisent  de  l'équa- 
tion de  Newton  : 

pour  le  système  convergent  ; 

pour  le  système  divergent. 

Les  grandeurs/*,  d^  d  ainsi  déterminées  permettent  de  repérer  les 
foyers  et  les  points  nodaux  du  système  optique  par  rapport  aux  faces 
d'entrée  et  de  sortie. 

Système  optique  convergent,  —  On  utilise  le  système  éclairant 
de  la  fig,  2.  —  Le  collimateur  est  réglé  pour  l'infini;  la  croisée  K  des 
fils  du  réticule  se  trouve  dans  le  plan  focal  de  l'objectif.  On  place  le 
système  optique  sur  le  support  P,  et  on  l'oriente  de  façon  à  diriger  le 
faisceau  lumineux  qui  en  émerge  vers  le  miroir  plan  argenté  qu'on  a 
disposé  sur  la  plate-forme  H.  Cette  plate-forme  est  orientée  de  façon 
à  renvoyer  vers  le  système  optique,  l'objectif  D  et  le  microscope,  la 
lumière  réilécliie  par  le  miroir. 

Le  microscope  vise  la  croisée  des  fils  du  réticule  E  au  travers  de  la 
lame  inclinée  A  ;  en  agissant  sur  la  vis  sans  fin,  on  fait  monter  ou 
descendre  la  plate-forme  FI  jusqu'à  voir  nettement  dans  le  plan  de 
la  croisée  des  fils  l'imai^e  de  cette  croisée  de  fils  fournie  par  les 
rayons  réfléchis  en  même  temps  que  l'image  de  quelques  grains  de 
poudre  delycopode  répandus  sur  le  miroir  plan  de  la  plate-forme,  ou 
encore  l'image  d'une  graduation  tracée  sur  ce  miroir.  La  mise  au 
point  est  facilitée  par  l'observation  simultanée  des  fils  du  réticule  de 
l'oculaire  du  microscope.  Le  plan  du  miroir  est  ainsi  amené  dans  le 
plan  focal  du  système  optique. 

La  quantité  dont  il  faut  soulever  la  plate-forme  pour  obtenir  le 
contact  du  miroir  avec  la  face  inférieure  du  système  optique  repré- 
sente la  longueur  d.  On  vérifie  l'existence  du  contact,  en  visant, 
avec  le  microscope  soulevé  à  une  hauteur  convenable,  l'image  de  la 
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face  inférieure  du  système  optique,  représentée  par  une  croisée  de 
traits  fins  tracés  à  Tencrc  de  Chine  et  par  quelques  grains  de 
poudre  de  lycopode.  La  position  du  contact  correspond  à  l'appa- 
rition dans  le  champ  de  visée  et  à  la  mise  au  point  de  quelques  grains 
de  poudre  de  lycopode  répandus  sur  le  miroir. 

Dans  le  cas  où  la  face  inférieure  est  concave,  on  obtient  le  contact 
en  remplaçant  le  miroir  par  un  palpeur  demi-sphérique  de  petit 
rayon  argenté  sur  sa  surface  et  fixé  à  la  plate-forme  H. 

Cette  opération  une  fois  faite,  on  dispose  le  système  optique  sur 
la  plate-forme  H,  le  microscope  étant  le  plus  éloigné  possible  deTob- 
jectif  D.Touten  laissant  le  microscope  fixe,  on  détermine  la  distance  s' 
des  deux  positions  de  cette  plate-forme,  qui  permettent  les  mises  au 
point  successives  de  la  surface  S'  et  de  l'image  S'  de  la  surface  S 
fournie  par  le  système  optique  (les  repères  de  ces  surfaces  sont 
éclairés  par  la  lumière  réfléchie  sur  le  miroir  plan). 

On  effectue  les  mêmes  opérations  après  avoir  retourné  face  pour 
face  le  système  optique.  On  obtient  ainsi  les  grandeurs  d!  et  e(*). 

Système  optique  divergent,  —  On  vise  avec  le  microscope  dans  le 
plan  du  diaphragme  de  l'éclaireur  de  la  fig.  3.  On  dispose  le  système 
optique  divergent  au-dessus  de  la  surface  plane  réfléchissante  qui, 
dans  les  expériences  précédentes,  a  servi  au  réglage  du  collimateur 
pour  rinfîni.  La  plate-forme  H,  qui  supporte  le  tout,  est  orientée  de 
manière  à  renvoyer  à  travers  le  viseur  la  lumière  réfléchie  par  le 
miroir  plan. 

En  agissant  sur  la  crémaillère  G  du  collimateur,  on  éloigne 
Tobjectif  D  du  diaphragme  jusqu'à  obtenir,  dans  le  plan  de 
ce  diaphragme,  l'image  fournie  par  les  rayons  réfléchis  du  repère 
tracé  sur  la  face  aa  du  prisme  éclairant.  11  en  est  ainsi  lorsque 
rimage  conjuguée  de  ce  repère  fournie  par  Tobjectif  D  se  trouve 
dans  le  premier  plan  focal  du  système  optique  étudié.  Les  rayons 
provenant  de  ce  point  de  repère   fournissent,   en  effet,  au-delà  du 


(*)  En  disposant,  dans  le  plan  focal  de  l'objectif  D,  la  graduation  sur  verre  de 
réclaireur  fig.  2  ou  3,  on  peut  obtenir  rapidement  et  d'une  manière  approchée  la  lon- 
gueur focale  d'un  sj'stème  optique.  11  suffit  de  viser,  dans  le  plan  focal  du  sys- 
tècne  optique,  une  graduation  identique  à  celle  de  Téclaireur.  Avec  le  microscope 
visant  dans  le  plan  du  diaphragme,  ou  note  les  nombres  n  et  n'  .des  divisions 
qui  occupent  la  même  largeur.  La  longueur  focale  inconnue  x  est  donnée  par  la 

X        f 
relation  -  =r  -^,»  en  fonction  de  la  longueur  focale  f  de  l'objectif  déterminé  une 

fuia  pour  toutes. 
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système  optique,  un  faisceau  de  rayons  parallèles  qui  se  réflé- 
chissent sur  le  miroir  plan  et  donnent  un  faisceau  qui  retourne  vers 
la  croisée  des  fils  du  réticule  en  suivant  la  trajectoire  des  rayons 
incidents. 

La  longueur  d  est  celle  dont  il  faut  abaisser  la  plate-forme,  le 
microscope  et  la  lentille  coUimatrice  restant  fixes,  pour  obtenir  la 
mise  au  point  de  la  face  supérieure  du  système  optique  marquée 
d'une  croisée  de  traits  fins  à  Tencre  de  Chine  et  de  quelques  grains 
de  poudre  de  lycopode.  La  longueur  t  est  la  distance  qui  sépare  les 
mises  au  point  successives  des  surface  supérieures  et  inférieure  du 
système  optique. 

En  retournant  face  pour  face  le  système  optique  et  en  effectuant  les 
mêmes  opérations  que  précédemment,  on  obtient  les  grandeurs  d'  et  e. 

IV.  La  précision  obtenue  dans  tous  les  cas  est  évidemment  subor- 
donnée à  la  perfection  des  images  fournies  par  le  système  optique. 
Elle  dépend  aussi  des  valeurs  relatives  de  la  longueur  focale  du 
collimateur  et  des  grandeurs  à  mesurer. 

Le  réglage  du  collimateur  pour  Tinfini  doit  être  effectué  avec 
soin,  en  utilisant  une  surface  réfléchissante  rigoureusement  plane. "^ 
Chaque  cas  particulier  comporte  une  discussion.  Par  exemple, 
Terreur  Cj,  introduite  dans  la  mesure  de  la  longueur  focale  F  d'un 
système  optique  convergent  par  un  défaut  de  réglage  e^  du  colli- 
mateur de  longueur  focale  /*,  est  représentée  par  : 


F2 

P 


«a  =  Ta  •  £< 


Avec  l'appareil  dont  je  me  suis  servi,  oîi/*=  8  centimètres,  deux 
mesures  successives  d'un  objectif  Berthiot  après  des  réglages  indé- 
pendants ont  donné  : 

F  =  42*^™,6i  et  F  =  42^'",6:i. 

La  différence  0,04  comporte  une  erreur  environ  vingt-cinq  fois 
plus  faible  dans  le  réglage  du  collimateur.  Ce  résultat  justifie 
l'emploi  de  collimateurs  interchangeables,  à  longueurs  focales  dif- 
férentes, permettant,  dans  chaque  cas  particulier,  d'effectuer  les 
mesures  dans  les  meilleures  conditions. 
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RÉFLEXIONS  AU  SUJET  DE  L'UNIVERS  ET  DES  LOIS  NATURELLES; 
Par  H.  PELLAT. 

Les  conséquences  de  la  dégradation  de  Ténergie  dans  un  système 
isolé,  indiquées  par  lord  Kelvin  (^)  et  développées  surtout  parHelm- 
holtz(*^),  sont  aujourd'hui  bien  connues  et  en  quelque  sorte  clas- 
siques. Je  me  permettrai  pourtant  de  les  rappeler  brièvement  pour 
rintelligence  de  ce  qui  va  suivre. 

Un  système  soustrait  à  toute  action  extérieure  possède  une  quan- 
tité d'énergie  invariable  ;  mais  la  forme  de  Fénergie  se  modifie  sans 
cesse  par  suite  des  phénomènes,  de  toute  nature,  dont  le  système  est 
le  siège.  Or  ces  modifications  ne  se  font  pas  dans  un  sans  quel- 
conque :  elles  se  font  toujours  dans  le  sens  où  Tentropie  du  système 
augmente,  et  tendent  à  rapprocher  le  système  d'un  état  final  où  toute 
Ténergie  se  trouve  sous  forme  de  chaleur  sur  des  corps  à  môme  tem- 
pérature, où  aucune  transformation  d'énergie  et,  par  conséquent, 
aucun  phénomène  perceptible  ne  peut  plus  se  produire. 

Appliquées  à  l'Univers,  considéré  comme  un  vaste  système,  mais 
fini  en  matière  et,  par  conséquent,  en  énergie,  sur  lequel  rien  n'agit, 
puisque,  par  définition,  rien  ne  lui  est  extérieur  dans  le  monde  maté- 
riel, ces  considérations  font  prévoir  la  fin  du  monde  vivant,  dans  le 
sens  habituel  du  mot. 

Mais,  au  lieu  de  développer  les  conséquences  de  la  dégradation  de 
l'énergie  en  regardant  ce  qui  arrivera  dans  les  âges  futurs,  repor- 
tons notre  pensée  sur  ce  qui  a  eu  lieu  dans  le  passé  en  considéran,t 
toujours  l'Univers  comme  fini  en  matière  et  en  énergie. 

Puisque,  en  suivant  le  cours  des  temps,  l'énergie  est  de  moins  en 
moins  différenciée  et  l'entropie  de  plus  en  plus  grande,  en  remontant 
le  cours  des  temps  nous  trouvons  l'énergie  de  plus  en  plus  différen- 
ciée et  l'entropie  de  plus  en  plus  faible  dans  l'Univers.  Mais  la  diffé- 
renciation de  l'énergie,  ou  la  diminution  de  l'entropie,  a  une  limite  ; 
car,  dans  un  système  fini,  l'énergie  ne  peut  être  indéfiniment  diffé- 
renciée, l'entropie  ne  peut  décroître  au-delà  de  toute  limite.  Dési- 
gnons par  a  l'époque  à  laquelle  l'entropie  avait  sa  valeur  minimum. 


{')  On  a  universal  Tendency  in  Nature  to  the  dissipation  of  mechanical  Energy 
(Phil.  Mag.,  4-  série,  vol.  IV,  p.  30i;18:)2). 

(*)  Veher  die  Wechselwirkung  der  Naturkrdfte  (Kônigsberg,  1834). 

J.  de  Phys.y  3-  série,  t.  X.  (Avril  1901.)  19 
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et  remarquons  tout  de  suite  que  cette  époque  a  ne  peut  être  infini- 
ment éloignée  de  nos  jours,  car  il  faudrait  pour  cela  que  la  vitesse 
de  dégradation  de  Ténergie  ou  d'augmentation  de  Tentropie  tendît 
vers  zéro  à  mesure  que  nous  considérons  des  époques  plus  éloignées 
dans  le  passé  ;  or,  bien  au  contraire,  la  vitesse  de  dégradation  de 
Ténergie  ne  peut  aller  qu'en  augmentant,  en  moyenne,  par  le  fait 
même  que  les  énergies  sont  plus  différenciées  (plus  les  températures 
sont  différentes,  plus  est  rapide  le  passage  d'une  quantité  de  chaleur 
d'un  corps  à  l'autre  ;  plus  l'énergie  cinétique  est  considérable,  plus 
est  grande  la  transformation  de  cette  énergie  en  chaleur  par  les  frot- 
tements ouïes  chocs,  etc.). Nous  reviendrons  pourtant  sur  ce  point 
un  peu  plus  loin.  Dès  lors  nous  aboutissons  à  une  impasse  ;  car, 
avant  cette  époque  a  que  se  passait-il?  D'une  part,  la  loi  de  la  dégra- 
dation de  Ténergie  veut  que  la  différenciation  de  l'énergie  soit  plus 
grande  qu'à  l'époque  a,  c'est-à-dire  que  l'entropie  soit  moindre; 
d'autre  part,  c'est  impossible,  puisqu'à  l'époque  a  la  différenciation 
de  l'énergie  était  maximum,  l'entropie  minimum.  Nous  ne  pouvons 
sortir  de  cette  impasse  qu'en  admettant  :  soit,  qu'avant  l'époque  a  la 
loi  de  la  dégradation  de  l'énergie  n'existait  pas,  c'est-à-dire  que  les 
lois  naturelles  ont  été  modifiées,  ce  qui  équivaut  à  une  création  ;  soit 
que  l'Univers  est  indéfini  en  matière  et  en  énergie,  puisque  notre 
raisonnement  ne  s'applique  qu'à  un  Univers  fini. 

Je  crois  bon  maintenant  de  revenir  sur  la  vitesse  de  variation  de 
l'entropie.  Nous  connaissons  des  systèmes  très  riches  en  énergie 
chimique,  qui  pourtant  nous  semblent  rester  indéfiniment  dans  le 
même  état,  tant  qu'une  petite  quantité  de  chaleur  venue  de  l'extérieur 
ou  un  choc  ne  détermine  les  réactions  chimiques  et  le  commence- 
ment des  transformations  de  l'énergie,  tel  un  baril  de  poudre,  telle 
une  torpille  chargée.  Peut-on,  pour  échapper  aux  conclusions  indi- 
quées ci-dessus,  imaginer  que  l'Univers  a  été  primitivement  consti- 
tué par  quelque  chose  d'analogue  à  ces  systèmes,  qu'il  est  resté 
endormi  pendant  une  éternité  jusqu'à  ce  qu'un  choc,  à  une  époque 
séparée  de  nos  jours  par  un  temps  fini,  ait  déterminé  le  commence- 
ment de  la  série  de  transformations  que  nous  observons  aujourd'hui  ? 
Il  faudrait,  au  moins,  imaginer  plusieurs  systèmes  de  ce  genre  doués 
de  mouvement  et,  pour  que  le  choc  ne  se  produise  qu'au  bout  d'un 
temps  infini,  il  faudrait  imaginer  que  primitivement  plusieurs  de 
ces  systèmes  étaient  à  une  distance  infinie  les  uns  des  autres.  En 
outre,  pour  que  la  probabilité  d'un  choc,  dans  ces  conditions,  ne  soit 
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pas  infiniment  faible,  il  faut  encore  admettre  que  ces  systèmes  étaient 
en  nombre  infini  et  remplissaient  un  espace  infini.  Nous  sommes 
ainsi  ramenés  aux  conclusions  indiquées  ci-dessus. 

En  résumé,  pour  TUnivers,  Tinfini  dans  le  temps  entraîne  Tinfini 
dans  Tespace  ;  si  l'Univers  est  fini  en  matière  et  en  énergie,  il  a  été 
créé  ou,  du  moins,  les  lois  dites  naturelles  ont  été  modifiées  à  une 
époque  séparée  de  nos  jours  par  un  temps  fini. 


SUR  LES  CHALEURS  SPÉGinQUES  DES  ALLIAGES  ; 
Par  D.  MAZZOTTO. 

M.  van  Aubel,  dans  une  note  insérée  dans  ce  Journal{^)^  discute 
les  résultats  que  plusieurs  expérimentateurs  ont  obtenus  en  étudiant 
la  chaleur  spécifique  des  alliages,  dans  le  but  d'apprendre  dans  quels 
cas  et  jusqu'à  quel  point  on  peut  la  déduire  de  la.  chaleur  spécifique 
des  métaux  composants,  en  appliquant  la  règle  des  mélanges. 

Dans  cette  étude,  il  a  constaté  le  désaccord  entre  la  valeur  : 

0,0354  entre  5*  et  50<» 

que  j'avais  trouvée  {^)  poar  la  chaleur  spécifique  de  l'alliage  Lipowitz 
à  l'état  solide  et  les  valeurs  : 

0,0634  à  28«» 

0,0554  à  50* 

.    0,0625  à  90O 

que  M.  W.  Spring  avait  précédemment  trouvées  pour  le  même 
alliage  (^).  Après  avoir  observé  que  la  valeur  que  j'avais  trouvée 
est  bien  plu»  d'accord  que  les  autres  avec  celle  que  l'on  déduit  de  la 
règle  des  mélanges,  M.  van  Aubel  s'étonne  du  désaccord  des  expres- 
sions de  M.  Spring  et  des  miennes. 

En  discutant  ces  valeurs,  j'ai  retenu  que  la  chaleur  spécifique  nor- 


(')  J.  de  Phjs,,  3-  série,  t.  IX,  p.  493;  1900. 

(2)  Suite  calorie  di  scaldamenlo  e  di  ftisione  délie  legle  facilimente  fusibili 
(AUidell  e  H,  Accademiadelle  Scienze  di  Torino,  vol.  XVII,  p.  111  ;  1801). 

(3)  Sur  la  dilatation  et  la  chaleur  spécifique  des  alliages  fusibles  {Bulletin  de 
l'Académie  des  Sciences  de  Belgique,  2' série,  t.  XXXIX,  p.  548;  1875). 
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maie  de  Talliage  est  la  valeur  0,0354,  qui  est  la  valeur  moyenne  des 
nombres  de  la  dernière  colonne,  et  qui  ne  diffère  pas  beaucoup  de 
celle  que  donnerait  la  règle  des  mélanges. 

Les  valeurs  de  la  deuxième  colonne  sont  toutes  supérieures  à  cette 
valeur;  toutefois  leur  accroissement  rapide  jusqu'à  la  température 
30°-25"  et  leur  diminution  successive  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  atteint 
à  peu  près  la  valeur  normale  indiquent,  avec  certitude,  que  le  refroi- 
dissement de  Talliage  entre  60**  et  5**  est  accompagné  d  une  modifica- 
tion moléculaire  développant  de  la  chaleur  pendant  tout  cet  inter- 
valle de  température,  avec  développement  ^/iflr.cimMm  entre  20"  et  25". 
Les  vitesses  de  refroidissement  pour  les  intervalles  de  température 
comprises  dans  ces  limites  ont  diminué  par  conséquent,  et  les  chaleurs 
spécifiques  calculées  sur  ces  vitesses  sont  trop  grandes. 

L^accord  des  valeurs  de  la  quatrième  colonne  indique,  d*ailleurs, 
que  le  refroidissement  n'est  troublé  en  pareil  cas  par  aucun  déve- 
loppement de  chaleur  normal  (cela  indique  que  la  modification  molé- 
culaire qui  retarde  le  refroidissement  dans  le  premier  cas,  ne  se 
produit  pas  en  sens  contraire  par  le  simple  échauffement  au-dessous 
du  point  de  fusion,  même  s'il  était  prolongé,  comme  dans  mes  expé- 
riences, pendant  longtemps  (14  heures)  ;  dans  le  refroidissement  qui 
"uit,  l'alliage  présente  par  conséquent  sa  chaleur  spécifique  normale). 

M.  Spring  a  déterminé  la  vitesse  de  refroidissement  en  portant 
toujours  d'abord  l'alliage  à  l'état  liquide;  c'est  ce  qui  explique  pour- 
quoi il  a  obtenu  pour  la  chaleur  spécifique  les  valeurs  élevées  et  dis- 
cordantes citées  par  M.  van  Aubel. 

La  laison  de  ce  désaccord  apparent  se  trouve  exposée  dans  mon 
Mémoire  original. 

On  y  relève,  en  effet,  qu'en  déterminant,  par  la  méthode  du  refroi- 
dissament,  la  chaleur  spécifique  de  l'alliage  de  Lipowitz  et  d'autres 
semblables,  on  peut  obtenir,  entre  le  même  intervalle  de  température, 
soit  des  valeurs  élevées  analogues  à  celles  qu'a  trouvées  M.  Spring, 
soit  la  valeur  beaucoup  plus  basse  que  j'admets  comme  étant  la  vraie 
valeur  spécifique  de  l'alliage,  et  cela  suivant  la  manière  dont  on 
opère. 

On  obtient  les  valeurs  élevées  lorsqu'on  soumet  l'alliage  au  refroi- 
dissement après  qu'on  lui  a  fait  dépasser  le  point  de  fusion,  et  l'on 
obtient  la  valeur  basse  lorsqu'on  laisse  refroidir  l'alliage  qu'on  a 
maintenu,  môm(»  pondant  longtemps,  à  température  toujours  infé- 
rieure à  celle  de  fusion. 
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Je   rapporte  les  valeurs  suivantes  tirées  des  tables  du  Mémoire 
original  : 

Alliage  de  Lipoicitz.  —  Point  de  fusion  66°,  8. 

ChaiifTé  au-dessus  du  point  de  Tusion.  ChaufTé  au-dessous  du  point  de  fusion. 


Intervalles  de  température. 

Obaleur  spécifique. 

Intervalles  de  température.     Chaleur  spécifique. 

60°  —  450 

0,0446 

— 

— 

45    —  35 

0,0504 

50°  —  30° 

0,0359 

35    —  30 

0,0697 

30    —  25 

0,2408 

30    —  20 

0,0352 

25    —  20 

0,0869 

20    —   15 

0,0^76 

20    -  15 

0,0357 

15    -  10 

0,0384 

15    —  10 

0,0351 

10—5 

0,0374 

10—5 

0,0353 

Page  1-25  du  Mémoire  et  page  17 

Page  129  du  Mémoire 

et  page  21 

des  extrai 

ils. 

des  extraits. 

M.  Spring  admet  lui-même  que,  pendant  le  refroidissement,  il  se 
produit  un  travail  intérieur  qui  rend  si  élevées  les  chaleurs  spéci- 
fiques. 

Des  faits  analogues  à  ceux  que  présente  Talliagede  Lipowitz  se  pré- 
sentent aussi  pour  ceux  de  Wood ,  Rose  e t  Darcet ,  que  j 'ai  aussi  étudiés  ; 
je  dirai  même  que,  pour  ces  deux  derniers  alliages,  la  chaleur  dévelop- 
pée par  le  fait  du  changement  moléculaire  non  seulement  ralentit  le 
refroidissement  de  Talliage  solidifié,  mais  qu'elle  Tarrete  et  môme 
réchauffe  Tal liage. 


CANTONE  et  SOZZANl.  —  Nuove  ricerche  intorno  alla  deformazione  dei  conden- 
satori  (Nouvelles  recherches  sur  les  déroriiialions  des  condensateurs).  — 
h.  C.  del  R.  hliluloLomhardo,  série  2,  vol,  XXXIII  :  1900;  Suovo  Cimento,  série  4, 
t.  Xll,  p.  155;  octobre  1900. 

But  de  la  recherche. 


Dans  un  mémoire  publié  Tannée  dernière ('),  j'ai  montré  que  les 
formules  qui  donnent  les  déformations  du  diélectrique  d'un  conden- 

{})  Sacerdotb,  Recherches  théoriques  sur  les  déformations  électriques  des  diélec- 
triques solides  isotropes  {Ann,  de  Phys,  et  Ctmn.,  7"  série,  t.  XX,  p.  289-377;  juil- 
let 1900  ;  Résumé  au  J.  de  Phys.,  3«  série,  t.  Vlll,  p.  457-531  ;  1899). 
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saleur  cylindrique  sont(')  : 


Si  l'on  détermine  expérimentalement  les  dimensions  d'un  conden- 
sateur (longueur  L,  volume  interne  Uq,  volume  externe  U^,  épaisseur 
de  paroi  8,  rayon  interne  R^)  les  coefficients  élastiques  {a  égal  à 
rinverse  du  module  d'élasticité,  coefficient  de  Poisson  ijl)  et  la  cons- 
tante  diélectrique  (Kl  delà  substance  qui  constitue  son  diélectrique,  et 
enfin  les  di^formations  (AL,  AU^,  AU^)  que  subit  ce  condensateur 
lorsqu'on  le  charge  à  un  potentiel  V,  Tinspection  des  formules  (1), 
(2)  (3)  montre  alors  immédiatement  (\\xeVes  permettent  de  calculer  les 
coefficients  k^  (')  et  Aj,  qui  représentent  ce  que  j'ai  appelé  les  coeffi- 
cients de  variation  de  la  constante  diélectrique  par  traction  normale 
et  par  traction  parallèle  aux  lignes  de  force  :  tel  est  le  but  des 
expériences  de  MM.  Cantone  et  Sozzani. 

Pour  la  détermination  de  k^  et  A3,  deux  équations  suffisent  :  on  a 
donc  le  choix  entre  deux  méthodes  : 

Première  méthode  :  Déterminer  l'allongement  AL  et  l'accroisse- 
ment de  volume  interne  ou  externe  (AUo  ou  AU,)  du  condensateur. 

Deuxième  me'thode  :  Déterminer  les  accroissements  de  volume 
interne  et  externe  (AUq  et  AU^)  du  condensateur. 

La  seconde  méthode  est  préférable  à  la  première  au  point  de  vue 
de  la  détermination  du  coefficient  Aj,  car   on  ne  réussit  jamais  à 


{})  Ces  formules  sont  relatives  au  cas  où  —  est  assez  petit  pour  que  les  puis- 
sances  de  £-  supérieures  à  la  première  soient  négligeables;  remarquons  que  si 
,--  lui-même  était  négligeable  les  trois  équations  (1),(2),(3)  se  réduiraientà  une  seule: 

AL  _   1  AUo  _  1  AUi  _    .      ,     «.  >  KV« 

L  -   3    Uo    -  3     U,     -   ^"^  "^   *^^  8«6-^' 

(>)  La  détermination  de  AL  suffirait  à  elle  seule  pour  le  calcul  de^i;  M.  Can- 
tone avait  fait,  en  1888,  une  première  série  de  mesures  sur  rallongement  des 
condensateurs  cylindriques;  j'ai  montré  ailleurs  (Saceiidotk,  loc.  cil.,  p.  369-372) 
que,  de  ces  mesures,  on  déduisait,  d'après  (1),  que  le  coefficient  A'i  est  positif  et 
de  l'ordre  de  iO-»  C.  G.  S. 
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trouver,  pour  la  construction  des  condensateurs,  des  cannes  de 
verre  à  axe  parfaitement  rectiligne,  ni  d'épaisseur  rigoureusement 
constante  :  les  perturbations  qui  en  résultent  affectent  AUq  et  AU^ 
dans  la  même  proportion,  tandis  qu'elles  peuvent  altérer  notable- 
ment leur  rapport  avec  AL,  au  point  de  masquer  Teffet  des  termes 
8 

MM.  Cantone  et  Sozzani  ont  donc  adopté  la  deuxième  méthode, 
mais  après  avoir  vérifié  par  l'expérience  que,  selon  les  prévisions, 
la  première  méthode  donne,  pour  A^,  des  résultats  beaucoup  moins 
concordants. 


Appareil,  —  Expériences  (*). 

Condensateur,  —  Un  tube  de  verre  convenablement  choisi  est 
fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des  calottes  de  forme  hémisphé- 
rique et  d'épaisseur  uniforme  ;  la  calotte  supérieure  est  terminée 
par  un  petit  tube  dans  lequel  on  peut  adapter,  au  moyen  d'un  bou- 
chon de  caoutchouc,  un  tube  capillaire  soigneusement  calibré  (le 
même  dans  toutes  les  expériences).  On  argenté  le  tube  extérieure- 
ment (armature  externe)  et  on  le  remplit  d'eau  (armature  interne)  ; 
on  a  ainsi  un  thermomètre-condensateur.  Pour  charger  ce  conden- 
sateur, l'armature  externe  étant  au  sol,  on  relie  l'interne  à  une 
machine  électrique  et  à  une  dérivation  dans  laquelle  se  trouve  un 
micromètre  à  étincelles  pour  la  mesure  des  potentiels  de  charge 
(2  à  10  millimètres  d'étincelles). 

La  mesure  des  variations  de  longueur  se  fait  par  le  déplacement 
de  franges  d'interférences  produites  avec  la  lumière  du  sodium 
entre  deux  lames,  l'une  fixée  à  l'extrémité  inférieure  du  condensa- 
teur, l'autre  portée  par  un  tube  coaxial  du  premier  et  lié  à  lui  à  la 
partie  supérieure. 

Les  variations  de  volume  interne  sont  données  par  les  déplace- 
ment du  niveau  du  liquide  dans  le  tube  capillaire  ;  on  observe  ce 
déplacement  au  moyen  d'un  microscope  à  oculaire  micrométrique. 


{})  L'appareil  et  la  conduite  générale  des  expériences  étant  très  analogues  à 
ceux  adoptés  par  M.  Cantone  dans  ses  premières  recherches  {Ricerche  inlomo 
alla  deformazione  dei  condensatori.  B.  C.  délia  fl.  Ace.  dei  Lincei,  vol.  IV, 
l*'  sem.,  avril  1888),  les  auteurs  prient  de  se  reporter  à  ces  mémoires  pour  tous 
les  détails. 
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qui  permet  d'apprécier  un  changement  de  niveau  de  ^zrr.  de  milli- 

mètre,  c'est-à-dire  d'obtenir  --^  à  2  X  10"^  près. 

Dans  ces  expériences,  le  thermomètre  condensateur  est  protégé 
contre  le  rayonnement  extérieur  par  des  écrans  et  par  une  enve- 
loppe en  bois  à  double  paroi  ;  en  outre,  la  température  de  la  salle  est 
rendue  très  constante  au  moyen  d'un  fourneau,  et  on  a  soin  de  ne 
commencer  les  lectures  que  deux  heures  au  moins  après  que  la 
température  est  devenue  constante  et,  en  tous  cas,  jamais  avant  que 
les  positions  du  niveau  dans  les  tubes  capillaires  et  des  franges  par 
rapport  à  leurs  repères  soient  devenues  invariables. 

La  mesure  des  variations  de  volume  externe  est  effectuée  en 
enfermant  le  thermomètre  condensateur  dans  un  réservoir  cylin- 
drique en  verre  rempli  d'eau  privée  d'air  par  ébullition  et  en  prenant 
beaucoup  de  précautions  pour  éviter  la  présence  des  bulles  d'air 
adhérentes  aux  parois  ;  ce  réservoir  est  muni  d'un  tube  capillaire 
dans  lequel  les  variations  du  niveau  de  l'eau  indiqueront  les  varia- 
tions de  volume  externe  du  thermomètre  condensateur.  Le  tout 
étant  placé  dans  la  glace  fondante  pour  maintenir  la  température 
parfaitement  constante. 

Les  dimensions  des  condensateurs  se  déterminent  facilement  par 
mesure  directe  et  par  l'emploi  de  la  méthode  hydrostatique  ;  pour  les 
treize  condensateurs  employés  par  MM.  Cantone  et  Sozzani,  la  lon- 
gueur variait  de  66*'"', 79  à  78^",65,  le  rayon  interne  de  0*^"',422  à 
0«°»,914  et  l'épaisseur  de  paroi  de  0^",045  à  0'^«»,206. 

Les  coefficients  élastiques  (E.(jl)  furent  obtenus  en  mesurant 
pour  chaque  condensateur  : 

i^  La  diminution  de  volume  interne  ùVq  produite  par  une  pres- 
sion externe  P^  ; 

2°  L'augmentation  de  longueur  SL  (mesuré  par  l'emploi  des 
franges  d'interférences),  produite  par  une  pression  interne  P^. 


Si  nous  représentons  par  y  l'expression  [   ^f^   )'  nous  aurons 
^Rî  F_L=l?e_RL 
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Enfin^  pour  déterminer  la  constante  diélectrique^  il  sufOt  de  mesu- 
rer la  capacité  électrique  du  condensateur,  puisque  nous  en  connais- 
sons déjà  les  dimensions  ;  cette  capacité  électrique  est  obtenue  par 
comparaison  avec  celle  d'un  condensateur  à  air  (de  forme  géomé- 
trique et  de  dimensions  connues),  comparaison  qui  était  faite  au 
moyen  d'un  bon  électromètre  à  quadrants  de  Villari  :  on  prenait 
toutes  les  précautions  pour  éviter  toute  déperdition  électrique  aussi 
bien  par  le  condensateur  et  Télectromètre  que  par  le  commutateur. 

Résultats  [^), 

MM.  Cantone  et  Sozzanî  ont  opéré  sur  treize  condensateurs,  dont 
chacun  a  été  Tobjet  de  plusieurs  séries  d'expériences,  qui  toutes  ont 
donné  des  résultats  bien  concordants.  « 

Dans  toutes  les  expériences,  la  proportionnalité  de  la  déformation 
au  carré  du  potentiel  s'est  trouvée  très  bien  vérifiée,  et  les  petits 
écarts  inévitables  entre  les  résultats  expérimentaux  et  la  loi  ne  pré- 
sentaient rien  de  systématique;  ils  étaient  tantôt  d'un  signe,  tantôt 
d'un  autre;  l'accord  était  encore  meilleur  pour  les  résultats  obtenus 
par  la  deuxième  méthode,  probablement  parce  que  la  glace  fondante 
réalise  mieux  une  température  constante. 

Calcul  du  coefficient  k^.  —  Les  variations  de  longueur  obtenues 
dans  la  première  méthode  permettent  de  calculer  k^  d'après  la  for- 
mule (1)  : 

/iv  I.        ^L    8^:52 

(<)  **-"=T'KVâ-^- 

Les  variations  de  volume  interne  et  externe,  mesurées  dans  la 
deuxième  méthode,  permettent  également  d'obtenir  A,,  au  moyen  de 
la  formule  suivante  déduite  de  (2)  (3)  par  addition  : 


1  [AUq       AUjl  %K^ 
6  L  Vo  "^   U4  J  KV2 


(1)  Les  résultats  numériques  (et  la  conclusion  qui  en  dérive)  qui  sont  contenus 
dans  ce  paragraphe  diffèrent  notablement  de  ceux  que  Von  trouvera  dans  le 
mémoire  original  de  MM.  Cantone  et  Sozzani;  la  divergence  est  due  à  quelques 
erreurs  de  calcul  et  de  transcription;  —  c'est  d'accord  avec  les  auteurs  que  je 
fais  ici  les  rectifications  nécessaires;  il  est  donc  entendu  que  les  véritables  résul- 
tats sont  ceux  contenus  dans  la  présente  analyse. 
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f.a  table  qui  se  trouve  un  peu  plus  loin  contient  les  valeurs  de  k^ 
obtenues  par  les  deux  procédés  :  on  voit  que  celles  qui  proviennent 
du  deuxième  sont,  en  général,  un  peu  plus  petites  que  celles  obtenues 
parle  premier. 

La  conclusion  à  tirer  de  ces  nombres  est  que  : 

La  constante  diélectrique  du  verre  augmente  par  une  traction  per^ 
pendiculaire  aux  lignes  de  force  [k^  positif  et  de  Tordre  de  quelques 
unités  10-^2  C.  G.  S.)  (^)(«). 

Calcul  du  coefficient  k.^,  —  Comme  nous  Tavons  dit  au  début,  la 
première  méthode  ne  se  prêterait  que  très  mal  à  la  détermination 
de  ^j. 

On  pourrait  procéder  à  cette  détermination  d'après  les  résultats 
delà  deuxième  méthode,  en  employant  Tune  des  formules  (â)  ou  (3), 
dans  lesquelles  tout  est  maintenant  connu,  sauf  A^  ;  mais  les  résultats 
obtenus  seraient  un  peu  illusoires,  car  les  incertitudes  inévitables 
sur  les  nombres  expérimentaux  prennent  ici  une  grande  importance, 

par  suite  de  la  petitesse  du  coefficient  { p"  ) * 

MM.  Cantone  et  Sozzani  préfèrent  opérer  delà  façon  suivante  : 
Retranchons  (3)  de  (2),  il  vient  : 

(4}  5-J2a(l  +  f^)  +*.  -^.1=  KVÏ  [-Cf  -  -Of  J- 

Désignons  le  deuxième  membre  par  e  :  il  est  entièrement  connu 
par  Texpérience  ;  puis,  calculons  les  valeurs  (e^ej)  que  prend  le  pre- 
mier membre  quand  on  y  introduit  successivement  les  deux  hypo- 
thèses k^  =r  A|  et  Aj  =0;  et  voyons  enfin  quel  est  celui  des  deux 
systèmes  des  valeurs  calculées  (e,  et  ej),  qui  se  rapproche  le  plus  des 
valeurs  de  e  observées. 


(')  Ce  résultat  vient  confirmer  la  prévision  :  «  ky  positif  et  de  l'ordre 
de  10  i^  i:.  G.  S.  n  que  j'avais  déduite  (Saobrdote,  toc.  cit. y  p.  312)  de  ma  formule  (1) 
et  des  premières  expériences  de  M.  Cantone  (1888)  sur  l'allongement  des  conden- 
sateurs. 

('^)  Les  essais  de  détermination  expérimentale  du  coefficient  k^  tentés  jusqu'à 
présent  ont  tous  donné  des  résultats  contradictoires,  comme  grandeur  et  même 
comme  signe.  Voir  à  ce  sujet  (Sacekdote,  toc.  cil.y  p.  374)  et  Corbino,  SuUe  con- 
sequenze  ciel  Pnncipio  délia  Conserva zione  dell  eleltncita  {Nuovo  Cimento^  t.  XI, 
p.  136  ;  fév.  1900)  ;  EncoLiNi,  Vanaziojie  délia  Costanle  dieletlrica  del  Vetro  per  la 
trazione  meccanica  {Suovo  CimentOy  t.  Xli,  p.  77-90  ;  août  1900). 
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Valeurs  de  fti 


Numéro  __   **'«""  "«  ^l 

du 


condensateur. 


Première  Deuxième 

méthode.  méthode. 


bservés. 

(o  calculas 
pour 

k^    =0. 

1]  calculés 
pour 

5,59X10- 

7,27 

«2    4,H 
6,83 

2,36 
3,34 

)> 

» 

» 

0 

0,92 

0,54 

» 

» 

» 

>) 

» 

» 

2,20 

2,97 
0,44 

2,25 
3,iO 
0,83 

1,86 
0,52 

» 

» 

» 

1,41 
1,95 
3,85 

1,02 
1,56 
1,69 

0,66 
1,06 
1,04 

3  3,llXlO-<a    2,72 

5  2,65  3,88 

6  1,86  » 

8  4,42  2,62 

9  3,80  » 

11  3,45  » 

12  2,53  2,13 
15  3,09  2,38 

17  2,66  2,29 

18  1,82  » 

19  2,05  2,00 

20  3,62  1,95 

21  4,18  2,10 

La  table  ci-contre  montre  que  les  e  observés  coïncident  assez  bien 
avec  ceux  calculés  dans  Thypothèse  A.^  =  o,  et  en  tous  cas  beaucoup 
mieux  qu'avec  ceux    calculés    dans  l'hypothèse  Aj  =  k^.  Mais  k^ 

n'entrant  dans  les  formules  que  multiplié  par  le  coefficient  p-  tou- 

jours  petit,  toute  conclusion  relative  à  k^  tirée,  d'expériences  aussi 
délicates,  serait  toujours  un  peu  hasardée  :  nous  nous  contenterons 
donc  de  conclure  sur  ce  point  que  : 

Une  traction  parallèle  aux  lignes  de  force  ne  semble  produire  sur 
la  constante  diélectrique  du  ven^e  qu'une  modification,  sinon  négli- 
geable, en  tous  cas  moindre  que  celle  qui  résulte  d'une  traction  nor- 
m,ale  aux  lignes  de  force, 

P.  Sacerdotr. 

DVORAK.  —  Expérience  de  cours  sur  la  capillarité,  etc.  {Physikalische 
ZHLschrift,  t.  II;  1901). 

Expérience  de  cours  sur  la  capillarité.  —  Dans  un  petit  tube  (de 
13  millimètres  de  diamètre  environ)  terminé  par  une  pointe  très 
courte,  fine  (O^^iS)  et  à  parois  minces,  un  liquide  restera 
soutenu  par  la  tension  superlicielle,  et  la  hauteur  occupée  par  le 
liquide  variera  avec  cette  tension;  elle  est  plus  grande,  par  exemple, 
pour  Teau  que  pour  Talcool  :  le  tube  contenant  de  l'eau,  on  provoque 
la  formation  de  gouttes  en  amenant  sous  le  tube  un  verre  plein 
d'éther;  l'écoulement  cesse  quand  on  éloigne  le  verre.  L'expérience 
peut  être  facilement  projetée. 
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Moyen  de  percer  de  minces  sphères  de  verrue,  —  On  chauiïe  au 
blanc,  dans  une  flamme  de  chalumeau,  une  pointe  taillée  dans  un 
charbon  à  lumière  de  4  millimètres  de  diamètre  environ,  et  on  la 
presse  doucement,  en  tournant  légèrement,  contre  la  paroi  de  verre 
maintenue  près  de  la  flamme. 

Expériences  sur  la  toupie  gyroscopique.  —  On  peut  obtenir  soit  le 
mouvement  de  nutation  seul,  soit  le  mouvement  de  précession  seul, 
en  remplaçant  la  pointe  de  la  toupie  par  une  tige  à  oreille  permettant 
de  la  suspendre  à  un  crochet  fixe,  à  un  fil,  ou  à  un  crochet  tenu  à  la 
main  (la  poulie  est  suspendue  obliquement,  après  avoir  été  mise  en 
rotation).  Dans  le  premier  cas,  la  nutation  se  produit  seule  si  la  tige 
est  à  peu  près  deux  fois  plus  longue  que  la  toupie  ;  avec  une  tige  plus 
courte  (0,6  de  la  toupie  environ),  il  faut  amortir  la  vitesse  de  rotation. 
Dans  le  second  cas,  la  suspension  amortit  rapidement  la  nutation  ; 
avec  la  tige  courte,  il  ne  reste  que  la  précession;  avec  la  tige  longue, 
Taxe  se  place  verticalement. 

On  peut  utiliser,  comme  pendule  conique,  la  toupie  munie  de  sa 
longue  tige  ;  on  donne  le  mouvement  à  la  main,  la  toupie  ne  tournant 
pas,  puis  on  Tabandonne;  elle  se  met  à  tourner,  et  Taxe  prend  le 
mouvement  de  précession  (si  on  détermine  ce  mouvement  à  la  main), 
la  durée  d'oscillation  est  alors  extrêmement  longue,  comme  si  la 
pesanteur  était  très  affaiblie.  Avec  la  tige  courte,  on  peut  déterminer 
un  mouvement  de  précession  inverse  et  très  rapide  ;  en  lançant  rapi- 
dement Taxe  en  sens  inverse  de  la  précession  et  l'abandonnant  ;  tout 
se  passe  comme  si  la  pesanteur  était  augmentée  (durée  d'oscillation 
du  pendule  simple  conique)  : 


(t  =  2.V^). 


Les  expériences  sont  assez  difficiles,  et  l'extrémité  de  Taxe  décrit 
non  des  cercles,  mais  des  courbes  analogues. 

P.   LUGOL. 
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W.  KONIG.  —  Doppelbrung  in  transversal  schwingenden  Glasplatten   (Double 
réfraction  des  plaques  de  verre  vibrant  transversalement). —  P.  1-40. 

Il  y  avait  iatérèt  à  comparer  les  phénomènes  de  biréfringence  qui 
apparaissent  aux  nœuds  et  aux  ventres  de  vibration  d'une  plaque  de 
verre,  dont  Tune  des  extrémités  est  ii\e  et  l'autre  libre,  parce  qu'on 
peut  ainsi  différencier  deux  causes  productrices  de  la  double  réfrac- 
tion :  la  déformation  élastique  de  la  substance  aux  nœuds,  la  cour- 
bure de  la  plaque  aux  ventres.  La  jdaque  de  verre  avait  70  centimètres 
de  longueur,  7  centimètres  de  largeur  et  7  millimètres  d'épaisseur; 
polie  sur  la  face  étroite  et  longue,  elle  était  observée  dans  le  sens  de 
la  largeur  entre  deux  niçois.  Comme  la  biréfringence  aux  ventres  et 
aux  nœuds  subissait  des  variations  de  môme  période  que  le  mouve- 
ment vibratoire  actionnant  la  plaque  de  verre,  les  apparences  étaient 
photographiées.  La  plaque  sensible,  entraînée  dans  le  mouvement 
d'un  pendule  de  2  mètres  de  longueur,  décrit  par  M.  Klinkert  (*),  était 
soumise  à  l'action  du  faisceau  lumineux  convenablement  diaphragmé 
à  Laide  d'une  fente.  La  double  réfraction  qui  apparaît  aux  ventres 
est  due  à  la  courbure  de  la  plaque  ;  elle  a  ses  directions  principales 
suivant  la  longueur  de  la  plaque  et  suivant  la  direction  perpendicu- 
laire. Aux  nœuds  apparaît  une  double  réfraction  qui  est  due  à  la 
tension  résultant  du  mouvement  vibratoire  et  qui  a  ses  axes  à  45° 
de  la  longueur  de  la  plaque.  Les  résultats  qualitatifs  et  quantitatifs 
obtenus  dans  ces  expériences  sont  d'accord  avec  la  théorie  que 
l'auteur  développe  en  s'appuyant  sur  les  équations  bien  connues  du 
mouvement  des  plaques,  et  sur  les  données  expérimentales  reliant 
la  déformation  du  verre  à  la  biréfringence  (2). 

R.    DONGIËR. 


(1)  Wied.  ^rt//.,65,  p.  851;  1898. 

(2)  Weutheim,  Aîin.  de  Cfi.  et  /%.?.,  [3],  U),  p.  156  ;  1851  ;  —  E.  Mach,  Optisch  Ver- 
sache,  p.  IG;  Prague,  1873;  —  P.  Pocklls,  Wied.  Ann.,  [37],  p.  390;  —  De  Saist- 
Wexa^t,  Journal  de  Liouville,  [2j,  t.  l,  p.  89  ;  1856. 
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Victor  HENSEN.—  Darstellung  der  Lamellentône  (Production  de  sons 
par  des  lamelles  gazeuses).  —  P.  41-59. 

Quand  on  dirige  une  lame  d'air  froid,  issue  d'une  fente,  normale- 
ment à  la  flamme  d'un  bec  de  gaz  papillon,  on  obtient  un  son 
intense  qui  ressemble  à  un  cri.  L'auteur  a  déjà  signalé  ces  flammes 
bruyantes  (^).  Dans  son  mémoire  actuel,  il  en  donne  un  grand  nombre 
de  photographies,  obtenues  en  analysant  ces  flammes  au  moyen  d'un 
diapason  à  l'unisson.  Les  images,  réfléchies  sur  un  miroir  porté  par 
le  diapason,  montrent  des  flammes  diversement  contournées  ou  tor- 
dues. On  peut  faire  varier  dans  des  limites  assez  larges  la  vitesse 
du  courant  de  gaz  ou  du  courant  d'air  sans  que  le  son  change  sensi- 
blement de  hauteur,  bien  que  les  ondes,  révélées  par  l'analyse, 
changent  de  longueur.  De  même,  quand  on  souffle  plus  ou  moins 
fort  sur  une  sirène  de  Seebeck  animée  d'un  mouvement  de  rotation 
de  vitesse  déterminée,  la  hauteur  du  son  ne  change  pas,  bien  que  la 
distance  des  ondes  d'air  successives  émises  par  les  trous  varie  pro- 
portionnellement à  la  vitesse  du  courant  d'air. 

E.    BOUTY. 

R.    ZSIGMONDY.    —    Uebcr  die    Absorption   des    Lichtes   in   Farbglasern 
(Sur  l'absorption  de  la  lumière  dans  les  verres  colorés).  —  P.  60-71. 

La  composition  et  la  nature  de  l'oxyde  colorant  ne  sont  pas  seuls 
à  influer  sur  le  spectre  d'absorption  d'un  verre  coloré  ;  le  mode  de 
fabrication  n'est  pas  sans  intervenir,  et  il  est  nécessaire  de  le  définir 
avec  précision  pour  chaque  échantillon.  Les  substances  sont  fondues 
à  la  flamme  oxydante,  mélangées  par  agitation,  puis  versées  dans 
un  moule  où  elles  se  refroidissent  très  lentement.  Découpées  et 
taillées  en  lames  polies,  elles  sont  observées  avec  le  spectrophoto- 
môtre  de  Glan  dans  la  partie  lumineuse  du  spectre  jusqu'à  la  lon- 
gueur d'onde  Oî^,  450.  Au  delà  et  dans  le  violet,  les  mesures  sont  effec-' 
tuées  avec  l'appareil  de  Pulfrich  (^). 

Les  investigations  ont  porté  sur  des  verres  de  composition  diffé- 
rente : 

Nai03Si02,  K203Sio^  Na^OCaO  5Si02,  K«OGaOoSi02,  Na^OPbOoSiO^- 
K20Pb05SiO-\  Na-*0ZiiO:>SiO2,  iXa^B^O^,  B^O^,  PbOSiO^ 


(•;  Druiies  Annalen,  t.  II,  p.  219;  1900. 

('*)  R.  Pllfhich,  Zeilsch.  fUr  InstrumerUenk.,  1898,  p.  381. 
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qu  on  a  additionnées  dans  des  proportions  variant  entre  1  et  3  0/0,  de 
Tun  des  oxydes  de  chrome,  ou  de  cuivre,  ou  de  cobalt,  ou  de  nickel, 
ou  de  manganèse,  ou  de  fer,  ou  d'uranium.  Les  résultats  sont  repré- 
sentés graphiquement  en  fonction  de  la  longueur  d'onde. 

Les  propriétés  absorbantes  changent  d'un  verre  à  l'autre  pour  un 
même  oxyde  colorant,  et  avec  les  différents  oxydes  pour  un  même 
verre  coloré. 

R.    DONGIER. 


SUNDELL  et  TALLQVIST.  —  Ueber  das  Décrément  elektrischer  Schwingungen 
bei  der  Ladung  von  Condensatoren  (Sur  le  décrément  des  oscillations  élec- 
triques dans  la  charge  des  condensateurs).  —  P.  72-98. 


Les  auteurs  étudient  théoriquement  ces  oscillations  et   portent 

leur  attention  principalement  sur  le  calcul  du  décrément,  dont  la 

valeur  théorique  a  été  jusqu'ici  l'objet  de  très  peu  de  vérifications 

expérimentales,  peu  satisfaisantes  d'ailleurs.  Si  on  suppose  que  la 

capacité  soit  fonction  du  temps,  cette  variation  en  entraîne  une  du 

décrément;  par  exemple,  si  la  capacité,  au  lieu  d'avoir  une  valeur 

constante  Cq,  varie  proportionnellement  au  temps,  C  =  C^  +  ^^  1® 

AT 
décrément  éprouve  une  augmentation  ^tt-î  C^  étant  la  valeur  de  C 

pendant  la  variation.  Cette  influence  se  fait  sentir  lorsque  le  conden- 
sateur, comme  c'est  le  cas  en  général,  ne  prend  pas  immédiatement 
sa  charge  totale,  et  les  auteurs  montrent  comment  on  peut  en  tenir 
compte. 

Si  on  désigne  par  R  la  résistance  du  circuit,  le  décrément  a  se 
présente  sous  la  forme  : 

.  =  a  +  6R,        où        «  =  fVÏ(^+^,)         et        ,  ^\s[\, 

OÙ  L  représente  la  self-induction,  C  la  capacité,  R^  la  résistance  de 
l'isolant  de  la  bobine  d'induction,  et  Ra  celle  de  l'isolant  du  conden- 
sateur. 

On  peut  déterminer  a  et  6  avec  précision,  et  les  auteurs  montrent 
que  ces  déterminations  concordent  bien  avecles  formules  théoriques; 
on  peut  donc  utiliser  cette  méthode  pour  mesurer  les  quantités  qui 


292  DRUDE'S   ANNALEN  DER  PHYSIK 

figurent  dans  a  et  b\  on  peut  joindre  à  ces  formules  la  relation 

connue  :  

T  =  27:  v^LC. 

Ch.  Maurain. 


L.  HOLBORN  und  A.  DAY.  —  Ueber  den  Schmclzpunkt  des  Goldcs  (Sur  le  point 
de  fusion  de  i'or).  -  P.  99-103: 

MM.  Holborn  et  Day  ont  employé  le  thermomètre  à  air,  à  mesurer 
les  points  de  fusion  de  divers  métaux  entre  300°  et  I.IOO**.  Ils  se  sont 
servi  dans  leurs  expériences  de  450  grammes  d'or  dont  la  pureté  a 
été  vérifiée  avec  le  plus  grand  soin. 

La  moyenne  des  déterminations  leur  a  donné  la  température 
dei.063%9. 

L.  Marchis. 

L.  HOLBORN  und  A.  DAY.  —  Uebcr  die  Ausdehnung  einiger  Metalle  in  hoher 
temperatur  (Dilatation  de  quelques  métaux  à  haute  température).  —  P.  104-122. 

Les  auteurs  ont  étudié  la  dilatation  jusqu'à  1.000*  du  platine,  du 
palladium  et  du  nickel;  l'argent  a  été  étudié  jusqu'à  la  température 
de  son  point  de  fusion,  le  constantan  jusqu  a  500°;  enfin  une  sorte 
de  fer  et  d'acier  a  été  étudiée  jusqu'à  750°. 

A  ces  hautes  températures,  il  est  impossible  d'avoir  un  long  barreau 
à  une  môme  température  en  tous  ses  points;  il  faut  donc,  ou  bien 
opérer  sur  des  barreaux  très  courts,  ce  qui  diminue  l'exactitude  des 
mesures,  ou  bien  renoncer  à  l'uniformité  des  températures,  placer  le 
barreau  transversalement  dans  un  fourneau,  tracer  des  repères  sur 
les  extrémités  maintenues  à  basse  température  et  mesurer  la  distance 
de  ces  repères.  Dans  ce  dernier  cas,  on  mesure  la  température 
moyenne  du  barreau  au  moyen  d'un  thermomètre  à  air  ou  par  la 
méthode  des  résistances  électriques.  Ce  mode  d'expérimentation  a 
l'inconvénient  de  ne  pas  donner  nettement  la  loi  de  dilatation  en 
fonction  de  la  température. 

C'est  cette  dernière  méthode  qu'ont  employée  MM.  Holborn  et 
A.  Day,  qui  ont  opéré  sur  des  barreaux  de  0",5,  chaufl'és  électrique- 
ment dans  un  tube  en  porcelaine. 

Entre  0°  et  1.000°,  les  auteurs  représentent  par  les  formules  sui- 
vantes la  dilatation  de  Tuoité  de  longueur. 
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Platine X  —  (  8868«  -{-  1,324^)  lO"» 

Palladium X  —  (11670e  +  2,187^»)  10"» 

Platine  iridié  (20  0  0  iridium) X  —  (  8198^  +  1,418^2)  lO"» 

Argent  (entre  0°  et  900«) X  —  (18270^  +  4,793^2)  lo-» 

Nickel  (entre  0»  et  1000°) X  r=  (13460e  +  3,315^2)  jq-» 

Constantane  (entre  0<»  et  500°) X  =  (14810e  +  4,024e»)  10- » 

Fer  de  forge  (entre  0°  et  "oO")  ...  X  =  (11705e  +  5,25)4e2)  lO-'J 

Acier  (entre  0«  et  XW) X  —  (  9173e  +  8,336e2)  lO"» 

(Riche  en  carbone) 

L.  Marchis. 


W.  JAEGER.  —  Ueberdie  Unregelmâssigkeiten  Weston'scher  Cadmium  elemente 
mit  14,3  0/0  Amalgam  jin  der  Nâhe  von  0*  (Sur  les  irrégularités  dans  le  voisi- 
nage de  0*  de  l'élément  Weston  au  cadmium  avec  U,3  0/0  d'amalgame). 

L'auteur  propose  pour  la  force  électromotrice  de  Télément  consi- 
déré la  formule  suivante  : 

Et  z=  Eao  —  0,000038  (e  —  20)  —  0,00000065  (e  —  20)». 

dans  laquelle  E/  et  Ejq  sont  exprimés  en  millivolts. 

K.-R.  JOHNSON.  —  Beitrâge  zur  Knentois  der  Vorgân^e  in  Inductionsappara- 
ten  (Contribution  à  l'étude  des  propriétés  des  appareils  d'induction).  — 
P.  137-164. 

L'auteur  continue  Tétude  théorique  des  phénomènes  qui  se  passent 
dans  le  circuit  secondaire  (*).  H  s'occupe  du  courant  induit  par  la 
fermeture  du  circuit  primaire,  puis  de  Tétude  des  deux  courants 
induits  (correspondant  à  la  rupture  et  à  la  fermeture),  ku  moyen 
d'un  galvanomètre  ou  d'un  électrodynamomètre  ;  un  galvanomètre 
donne  la  même  indication  pour  Tun  ou  l'autre  ;  un  électrodynamo- 
mètre donne  une  déviation  plus  grande  pour  le  courant  correspon- 
dant à  la  rupture.  Puis  Tauteur  examine  le  cas  où  un  condensateur 
est  en  dérivation  sur  un  micromètre  à  étincelles  placé  sur  le  secon- 
daire. 

Ch.  Maurain. 


(»)  K.-R.  Johnson-,  Drude's  Ann.  d    Physik,  t.  III,   p.  439,  461  et  744;  1900.  — 
J,  de  Ph.,  [3],  t.  IX,  p.  416,  548,  66o  ;  1900. 

/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Avril  1901.)  20 
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H.  HULSHOF.  —  Sur  la  tension  superficielle.  —  P.  165-186. 

L'auteur  imagine  un  liquide  homogène  surmonté  de  vapeur  satu- 
rante ;  il  suppose  la  surface  libre  horizontale  et  admet  que  la  densité 
varie  continuement  dans  la  couche  terminale  depuis  celle  du  liquide 
jusqu'à  celle  de  la  vapeur.  Il  se  propose  de  montrer  qu'en  adoptant 
les  hypothèses  sur  lesquelles  est  établie  Yéquation  d'état  de  Van  der 
Waals  on  arrive  à  démontrer  l'existence  d'une  tension  superficielle. 
La  théorie  développée  ici  par  l'auteur  est  une  théorie  thermodyna- 
mique de  la  capillarité,  analogue  à  celle  que  Van  der  Waals  a  dévelop- 
pée dans  diverses  publications  (notamment  dans  les  Archives  Néer- 
landaises^ t.  XXVIII)  ;  les  notations  et  certaines  méthodes  de  Van  der 
Waals  sont  reprises. 

L'essentiel  du  mémoire  est  le  calcul  de  la  pression  moléculaire  ré- 
sultant de  l'attraction  mutuelle  des  particules.  M.  Hulshof  conduit  ce 
calcul  comme  Van  der  Waals  le  sien  dans  la  détermination  de  l'éner- 
gie potentielle.  Il  montre  que  cette  pression,  pour  un  élément  de 
surface  pris  dans  la  couche  superficielle,  dépend  de  l'orientation  de 
l'élément  ;  la  direction  parallèle  à  la  surface  libre  et  la  direction  per- 
pendiculaire ne  sont  pas  équivalentes  à  ce  point  de  vue.  Il  en  résulte 
que  la  surface  limite  doit  tendre  à  se  contracter  avec  une  force  qui 
dépend  de  la  différence  des  pressions  moléculaires  dans  les  deux  di- 
rections. La  notion  ordinaire  de  tension  superficielle  découle  de  là. 
M.  Hulshof  calcule  cette  tension  et  en  déduit,  pour  l'énergie  super- 
ficielle, une  expression  identique  à  celle  qu'avait  obtenue  déjà  Van 
der  Waals  dans  sa  théorie  thermodynamique. 

M.  Hulshof  termine  en  indiquant  comment,  à  son  avis,  on  peut 
lever  certaines  objections  qu'on  fait  habituellement  —  en  partant  de 
la  thermodynamique  —  contre  la  théorie  de  la  tension  superficielle. 

.    G.  Vincent. 


W.  VOIGT.  —  Ueber  das  numerische  Verhâltnis  der  beiden  Elasticitfttsconstan- 
tenisotroper  Medien  nach  der  molecularen  Théorie  (Rapport  numérique  des 
deux  constantes  élastiques  des  milieux  isotropes,  d*après  la  théorie  molécu- 
laire). —  P.  187-197. 

«  Les  propriétés  élastiques  des  corps  isotropes  ne  peuvent 
s'expliquer,  dans  l'hypothèse  moléculaire,  que  si  l'on  admet  que  ces 
corps  sont  composés  de  fragments  de  cristaux,  orientés  dans  toutes 
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les  directions  possibles.  »  L'auteur  reprend  cette  idée,  déjà  indiquée 
dans  son  magistral  rapport  au  dernier  Congrès  international  de 
Physique  (t.  I,  p.  339-343)  ;  puis  il  montre  comment  elle  s'intro- 
duit naturellement  dans  la  théorie  mathématique  de  l'élasticité. 


W.  VOIGT.  —  Ueber  das  elektrische  Analogon  des  Zeemaneffectes  (Phénomène 
électro-optique  analogue  du  phénomène  de  Zeemann).  —  P.  197-209. 

L'auteur  établit  par  le  calcul  combien  doivent  être  faibles  les 
diverses  modifications  que  produirait  un  champ  électrostatique  sur 
les  raies  d'absorption  (ou  d'émission)  d'une  source  lumineuse.  Le 
déplacement  d'une  raie  ne  devrait  pas,  dans  les  circonstances  les 
plus  favorables,  atteindre  la  20.0()0®  partie  de  la  distance  qui  sépare 
les  deux  raies  D. 

F.  Carré. 


J.  STARR.  —  Bercchnung  derLeitfahigkelt  durchstrômter  gase  inder  positiven 
Lichtsâule  (Evaluation  de  la  conduclibllité  électrique  des  gaz  dans  la  région 
poiïitive  de  la  décharge  lumineuse).  —  P.  215-224. 

Les  recherches  expérimentales  ont  été  exécutées  d'après  la 
méthode  de  A.  Herzf*)  pour  la  mesure  du  gradient  de  potentiel* 
Elles  ont  porté  sur  l'azote  et  l'hydrogène. 

La  conductibilité  X  du  gaz  varie  avec  la  densité  j  du  courant,  sui- 
vant la  formule  : 

X.  103=— ^, 
a  — 03 

7  =  -  étant  évalué  en  milliampères,  q  représente  la  section,  a  et  b 

sont  des  constantes  positives,  plus  fortes  pour  l'azote  que  pour 
l'hydrogène. 

Cette  formule  est  applicable  au  cas  où  l'intensité  varie,  la  section 
restant  constante. 

Si,  au  contraire,  l'intensité  du  courant  reste  constante,  la  section 
variant,  la  formule  est  un  peu  différente. 


X.  102  : 


b'j 


{»)  Witd.  Ann.,i.  LIV,  p.  254;  1895;  -  J.  dePhye,,  3*  série,  t.  VI,  p.  326;  1895. 
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Dans  les  deux  cas  la  conductibilité  croît  avec  j',  un  peu  plus  vite 
que^"  dans  le  premier  et  un  peu  moins  vite  dans  le  second.  L'auteur 
attribue  ce  retard  surtout  à  Tinfluence  de  la  paroi,  car  il  démontre 
que,  pour  des  densités  de  courant  égales,  la  conductibilité  augmente 
un  peu  avec  le  diamètre  du  tube.  Elle  varie  aussi  en  sens  inverse  de 
la  pression,  mais  pas  tout  à  fait  proportionnellement. 

Enfin  la  conductibilité  varie  avec  la  nature  du  gaz,  pour  Thydro- 
gène  elle  est  à  peu  près  une  fois  et  demie  plus  grande  que  pour 
Tazote  dans  les  mômes  conditions. 


E.  JAHNKE,  0.  LUMMER  et  E.  PRINGSHEIM.  —  Krilisches  zur  Herleitung  dcp 
Wien'schen  Spectralgleichang  (Critique  de  la  déduction  de  Téquation  spec- 
trale de  W ien).  —  P.  223-230. 

D'après  leurs  observations,  les  auteurs  arrivent  aux  conclusions 
suivantes  :  Les  déductions  de  M.  Wien  pour  l'émission  d'un  corps 
noir  ne  peuvent  être  regardées  comme  exactes,  même  dans  le  cas 
des  petites  longueurs  d'onde.  L'équation  de  M.  Wien  pourrait-elle 
représenter  la  vraie  loi  de  l'émission  d'un  corps  noir  pour  toutes  les 
valeurs  de  la  longueur  d'onde  X  et  pour  toutes  les  températures, 
qu'on  ne  pourrait  pas  en  conclure  l'exactitude  des  hypothèses  qui 
forment  la  base  du  raisonnement,  car  ces  hypothèses  ne  jouent  qu'un 
rôle  secondaire  dans  la  déduction  (*). 

L.  LE  WlxN.  —  Zûr  Geschiohte  der  Télégraphie  (Pour  l'histoire  de  la  télégraphie). 

—  P.  231. 

Dans  un  livre  publié  à  Paris,  en  1622,  il  est  rapporté  qu'un  alle- 
mand fit  voir  au  roi  Henri  IV  un  appareil  formé  de  deux  horloges, 
sur  le  cadran  desquelles  étaient  écrites  les  vingt-quatre  lettres  de 
l'alphabet.  On  attachait  sur  chacun  de  ces  cadrans  une  aiguille 
aimantée  et,  «  à  mesure  qu'on  tournoit  et  dressoit  une  esguille,  celle 
de  l'autre  horloge,  pour  si  distant  et  séparé  qu'il  fust,  suivoit  entière- 
ment ce  mesme  mouvement.  Le  Roy  voyant  un  si  beau  secret  lui 
deffendit  de  le  divulguer  comme  pouvant  porter  de  très  dangereux 
advertissements  es  armées  et  villes  assiégées.  Outre  que  Mardobée 


(',  Voir  lorae  II  des  Rapports  présentés  au  Congrès  in  1er  national  de  Physique  ^ 
p.  72  e(  suivantes. 
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qui  traicte  de  la  nature  de  raimant,  en  réprouve  et  prohibe  la  com- 
munication ». 

L'auteur  se  demande  si  Ton  peut  regarder  ceci  comme  un  pre- 
mier e^femple  de  la  communication  à  distance  au  moyen  de  forces 
magnétiques. 

L.  Chair. 
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6*  série,  t.  I;  janvier  1901. 

William  BARLOW.  —  Cryslal  Symmetry.  The  Actual  Basis  of  the  Thirty-two 
classes  (Symétrie  cristalline.  Bases  actuelles  de  32  classes).  ^  P.  1. 

Dans  Tétude  des  cristaux,  la  nature  de  la  symétrie  n'est  pas 
déduite  seulement  de  la  forme  extérieure,  mais  encore,  en  grande 
partie,  d'autres  propriétés  telles  que  le  pouvoir  rotatoire,  les  lignes 
de  corrosion,  etc.  Souvent  les  indications  ainsi  fournies  sont  en  contra- 
diction ou  difficiles  à  concilier  avec  celles  données  par  la  forme 
extérieure  et  conduisent  à  considérer  le  corps  non  comme  un  cristal 
unique,  mais  comme  un  groupement  de  différents  cristaux. 

Cependant  le  fait  qu'on  désigne  ces  phénomènes  sous  le  nom 
d'anomalies  semble  indiquer  qu'une  classification  de  cristaux  doit 
se  faire  d'après  la  forme  extérieure.  C'est  ce  qu'ont  essayé  de  faire 
Gadolin,  Hessel,  qui  ont  ainsi  indiqué  32  classes  de  cristaux. 
M.  Barlow  formule  quelques  objections  à  leurs  considérations  et 
développe  ensuite  sa  classification  en  32  classes,  en  prenant, 
comme  hypothèse  fondamentale,  que  l'homogénéité  de  structure 
consiste  dans  la  ressemblance  suivante  des  molécules  du  corps  à  la 
fois  dans  leur  nature  et  leur  arrangement  relatif,  qu'à  chaque  point 
mathématique  dans  la  masse  correspondent,  uniformément  distribués 
à  des  intervalles  finis,  un  nombre  de  points  dont  le  rapport  avec  la 
structure  moléculaire,  regardée  comme  étendue  indéfiniment,  est  le 
même  qu'au  point  choisi,  et  que  si,  dans  une  telle  masse,  deux  ou 
plusieurs  directions  sont  semblables,  leur  ressemblance  peut  m- 
définir  en  disant  qu'ils  sont  semblablement  disposés  par  rçipport  à  la 
structure  moléculaire. 

Perreau. • 
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WOOD  and  MAGNUSSON.  —  The  Anomalous  Dispersion  of  Cyanin  (Dispersion 
anomale  de  la  cyanine).  —  P.  36. 

On  sait  que  la  cyanine  produit  dans  le  spectre  une  bande  d'absorp- 
tion voisine  de  la  raie  D.  Les  auteurs  en  ont  trouvé  une  autre  com- 
mençant à  la  longueur  d'onde  0,37  jjl  et  ont  en  outre  déterminé  Findice 
de  réfraction  de  la  cyanine  pour  diverses  longueurs  d'onde,  en  parti- 
culier pour  celles  comprises  dans  la  bande  d'absorption. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  ils  ont  employé  des  prismes 
de  cyanine  obtenus  en  comprimant  entre  deux  lames  de  verre  de  la 
cyanine  fondue.  On  enlevait  ensuite  une  des  lames  de  verre.  Avec 
de  grandes  difficultés,  ils  ont  pu  obtenir  des  prismes  d'angle  variant 
de  24"  à  17'. 

Avec  ces  faibles  épaisseurs,  la  lumière  traversait  le  prisme.  Voici 
les  résultats  obtenus  dont  on  s'est  servi  pour  dresser  une  courbe  : 

X 0"-,77  0,690  0,650  0,610  0,590  0,550  0,530  0,510  0,490  0,470  0,431 

n 1   ,93  2,U    2,33     2,12     1,67     1,18     1,1       1,19     1,32     1,42     1,52 

On  éclairait  la  fente  du  goniomètre  au  moyen  d'un  spectre  donné 
par  un  spectroscope  à  vision  directe. 

Dans  une  autre  série  d'expériences,  on  photographia  le  spectre 
produit  par  un  réseau  concave  de  Rowland,  après  que  la  lumière 
avait  traversé  le  prisme  de  cyanine.  On  obtint  dans  la  partie  extrême 
du  spectre  les  résultats  suivants  : 

X 0,423        0,410        0,404        0,395        0,380        0,372 

n 1,53  1,565         1,573         1,606         1,600        1,610 

Au-delà  de  0,372  (jl  on  n'avait  plus  rien,  ce  qui  indique  que  là 
commence  une  bande  d'absorption  dont  on  n'a  pu  déterminer  l'autre 
extrémité. 

On  peut  montrer  la  courbe  de  dispersion  au  moyen  de  l'expérience 
des  prismes  croisés  Tun  en  verre,  Tautre  en  cyanine. 

Dans  une  autre  série  d'expériences,  on  s'est  servi  du  réfractomètre 
interférentiel  de  Michelson,  avec  des  pellicules  minces  de  cyanine 
obtenues  par  évaporation  d'une  solution  alcoolique.  On  obtient  les 
mêmes  résultats  qu'avec  le  prisme,  ce  qui  montre  que  la  grande 
variatipn  d'amplitude  de  la  vibration  à  partir  du  bord   réfringent 
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n'influe  pas,  comme  on  pourrait  le  craindre,  sur  la  propagation  de 
ronde(<). 

Perreau. 

H.-J.-S.  SAND.  —On  the Concentration  at  the  Electrodes  in  a  solution,  with  spé- 
cial référence  to  the  Liberation  of  Hydro^en  by  Electrolysis  or  a  Mixture  of 
Copper  Sulphate  and  Sulfuvic  Arid  (Sur  la  concentration  aux  électrodes  dans 
une  solution,  avec  une  allusion  spéciale  à  la  libération  de  Thydrogène  par  élec- 
trolyse  d'un  mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  d'acide  sulfurlque).  —  P.  45-79. 

M.  Sand  établit  d'abord  une  formule  exprimant,  en  fonction  du 
temps,  la  concentration  au  voisinage  de  la  cathode  d'une  solution 
d'un  sel  unique,  dans  le  cas  théorique  simple  où  la  solution  est  con- 
tenue dans  un  vase  cylindrique  vertical  dont  les  bases  sont  consti- 
tuées par  les  électrodes,  en  supposant  qu'il  n'y  ait  pas  de  courants 
de  convection,  que  la  diffusion  du  sel  obéisse  à  la  loi  de  Fick  et  que 
les  nombres  de  transport  de  Hittorff  correspondants  soient  constants. 

Il  s'est  appuyé  sur  cette  formule  pour  faire  des  mesures  approchées 
du  coefficient  de  diffusion  du  sulfate  de  cuivre. 

Dans  le  cas  de  la  solution  d'un  mélange  de  deux  électrolytes, 
par  exemple  d'une  solution  acide  de  sulfate  de  cuivre,  il  semble 
impossible  actuellement  d'établir  une  théorie  exacte  permettant  de 
calculer  la  concentration  aux  électrodes.  M.  Sand  a,  cependant, 
exprimé  deux  limites  supérieure  et  inférieure  de  cette  concentration, 
ainsi  que  deux  limites  du  temps  nécessaire  pour  que  la  concentra- 
tion du  cuivre  à  la  cathode  d'une  solution  acide  de  sulfate  de  cuivre 
tombe  à  zéro,  en  supposant  que  le  cuivre  se  dépose  seul  ;  il  a  cons- 
taté expérimentalement  que  l'hydrogène  n'apparaît  jamais  à  la  ca- 
thode entre  ces  limites  de  temps,  c'est-à-dire  avant  que  la  concen- 
tration du  cuivre  soit  nulle  et  que  l'époque  à  laquelle  il  apparaît  est 
sensiblement  donnée  par  une  nouvelle  formule  analogue  à  celle  dont 
il  est  question  plus  haut  ;  cette  formule  fournirait  une  expression 
empirique,  suffisante,  dans  la  pratique,  pour  la  marche  de  la  con- 
centration d'un  mélange  à  la  cathode. 

M.  Sand  a  conclu  de  ses  calculs  qu'on  doit  pouvoir  empêcher  le 
dégagement  d'hydrogène  en  agitant  fortement  la  solution  acide  de 
sulfate  de  cuivre,  dans  des  conditions  où  il  y  aurait  libération  de  ce 
gaz,  sans  agitation.   L'expérience  lui  a  montré  qu'en  effet  on  peut 


(>)  11  convient  de  rappeler  les  expériences  effectuées  par  la  même  méthode  du 
prisme  par  M.  Salvador  Bloch  (Thèse  de  Doctorat,  Paris,  Gaulhier-Villars,  1894). 
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ainsi  supprimer  le  dégagement  de  Thydrogène,  alors  qu'avant  Tagi- 
tation  ce  gaz  formait,  par  exemple,  plus  de  60  0/0  des  équivalents 
mis  en  liberté.  Les  courants  de  convection  ont  donc  une  influence 
considérable  sur  la  proportion  de  cuivre  et  d'hydrogène  libérés 
dans  une  telle  solution.  H.  Bagard. 

A.-P.  CHATTOCK,  W.-E.  WALKER,  et  E.-H.  DIXON.—  On  the  spécifie  Velocities 
of  Ions  in  the  Disebarge  from  Points  (Sur  les  vitesses  spécifiques  dans  la  dé- 
charge des  pointes).  —  P.  79-92. 

Dans  un  mémoire  antérieur, analysé  dans  ce  Journal  {*)^  M.  Chat- 
tock  a  montré  que  la  mesure  de  la  pression  du  vent  électrique  pro- 
duit sur  une  pointe  fournit  un  moyen  de  déterminer  les  vitesses 
spécifiques  des  ions  mis  enjeu  dans  ce  phénomène. 

Les  auteurs  ont  effectué  de  telles  mesures  pour  les  gaz  H,  CO*, 
Air,  O,  ainsi  que  pour  des  liquides  non  conducteurs,  notamment  la 
térébenthine.  Ils  donnent,  dans  un  tableau  (p.  95  du  mémoire),  les 
valeurs  ainsi  obtenues  pour  les  vitesses  spécifiques  V  des  ions  en  cm, 
dans  un  champ  électrique  de  1  volt,  en  les  rapprochant  de  valeurs 
obtenues  par  Rutherford  et  Townsend,  dans  le  cas  de  T ionisation  par 
les  rayons  X.  Voici  les  conclusions  générales  de  ce  travail: 

Les  vitesses  spécifiques  Y  des  ions  de  gaz  pour  la  décharge  par 
pointe  sont  sensiblement  celles  qu'on  obtient  pour  ces  gaz  ionisés 
par  les  rayons  X. 

Les  vitesses  V  pour  des  liquides  non  conducteurs  semblent  être 
du  même  ordre  de  grandeur  que  les  vitesses  spécifiques  des  ions 
dans  les  électrolytes  ordinaires. 

Dans  rhydrogène,  pour  la  décharge  négative  seulement,  et  pro- 
bablement aussi  dans  la  térébenthine,  pour  les  deux  espèces  de 
décharge,  il  semble  exister  une  «  décharge  de  retour  »  d'un  anneau 
de  cuivre  ou  de  platine  vers  la  pointe.  Cette  décharge  de  retour 
abaisse  les  pressions  du  vent,  dans  le  cas  de  Thydrogène,  d'une 
quantité  proportionnelle  à  Tintensité  du  courant  qui  sort  de  la 
pointe. 

Les  ions  négatifs  ont,  dans  le  cas  de  l'hydrogène,  des  vitesses  très 
variables  dans  des  champs  constants  ;  il  en  est  de  même  pour  l'air  et 
l'oxygène,  mais  à  un  degré  beaucoup  moindre.  Les  ions  positifs,  au 
contraire,  ne  présentent  pas  ces  variations.  Cette  anomalie  provient 
peut-être  d'une  occlusion  de  gaz  dans  la  pointe.       H.  Bagard. 

{')  Voir  J,  de  Phys.,  3*  série,  t.  IX,  p.  110  ;  1900. 
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Lord  RAYLEIGH.  —  On  Balfour  Stewart  Theory  of  the  Connexion  between 
Radiation  and  absorption  (Sur  la  théorie  de  Balfour  Stewart  entre  la  radiation 
et  l'absorption).  —  P.  98-100. 

Lord  Rayleigh  cite  un  passage  essentiel  de  Stewart  sur  la  théorie 
de  la  radiation  et  de  l'absorption,  passage  qui  a  été  rarement  cité, 
même  par  Stewart  lui-même,  lors  des  polémiques  élevées  à  propos 
de  la  découverte  de  la  loi  de  Kirchoff. 

«  Soient  AB,  BC,  deux  plaques  contiguës  égales  et  identiques,  dé- 
coupées dans  Tintérieur  d'une  substance  d'étendue  indéfinie  et  à  tem- 
pérature uniforme.  La  radiation  totalisée  qui  vient  de  l'intérieur  vient 
frapper  la  surface  supérieure  du  plateau  supérieur  ;  considérons  la 
partie  de  cette  radiation  qui  tombe  sur  les  particules  A  dans  la  direc- 
tion DA  (AD  est  le  prolongement  de  BA).  Ce  rayon,  en  passant 
de  A  à  B,  aura  été  en  partie  absorbé  par  la  substance  entre  A  et  B  ; 
mais  la  radiation  de  la  tranche  supérieure  étant  égale  à  son 
absorption  (puisque  sa  température  reste  la  même),  le  rayon 
aura  été  exactement  aussi  accru  par  le  rayonnement  qui  provient 
des  particules  intermédiaires  entre  A  et  B,  qu'il  est  diminué  en 
intensité  par  leur  absorption.  Il  arrivera  donc  en  B  avec  la  même 
intensité  qu'il  a  au  point  A.  Mais  la  qualité  du  rayon  en  B  sera  aussi 
la  même  que  la  qualité  de  ce  rayon  en  A.  Car,  si  elle  était  diffé- 
rente, une  proportion  serait  absorbée  dans  le  passage  de  B  en  C,  ou 
moindre  ou  plus  grande  que  la  fraction  absorbée  d'un  rayon  également 
intense  en  A,  dans  son  passage  de  A  à  B.  La  quantité  de  chaleur 
absorbée  par  les  particules  situées  entre  B  et  C  serait,  par  consé- 
quent, différente  de  celle  qui  est  absorbée  par  les  particules  entre  A 
et  B.  Mais  cela  ne  peut  pas  être  ;  car,  dans  l'hypothèse  d'une  radia- 
tion égale  et  indépendante  venant  de  chaque  particule,  la  radiation 
des  particules  entre  B  et  C  est  égale  à  celle  des  particules  entre  A 
etB,  et  leur  absorption  est  égale  à  leur  radiation.  Ainsi  la  radiation 
qui  frappe  sur  B,  dans  la  direction  DB,  doit  être  égale  en  qualité, 
aussi  bien  qu'en  quantité  à  celle  qui  frappe  sur  A  ;  et  par  consé- 
quent la  radiation  des  particules  entre  A  et  B  doit  être  égale  à  leur 
absorption  aussi  bien  en  qualité  qu'en  quantité  ;  c'est-à-dire  que 
cette  égalité  entre  la  radiation  et  l'absorption  doit  rester  vraie  pour 
toute  catégorie  individuelle  de  rayons  calorifiques  (must  hold  for 
every  individual  description  of  beat).  » 
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Ceci  était  publié   dans  les  Edinhvrgh  Trans.^  t.  XXII,  p.  13;  en 
mars  1858. 

B.  B. 


R.-K.  GWYTHER.  —  The  Classes  of  Progressive  Long  Waves  (Les  classes  d'ondes 
longues  non  slationnaires).  Phil.Mng.,  [3]  t.  L,  p.  213-216  (1900).  —  Anappen- 
dixto  the  Paper'on...  (Addition  au  mémoire  précédent).  Id.,  p.  308-312.  —  The 
General  Motion  of  Long  Waves,  with  an  Examination  of  the  Direct  Reflexion 
of  the  Solitary  Wave  (Le  mouvement  général  des  ondes  longues  ;  élude  de  la 
réflexion  directe  de  Tonde  solitaire).  /</.,  p.  349-352.  —  The  Progressive 
Long  Waves  of  Solitary  and  Periodic  Types  in  Shallow  Water  (Les  ondes 
longues  du  type  solitaire  et  du  type  périodique,  en  eau  peu  profonde). 
Phil.  Maff.,  [6],  t.  1,  p.  106-110. 


Mémoires  purement  mathématiques  sur  les  ondes  propagées  à  la 
surface  d  un  liquide  dénué  de  viscosité,  en  nappe  peu  profonde.  On 
sait  que  ce  problème  ne  peut  être  traité  que  par  des  calculs  appro- 
chés, sauf  dans  un  seul  cas,  celui  des  ondes  trochoïdales  de  Rankine. 

Les  trois  premiers  mémoires  sont  consacrés  surtout  à  Tonde  soli- 
taire, qui  a  déjà  fait  Fobjet  de  nombreux  travaux  théoriques. 

Les  seules  recherches  expérimentales  précises  sont  celles  de  Scott 
Russell,  dont  Tauteur  retrouve  les  principaux  résultats. 

!•  L'onde  solitaire  ne  peut  se  propager  que  si  son  élévation  au- 
dessus  du  niveau  général  est  inférieure  à  la  profondeur  h  du  liquide  ; 

2®  La  vitesse  de  propagation  est  très  sensiblement  \/2gh; 

3®  La  réflexion  contre  un  mur  vertical  ne  modifie  ni  la  forme  ni  la 
vitesse  de  Fonde,  au  moins  de  façon  sensible. 

Le  dernier  mémoire  étudie  les  longues  ondes  stationnaires  dites 
ondes  cnoïdales,  découvertes  par  Korteweg  et  de  Vries. 

H.  Bénakd. 


Ch.-H.  LEES.  —  On  the  Viscosity  of  Mixtures  of  Liquids  and  of  Solutions  (Sur 
la  viscosité  de  mélanges  de  liquides  et  de  solutions).  —  P.  128-147. 


L'auteur  s'est  demandé  quelle  formule  empirique  donnant  le  coef- 
ficient de  viscosité  {jl  d'un  mélange  en  fonction  de  sa  constitution  et 
des  coefficients  ^a^  ,  p.,  des  liquides  purs  mélangés,  s'accorde  le  mieux 
avec  les  résultats  numériques  des  expérimentateurs  suivants  : 
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Thorpe  et  Rodger  iJourn,  Chem.  Soc,  LXXÏ,  360;  1897)  i     Mélanges  de 
Linebarger  {Amer.  Joum,  Se,  [i],  II,  331  :  1896)  composés 

Wijkander  (  Wierf.  Ann.,  IIÏ,  8;  1879)  /  ^jg^^f^à^^de^ux 

Schôttner  [Wien.  Ber.,  Il,  79,  p.  477  ;  4879)  j  Eau 

Archbutt  et  Deeley  (London,  (iriflin,  p.  133  ;  1900)  /     et  glycérine. 

i     Solutions  de 
Hosking  (Phil.  Mag,,  XLIX,  286  ;  1900).  j   g^^^.^  ^^  y^^^^ 

La  formule  suivante,  avec  un  exposant  m  caractéristique  du 
mélange  : 

convient  dans  tous  les  cas,  les  valeurs  de  m  étant  comprises  presque 
toujours  entre  0,3  et  0,5. 

Les  deux  formules  simples  obtenues  en  faisant  w  =  dz  i  et  la 
formule  logarithmique  d'Arrhenius, 

log  |x  :=  v^  log  .a<  +  t'a  log  jia, 

ont  des  significations  théoriques  faciles  à  établir;  mais  aucune  des 
trois  ne  rend  compte  des  expériences.  Toutefois,  celle  d'Arrhenius  a 
été  vérifiée  par  plusieurs  auteurs  pour  les  solutions  d'acides  et  de 
sels  faiblement  concentrées. 

Enfin  M.  Lees  remarque  que  sa  formule,  dans  le  cas  où  les  deux 
liquides  mélangés  sont  le  même  corps  pris  à  deux  températures  dif- 
férentes, conduit  à  la  formule  de  Slotte  à  trois  constantes  (1888) 

vérifiée  par  Timmense  série  de  mesures  si  précises  dues  k  Thorpe 
et  Rodger. 

L*auteur  laisse  systématiquement  de  côté  les  anomalies  si  curieuses 
présentées  par  certains  mélanges,  tels  que  ceux  dont  la  viscosité 
n'est  pas  comprise  entre  celles  des  deux  liquides  purs  mélangés. 

H.  Bénard. 


R.-F.  EARHART.  —  The  Sparking  Distances  between  Plates  for  small  Distances 
(Distances  explosives  entre  plateaux  très  rapprochés).  —  P.  147-159. 

Détermination  du  potentiel  explosif  (statique),  sous  diverses  pres- 
sions, dans  Tair  et  dans  Tanhydride  carbonique,  entre  deux  surfaces 
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métalliques  fraîchement  [)olies,  Tune  j)lane,  Taiitre  sphérique,  de 
grand  rayon.  Les  différences  de  potentiel  sont  produites  par  une  bat- 
terie de  petits  accumulateurs  et  les  intervalles,  jusqu'à  0"'",!, mesu- 
rés en  comptant  les  franges  d'un  interféromètre. 

Les  résultats  que  donne  Tauteur  se  représentent  très  bien,  pour 
Tair  sous  la  pression  atmosphérique,  par  deux  droites  : 

V  —         +  133c  pour  e  <  Sfi, 

V  =  315  +      le  pour  e  >  4[ji» 

V  étant  exprimé  en  volts  et  la  distance  explosive  e  en  microns. 

Ces  deux  droites  se  raccordent  donc  très  brusquement. 

Aux  autres  pressions,  cette  allure  générale  subsiste  ;  le  point  où  se 
raccordent  les  deux  droites  varie  très  peu  (V  =  300';  lim  e  =de3 

à7ix). 

Mais  le  coefficient  constant  —  croît  avec  la  pression. 
Les  courbes  publiées  donnent  : 

Pression  en  atmosphères.  AV  en  volts  pour  A?  =  \^. 

0,2  (air)  1%85 

1,0  (airetC02)  7  ,0 

2,0  (air)  21  ,0 

Ces    expériences  semblent  préciser  le  rôle  de  la  gaine  gazeuse 
adhérente  au  métal,  épaisse  de  quelques  ja. 

H.  Bénard. 


E.-H.  BARTON.  —  On  the  Refraction  of  Sound  by  Wind  (La  réfraction  du  son 
par  le  venO.  —  P.  159-105. 

Compléments  à  un  problème  traité  par  lord  Rayleigh  [Th.  of 
Sound,  II,  132). 

1°  Quand  une  onde  plane  sonore,  formant  Tangle  6  avec  Thorizon, 
se  propage  à  travers  un  vent  de  vitesse  horizontale  uniforme  w,  le 
rayon  n'est  pas  normal  au  plan  de  Tonde;  il  forme  avec  la  verticale 
un  angle  ©  donné  par  (v  désignant  la  vitesse  du  son)  : 

tang  ®  =  tang  6  +  •;  séc  0  ; 
2^  La   réfraction  à  la  surface   limitant  deux  vents  parallèles  de 
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vitesses  u^  et  u^  s'effectue  suivant  la  loi  des  cosécanles  (Rayleigh)  : 


coséc  83  =  coséc  64 


3*"  Réflexion  totale  du  rayon  sonore  ; 

4*  Équation  exacte  du  rayon  courbe  quand  la  vitesse  u  varie  pro- 
portionnellement à  la  hauteur.  Application  numérique  montrant  que 
les  courbures  peuvent  être  réellement  très  notables. 

H.    BÉNARD. 


C.-A.  SKIMER.  —  On  Ihe  Potential  Gradient  in  the  so-called  Faraday  Dark 
Space  of  Vacuum-Tubes  as  Related  to  conditions  Prévalent  at  the  Cathode 
(Sur  le  gradient  de  potentiel  dans  l'espace  sombre  de  Faraday  des  tubes  à  vide, 
par  rapport  eux  conditions  régnant  à  la  cathode).  —  5*  sér.  ;  t.  L,  p.  563-574  ;  1900. 

Dans  un  mémoire  antérieur,  analysé  dans  ce  Journal  {^),  Fauteur 
a  montré  que»  dans  Tazote,  à  la  pression  de  1  millimètre,  Tétendue 
sur  laquelle  porte  le  gradient  est  très  faible  au  voisinage  de  Tanode 
et  croît  avec  la  chute  de  potentiel  en  ce  point  ;  il  attribuait  ce  fait  à 
un  trouble  provenant  de  l'anode.  En  même  temps  il  pensait  que  la 
faiblesse  du  gradient  dans  l'espace  sombre  de  Faraday  était  due  aussi 
à  la  chute  à  la  cathode;  les  expériences,  d'abord  décrites  dans  le 
mémoire  actuel,  font  attribuer  cette  faiblesse  à  la  radiation  catho- 
dique. 

M.  Skinner  reprend  la  mesure  du  gradient  dans  l'espace  sombre 
de  Faraday  par  une  méthode  analogue  à  celle  de  Grahara  (*),  mais 
pour  des  chutes  cathodiques  plus  faibles  que  celles  étudiées  par  ce 
physicien.  Le  tube  à  décharge  est  soudé  à  la  partie  supérieure  d'un 
tube  barométrique,  et  les  fils  d'exploration  peuvent  être  disposés  en 
des  points  quelconques,  le  long  de  Taxe  du  tube. 

Quand  le  courant  croît,  l'étendue  de  l'espace  sombre  augmente, 
en  même  temps  que  le  gradient  y  diminue.  Les  résultats,  traduits 
par  des  courbes,  semblent  montrer  que  l'espace  sombre  est  balayé 
])ar  des  rayons  cathodiques,  c'est-à-dire  des  ions  négatifs  projetés 
avec  une  vitesse  qu'ils  ont  acquise  à  travers  la  chute  très  rapide  à  la 
cathode  et  qu'ils  perdent  en  ionisant  le  gaz  traversé;  conformément 
à  une  conclusion  antérieure  de  J.-J.  Thomson,  il  y  aurait  un  excès 

(»J  y.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VIII,  p.  634;  1899. 
(«)  Voir  y.  de  Phys.,  3*  série,  t.  VU,  p.  359;  1898. 


306  PHILOSOPIIinAL  MAGAZINE 

d'ionisation  dans  l'espace  sombre,  la  conductivité  y  croîtrait  quand 
on  s'approche  de  la  cathode,  ce  qui  s'accorde  avec  la  décroissance 
du  gradient. 

Si  Ton  passe  de  l'espace  sombre  à  la  colonne  lumineuse,  la  marche 
du  gradient  montre  que  la  conductivité  décroît  graduellement  jus- 
qu'à un  minimum  constant  dans  cette  colonne  lumineuse,  tandis 
que,  dans  une  direction  normale  au  courant,  la  conductivité  atteint 
un  minimum  dans  une  certaine  région  de  l'espace  sombre,  puis 
s'élève  jusqu'à  une  valeur  qu'elle  garde  dans  la  colonne  lumineuse. 
Il  intervient  donc  quelque  facteur  autre  que  l'ionisation  qui,  seule, 
déterminerait  une  conductivité  indépendante  de  la  direction  ;  Wilson 
pense  que  c'est  dû  à  la  luminosité  qui  ionise  le  gaz  à  la  surface  des 
électrodes  du  «  courant  transversal  »>,  permettant  ainsi,  un  courant 
transversal  plus  intense  dans  les  portions  lumineuses  que  dans  les 
espaces  sombres.  M.  Skinner  propose  d'expliquer  le  fait  par  l'inter- 
vention des  rayons  cathodiques  dans  la  production  de  l'espace 
sombre.  F^a  conductivité  dans  toute  direction  devant  croître  avec  la 
vitesse  des  ions  dans  cette  direction  s(;rait  plus  grande  dans  l'esjiace 
sombre  que  dans  la  colonne  lumineuse  et  plus  grande  aussi  que 
dans  une  direction  perpendiculaire  à  celle  de  la  décharge  ;  il  sem- 
blerait même  qu'avec  une  vitesse  suffisante,  suivant  la  direction  delà 
décharge,  la  conductibilité  à  angle  droit  pût  être  réduite  à  volonté. 

On  peut  expliquer  aussi  la  faiblesse  du  gradient  près  de  l'anode 
en  faisant  intervenir  les  ions  positifs  avec  la  vitesse  que  leur  com- 
munique la  chute  anodique.  M.  Skinner  a  observé  que  le  gradient 
près  de  l'anode  atteint  un  minimum,  mais  non  la  valeur  nulle  cons- 
tatée par  Wilson.  Dans  le  cas  d'une  décharge  stratifiée,  le  gradient 
à  l'anode  semble  négatif.  L'explication  précédente  de  la  différence 
de  conductivité  le  long  et  à  angle  droit  de  la  décharge  peut  être 
appliquée  aussi  à  la  décharge  stratifiée. 

Quand  l'intensité  du  courant  s'élève  au-dessus  d'une  certaine 
valeur,  la  colonne  lumineuse  se  retire  graduellement  à  l'intérieur 
d'un  disque  épais  sur  l'anode,  donnant  ce  qu'on  appelle  la  décharge 
obscure.  Une  fois  que  cette  décharge  obscure  a  passé,  le  gaz  exige 
un  certain  temps  pour  recouvrer  sa  luminosité  naturelle  et  son  gra- 
dient normal,  temps  d'autant  plus  long  que  la  décharge  obscure  a 
duré  plus  longtemps.  La  transition  de  la  décharge  lumineuse  à  la 
décharge  obscure  serait  favorisée  par  la  radiation  cathodique. 

H.  Bagabo, 
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R.  BEATTIE.  —  Note  on  a  Possible  Source  of  Error  in  the  Use  of  a  Ballistic  Gal- 
vanometer  iNote  sur  une  source  d'erreur  possible  dans  Tusage  d*un  fi^alvano- 
métre  balistique).  —  T.  L  ;  p.  575-579. 

A  moins  de  prendre  des  précautions  toutes  particulières  dans 
rétablissement  d'un  galvanomètre  balistique  du  type  à  aimant 
mobile,  il  y  a  de  grandes  chances  pour  que  Taxe  magnétique  de 
Taiguille  ne  soit  pas  exactement  dans  le  plan  de  la  bobine.  S'il  en 
est  ainsi,  le  champ  magnétique  créé  par  le  courant  qui  passe  dans 
Tappareil  a  une  composante  suivant  la  longueur  de  Taiguille,  qui 
tend  à  altérer  temporairement  son  moment  magnétique  et,  par  con- 
séquent, à  modifier  Télan.  M.  Beattie  calcule  Terreur,  qui  peut  être 
ainsi  introduite  quand  on  décharge  un  condensateur  à  travers  l'ap- 
pareil; dans  le  cas  d'un  galvanomètre  très  sensible,  dont  l'aiguille 
serait  déplacée  de  1*  par  rapport  à  sa  position  normale,  l'erreur 
peut  n'atteindre  que  i  0/0,  pour  une  différence  de  potentiel  de 
600  volts  établie  entre  les  armatures  du  condensateur  ;  avec  un  gal- 
vanomètre moins  sensible,  enroulé  avec  un  fil  épais,  on  peut  avoir 
une  erreur  de  1  0/0  pour  l'élan,  avec  un  déplacement  de  l'aiguille 
de  l*'  et  pour  une  différence  de  potentiel  de  6  volts  seulement. 

Une  formule  très  simple  montre  que,   pour    des  galvanomètres 

constitués  par  des  systèmes  aimantés  identiques,   se  mouvant  dans 

des  champs  de  même  intensité.  Terreur  relative   est   inversement 

proportionnelle  à  la  résistance  du  galvanomètre  et  à  la  capacité  du 

condensateur  déchargé,   pour  un    même   déplacement    initial    de 

Taiguille  et  pour  un  même  élan  produit. 

H.  Bagard. 


W.-B.  MORTON.  —  Onsome  cases  of  Propagation  of  Electric  Oscillations  along 
a  Number  of  Parallel  Wires  (Sur  quelques  cas  de  propagation  d'oscillations 
électriques  le  long  d'un  certain  nombre  de  Qls  parallèles).  —  P.  605-616. 

Quand  des  ondes  électromagnétiques  se  propagent  le  long  de  fils 
conducteurs,  la  longueur  d'onde  et  l'amortissement  sont,  en  général, 
des  fonctions  de  la  fréquence  et  de  certaines  constantes  du  système 
conducteur.  La  solution  complète  du  problème  de  la  propagation 
suppose  qu'on  connaît,  en  outre,  la  distribution  des  vecteurs  élec- 
trique et  magnétique  dans  l'espace. 

M.  G.  Mie  a  donné  cette  solution  complète  dans  le  cas  de  la  pro- 
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pagatîon  le  long  de  deux  fils  parallèles  (^)  ;  une  seule  formule  permet 
de  pousser  Texactitude  aussi  loin  qu'on  le  désire.  Dans  le  mémoire 
actuel,  M.  Morton  montre  comment  on  peut  déduire  très  simplement, 
de  la  solution  connue  relative  au  cas  d'un  seul  fil,  une  première 
solution  approchée  pour  le  cas  général  ;  cette  méthode  d'approxima- 
tion permet  d'appliquer  le  calcul  à  des  cas  compliqués  où  il  est  im- 
possible d'obtenir  une  solution  exacte.  Il  traite  successivement  les 
cas  de  deux  fils,  de  troisfils  formantun  triangle  isocèle,  de  quatre  fils 
formant  un  rectangle,  de  n  fils  formantun  polygone  régulier,  en  ima- 
ginant les  différents  groupements  de  ces  fils  en  deux  systèmes  op- 
posés, analogues  à  ceux  qui  sont  réalisés  dans  le  dispositif  de 
Lécher. 

H.  Bagard. 


Chr.  JENSEN.  —  Expériences  sur  les  cohéreurs  (Ueber  enigc  Vcrsuche  mit  cohà- 
rern)  [Physik alise he  Zeilschrift,  2"  année,  n"  U,  p.  211  ;  1901). 

M.  Cantor  (^)  en  employant  des  cohéreurs  comme  appareils  d'ana- 
lyse, a  affirmé,  contrairement  à  l'opinion  de  Hertz,  que  la  décharge 
dans  les  gaz  raréfiés  est  discontinue.  Dans  les  expériences  de  l'au- 
teur, des  tubes  de  Rontgen  ou  de  Geissler  intercalés  sur  le  circuit 
secondaire  de  la  bobine  n'ont  influencé  les  cohéreurs  employés  aux 
recherches  que  lorsque  des  étincelles  parasites  (Gleitfûnkchen)  écla- 
taient dans  le  tube  lui-même  presque  exclusivement  à  l'anticathode  ; 
ces  étincelles  exlraordinairement  faibles,  n'ont  pu  être  aperçues  que 
dans  l'obscurité  complète  ;  peut-être  faut- il  leur  attribuer  la  réso- 
nance des  cohéreurs  de  M.  Cantor. 

P.  LUGOL. 

(')  G.  MiE,  Ann.  de  Phys.,  Il,  p.  202;  1900. 
(•^)  \yied.  Ann.,  67,  p.  481. 
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Le  Journat  de  Physique  théorique  el  appliquée  paraît  chaque  mois  et 
forme  par  au  un  volume  grand  in-S*»  de  40  à  50  feuilles,  avec  figures 
dans  le  le.xle.  La  première  série  1872-1881  se  vend  200  francs  (rare).  Les 
dix-n^'uf  derniers  volumes,  1882-1900  se  vendent  séparément.       15  fi 

Les  abonnements  sont  annuels  et  parlent  de  janvier 

Prix  pour  un  (m  (12  numéros  : 

Paria  et  pays  faisant  partie  de  l'Union  postale 15  fi . , 

Autres  pays , \'i  Ir. 

On  s'abonne  dan»  lous  les  bureaux  de  poste,  au  nom  de  M.  Sandoz, 
rue  Uataud,  il.  Paris,  5*. 

Tout  ce  qui  concerne  la  rédaction  -ioit  être  adressé  à  ^.  Bouty,  rue  du 
Val-de-Grûce,  9.  Paris,  5*. 

Tout  ce  qui  concerne  l'administration  doit  être  adressé  à  M.  Sandoz,  rue 
Rataud,  11.   Paris,  5". 

Avec  hi  présente  année  se  termine  la  troisième 
s<*rle  du  Journal  de  physique.  \a\  faillie  générale  des 
trois  séries  (1872-1901)  est  en  préparation  et 
formera  un  fascicule  séparé,  auquel  on  peut  sous- 
crire dès  au|ourd*liui  au  prix  de  4  francs. 

A  partir  de  tlanvier  f  Otî^^  le  Journal  de  phyiiique  théo- 
rique et  appliquée  formera  un  volume  d*iiii  moins 
50  feuilles  avec  tlg^ures  dans  le  texte*  Le  prix  de 
Fahonnement  sera  porté  ix  17  Irancs  pour  la 
France  et  18  francs  pour  l*étrans2;er. 
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ilésirense  de  publier  le  plus  proniptement  pos- 
sible des  Anail^'ses  des  travaux  étrangers»  la 
Hédaclion  prie  ili.U«  les  Auteurs  de  vouloir  bien  lui 
envoyer  désormais  deux  exemplnires  de  leurs  nou- 
veaux liémoires. 
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QUAI    DES    GRANDS-AUGUSTiNS,  55,    A    l'AHIS,  6". 


La  Soi^it^'tr  fnmçaisc  de  Physique  a  tlèjJi  publié  cinq  volumes  de  Mémoires 
relatifs  â  la  Physique  et  trois  voluuies  du    recueil  de  données  numériques, 
savoir  : 
ToMi-:  I.  Mémoires  de  Coulomb  fpuhJiés  par  les  soins  <l:^  M.  Potier}.  Grand  in-8', 

avi'C  lii,'uies  el  planches;  1884.  ln-8',   12  fr. 
ToMK  il.  Slérnoiies  sur  l'EleclrodunarnK^ite  (puldiés  j)ar  les  soins  de  M.  Joubert). 

Ce  voluuie  contient  des  Méuioires  d(H'>.sted.  Ampère.  Aroi^o,  Davy,  Biot  et 

Savarl,  l-resnel.  (i.  el  A.  de  la  Rive,    Faraday,    Savary.    Grand  iQ-8%  avec 

liiiures  et  planches:  l88o.  12  l'r. 
ToMK  III    Memoii-es  sur  l  Klechodi/tutDtique  (publiés  par  les  soins  de  M.  Joubert). 

(le  v(duiiie  l'ontient  des  Mémoires  d'Am])ére  cl  VVelier.  Grand   in-8",  avec 

fi^Mires  :  i8Sl.  12  fr. 
Tn\u    IV.  Ml' moires  sur  le  Pendule,  précédés  d'une   lUbliofjraptiie   (publiés  par 

les  snins  rie  M.  W'oin.  Ce  voUinie  contienl  des  mémoires  de  La  Coadamine, 

honla.  d.'  Pronv,  Kater,   lîcssel.   Grand    in-8%   avec  fij.,mres  et  7  planches; 

lh<!i    12  fr 
Tmmf  \ .  Mémaires  sur  le    Peudule  'publiés  par  les  soins  de  M.    Wolf).  Ce  vo- 

luiïie  contient  des  .Mémoires  de  lU'ssel,  Sabine,  Haily,  Stokes.  Grand  in-8*, 

avec  fi^ur»'s  et  1  planches  :  1S'.»1.  12  ir. 

Recueil  de  données  numériques.  (»ptique  par  M. -II.  Dikkt. 
ToMK.  1    Loutjueurs  d'onde.  Indice  des  (fuz  el  des  H<juides.  In-S".  la  fr. 
Tome  II.  Propriétés  ojdiijues  des  solides,  in-8".  15  fr. 
ToMK  III.  Pouvoirs  rohitoires.  Couleurs  f/'ïVi/er/e/'e/ap.  Supplément,  in-8*,  15  fr. 
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OtmiOnSS  PROPBIÉTÉS  DES  MOTEURS  A  GAZ 
ÉTITDIÉ£3   PAR    LE   DU6RAMME    ENTROPIQUE; 

Par  M.  Bernard  BRUNHES. 


Gibbs  a  préconise  l'introduclion  en  thermodynamique  d'un  dia- 
gramme dilTérenl  du  diagramme  classique  de  Clapeyron,  et  que, 
depuis  quelques  années,  certains  ingénieurs  (^),  à  la  suite  de  Bel- 
paire,  emploient  couramment  dans  Tétude  des  machines  thermiques. 
Ce  diagramme  consiste  à  prendre  pour  variables,  non  plus  le  volume 
spécifique  r  et  la  pression  p,  mais  Tentropie  S  (rapportée  à  Tunité 
de  masse)  et  la  température  absolue  T. 

Pour  un  corps  bien  déterminé  et  bien  étudié,  gaz  parfait,  gaz  réel, 
mélange  de  liquide  et  de  vapeur,  il  n'est  pas  toujours  facile,  mais  il 
est  toujours  possible,  de  passer  des  variables  (t?,  p)  aux  variables 
(S,  T).  Nous  n'insisterons  pas  sur  le  détail  de  ces  changements  de 
variables  (^),  et  nous  abordons  tout  de  suite  les  propriétés  essentielles 
du  diagramme  (S,  T),  dont  nous  verrons  ensuite  Tapplication  aux 
moteurs  à  gaz. 

I 

1  *  Admettons  d'abord  que  le  corps  considéré  ne  subisse  que  des 
modifications  réversibles.  A  chaque  instant,  la  quantité  de  chaleur 
qu'il  emprunte  à  Textérieur  est  : 

dQ  —  TrfS. 

Si  une  courbe  AB  (/î^.  1)  représente  la  suite  de  ses  divers  états 
dans  le  plan  (S,  T),  la  quantité  de  chaleur  c?Q  est  représentée  par 
Taire  du  rectangle  MM'PP'  compris  entre  l'élément  de  courbe  MM\ 
sa  projection  sur  Taxe  des  S  et  les  deux  ordonnées  MP,  M'P\  Il 
s'ensuit  que  la  chaleur  empruntée  le  long  de  la  modification  finie  AB 
est  donnée  par  Taire  A«6B.   On  a  pour  la  chaleur  la  représentation 

{>)  Voir*  notammeat.  les  articles  de  M.  Boulvin  dans  la  Revue  de  Mécanitjue, 
U  I,  p*  â2  et  sujv.;  18^7. 

(ï)  Pour  \m  gaz  purrait  on  a  les  deux  formules  ; 

%•'  pv  =  RT, 

S  =  c  logT  + ARlogu  4-  K.  ' 

J,  de  Phys.,  3'  série,  t.  X.  (Mai  1901.)  21 
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graphique  qu'on  avait  pour  Je  travail  dans  le  diagramme  de  Cla^ 
peyron. 

El  c'est  là  le  principal  intérêt  du  diagramme  nouveau.  Considérons 
un  cycle  CEDF  {fig.  2).  La  chaleur  empruntée  par  le  système  évo- 


FlG.   1. 


FiG.  2. 


luant  aux  sources  chaudes  est  donnée  par  Taire  du  rectangle  curvi- 
ligne CEDrfe.  La  chaleur  cédée  par  lui  à  Textérieur,  c'est-à-dire 
aux  sources  froides,  est  donnée  par  Taire  DFCcrf.  La  différence, 
c'est-à-dire  la  chaleur  disparue  ou  transformée  en  travail,  est  Taire 
de  la  courbe  fermée  CEDF.  Cette  aire  représente  par  là  môme,  à  un 
facteur  près,  le  travail  accompli  par  le  système. 

La  conclusion  est  que  le  rendement  de  la  machine  thermique  qui 
fonctionne  suivant  ce  cycle  est  le  rapport  de  Taire  de  la  courbe,  à 
Taire  totale  CEDrfc.  //  sera^  en  général^  aisé  de  voir  sur  la  figure 
même,  et  sans  calcul,  comment  varie  le  rendement  par  une  d^forma^ 
lion  de  la  courbe  figurative, 

2.  Rien  n'est  plus  simple,  dans  le  diagramme  entropique,  que  la 
représentation  d'un  cycle  de  Carnot.  Une  ligne  isothermique  est  évi- 
demment représentée  par  une  horizontale  ;une  ligne  adiabatique  (ou 
isentropique)  par  une  verticale.  Donc  le  cycle  de  Carnot  est  figuré 
par  un  rectangle  parallèle  aux  axes  coordonnés. 

i**  Compression  adiabatique  AB,  élevant  la  température  de  T^  à 

2^  Communication  de  chaleur  à  la  température  constante  T^  de  la 
chaudière  ; 
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3^  Détente  adiabatique,  productrice  de  travail,  CD,  refroidissant 
le  fluide  jusqu'à  la  température  Tj  du  condenseur  ; 

4®  Communication  de  chaleur,  par  le  fluide,  au  condenseur  à  la 
température  fixe  Tj  (DA). 

La  chaleur  prise  par  le  fluide  à  la  chaudière  est  le  rectangle  HBCI, 
la  chaleur  cédée  au  condenseur,  le  rectangle  HADI;  le  rendement 
•est  évidemment  : 

Surf  ABCD  __  .  _h   (*) 
Surf  HBCI  ~"         T/ 

3.  Dans  le  diagramme  (S,  T),  les  lignes  d'égal  volume  t?  =  C***, 
«t  d'égale  pression  p  =  C*',  seront  des  courbes  dont  les  directions 


Fio.  3. 


en  un  point  sont   toutes  deux   dans  le  même   angle  DAB  {/îg,  4) 
des  deux  lignes  isothermique  et  adiabatique   passant  par  ce  point. 


FiG.  4. 


(^)  On  peut  remarquer  que  tout  cycle,  formé  par  une  courbe  inscrite  dans  le 
cycle  rectangulaire  de  Carnot,  et  correspondant,  par  suite,  aux  mêmes  tempéra- 
tures extrêmes,  donne  un  rendement  inférieur  à  celui  du  cycle  de  Camot.  Gela 
est  évident  sur  le  graphique. 
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II  suffit  de  remarquer  que,  dans  le  diagramme  ordinaire,  le  fais- 
ceau des  deux  lignes  isothermique  et  adiabatique  comprend  à  son 
intérieur  les  deux  lignes  v  =  O^  eip  =  C*'',  ou  est  compris  tout 
entier  entre  elles. 

II 

4.  Cela  posé,  rappelons  les  principes  de  la  théorie  des  moteurs 
à  gaz(*). 

Nous  suivrons  pas  à  pas  le  remarquable  exposé  qu'a  donné  de 
cette  théorie  M.  L.  Marchis,  dans  un  cours  public  professé  en  1899- 
1900  à  rUniversité  de  Bordeaux  (^).  Ce  cours  n'est  pas  seulement  un 
exposé  des  connaissances  antérieures,  mais,  sur  un  grand  nombre 
de  points,  il  rectifie  des  opinions  erronées,  trop  généralement 
admises,  et  donne  des  aperçus  nouveaux  du  plus  haut  intérêt. 

Nous  examinerons  successivement  le  moteur  à  explosion  ordinaire 
(moteur  Otto,  cycle  Beau  de  Rochas),  le  moteur  à  explosion  avec 
admission  limitée,  du  type  Charen,  et  le  moteur  a  combustion  sous 
pression  constante  (moteur  Brayton). 

Le  moteur  Otto  est,  comme  la  plupart  des  moteurs  à  gaz,  un 
moteur  à  quatre  temps  ;  c'est-à-dire  qu'il  faut  deux  allées  et  venues 
du  piston  pour  constituer  un  cycle  complet.  Dans  la  première  course 
(directe)  du  piston,  le  mélange  explosif  est  aspiré  et  introduit  dans 
le  cylindre.  Dans  la  seconde  course  (rétrograde),  la  soupape  d'ad- 
mission étant  désormais  fermée,  le  mélange  explosif  est  comprimé 
dans  une  cavité,  creusée,  peut-on  dire,  dans  la  base  du  cylindre,  et 
qu'on  appelle  la  chambre  de  compression.  Dans  la  troisième  course 
(directe),  l'explosion  a  lieu  au  début,  sensiblement  à  volume  cons- 
tant, puis  le  mélange  des  gaz  brûlés  et  échauffés  se  détend  en  chas- 
sant le  piston  et  produisant  du  travail  utile.  Dans  la  quatrième 
course  (rétrograde),  les  gaz  s'échappent  dans  l'atmosphère.  Dans  la 


(i]  Il  est  à  peine  besoin  de  rappeler  que  tout  ce  qu'on  dit  des  moteurs  à  gaz 
s'applique  aux  moteurs  à  pétrole.  Le  même  moteur,  dans  la  pratique,  sert  sou- 
vent comme  moteur  à  gaz  ou  comme  moteur  à  pétrole.  Dans  le  second  cas  il 
présente  un  organe  supplémentaire,  le  carburateur ,  qui  est  un  réservoir  à  pétrole 
où  barbote  Tair  avant  son  admission  dans  le  cylindre  :  Tair  chargé  de  vapeur  de 
pétrole  joue  ici  le  rôle  du  mélange  d'air  et  de  gaz  d'éclairage. 

{-)  M.  Marchis  a  réuni  ces  leçons  en  un  volume,  qui  va  paraître  chez  Gauthler- 
Villars,  sous  le  titre  :  Leçons  sur  les  moteurs  à  gaz,  professées  à  la  Faculté  des 
Sciences  dfi  Bordeaux.  —  Ce  livre  ne  peut  manquer  d'être,  &  bref  délai,  un  livre 
classique. 
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troisième  course  seule,  on  produit  un  travail  extérieur  positif;  dans 
les  autres,  on  produit  un  travail  extérieur  négatif  ou  presque  nul  : 
de  là,  la  nécessité  d'avoir  un  volant  de  masse  considérable  pour  don- 
ner quelque  régularité  au  mouvement. 

A  vrai  dire,  on  n'a  pas  ici,  comme  dans  le  cas  de  la  machine  à 
vapeur,  un  cycle  fermé  ;  car  les  gaz  rejetés  à  la  quatrième  course  ne 
sont  pas  identiques  aux  gaz  aspirés  à  la  première.  Néanmoins,  Tin- 
dicateur  de  Watt,  monté  sur  un  pareil  moteur,  tracera  un  diagramme 
en  (î?,  /}),  et  Tétude  de  ce  diagramme  sera  instructive.  On  trouvera 
des  reproductions  de  diagrammes  réels  dans  les  traités  classiques, 
comme  celui  de  M.  Witz. 

C'est  ici  qu'intervient  le  rôle  de  ce  que  l'école  de  Hirn  appelle  la 
théorie  générique  d'un  moteur  thermique.  Par  opposition  à  la  théorie 
expérimentale,  qui  suivrait  pas  à  pas  les  phénomènes  réels  très 
complexes  qui  se  passent  dans  le  cylindre,  la  théorie  générique  con- 
sidère un  cycle-type  dont  le  cycle  réel  se  rapproche,  et,  dans  un  but 
de  simplification,  fait  abstraction  de  tous  les  phénomènes  accessoires, 
fussent-ils  aussi  importants  que  les  échanges  de  chaleur  entre  le  gaz 
et  les  parois  du  cylindre  ;  elle  étudie  les  propriétés  intrinsèques  de 
ce  cycle-type,  et  cherche  l'influence  qu'ont,  sur  le  rendement,  les 
divers  paramètres  numériques  qui  définissent  un  cycle  de  type  donné. 
Cette  étude  théorique  faite,  la  théorie  expérimentale  pourra  venir, 
qui  examinera  les  phénomènes  réels  en  tant  que  produisant  des 
écarts  par  rapport  au  cycle-type,  et  qui  analysera  les  diverses  causes 
d'imperfection,  mais  qui  pourra  désormais  aborder  cette  étude  en 
ayant  un  cadre  et  un  plan. 

M.  Witz,  dont  les  beaux  travaux  font  autorité  en  matière  de 
moteurs  à  gaz  et  à  pétrole,  a  exposé,  en  termes  très  heureux,  cette 
distinction  entre  la  théorie  générique  et  la  théorie  expérimentale  des 
moteurs  thermiques,  dans  son  Rapport  au  Congrès  international  de 
physique  sur  les  progrès  de  la  théorie  des  machines  thermiques  [^). 

La  théorie  générique  du  moteur  Otto,  telle  que  l'établit  M.  Mar- 
chis,  considère  un  cycle-type  formé  de  deux  lignes  de  volume  cons- 
tant et  de  deux  adiabatiques.  Le  cycle  comporte  :  i°  une  compression 
adiabatique  AB  ;  2°  une  augmentation  de  pression  et  de  température 
à  volume  constant  (c'est  J'explosion)  BC  ;  3**  une  détente  adiaba- 
tique CD  ;  4°  un  refroidissement  à  volume  constant  DA  {fig,  5.) 

(i)  Rapports  présentés  au  Congrès  de  physique^  t.  III,  p.  296. 
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Nous  renverrons  aux  divers  traités,  et  en  particulier  aux  leçons 
de  M.  Marchis,  pour  le  détail  des  considérations  qui  établissent 
l'équivalence  approximative  entre  le  cycle  ABCDA,  et  la  série  de& 
transformations,  non  cyclique,  que  subit  le  mélange  gazeux  réeL 
M.  Marchis  a  insisté  sur  un  point  important  :  l'impossibilité  de  faire 
coïncider  les  points  D  et  A,  et  la  nécessité  d'avoir,  à  la  fin  de  la 
détente  utile,  en  D,  une  pression  Da,  supérieure  à  la  pression  atmos- 
phérique Aa.  Ce  cycle-type  est  d'ailleurs  celui  que  considère  égale- 
ment M.  Boulvin. 


p 

c 
c 

B 

D 
D' 

A 

0 

V 

Fio.  5. 


Remarquons  que  Tadiabatique  CD  se  rapporte  aux  gaz  brûlés» 
Tadiabatique  AB  au  mélange  avant  l'explosion.  Elles  n'appartiennent 
donc  pas  à  la  même  famille  de  courbes,  le  rapport  des  deux  cha- 
leurs spécifiques  qui  intervient  nécessairement  dans  l'équation  d'une 
adiabatique  en  p  et  t?  n'ayant  pas  la  même  valeur  pour  les  deux 
mélanges.  La  modification  DA  correspond  à  un  refroidissement  à 
volume  constant  suivie  d'une  décomposition  fictive,  toujours  à  vo- 
lume constant,  et,  qui,  après  la  détente,  restituerait  une  partie  de  la 
chaleur  de  combustion,  en  redonnant  le  mélange  initial.  Oaest 
le  volume  du  cylindre  et  Qb  le  volume  de  la  chambre  de  combustion. 

La  discussion  de  la  formule  à  laquelle  on  arrive  pour  le  rende- 
ment, montre,  en  particulier,  que  ce  rendement  augmente  avec  la 
pression  initiale  établie  dans  la  chambre  de  compression  (avant 
l'explosion).  Nous  verrons  comment  le  diagramme  entropique  rend 
visible  ce  résultat. 
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En  attendant,  abordons  la  théorie  générique  élémentaire  de  deux 
autres  types  de  moteurs. 

5.  Dans  le  moteur  Charon,  Ton  s'est  préoccupé  de  prolonger  la 
détente,  ce  qui  permet  de  mieux  utiliser  la  pression  produite  par 
l'explosion  ;  on  a  disposé  la  machine  de  manière  que  le  volume  du 
mélange  introduit  à  l'admission  fût  inférieur  au  volume  de  la  cylin- 
drée. Voici  les  quatre  temps  de  ce  moteur  :  ^ 

Première  course  (directe).  —  Aspiration  du  mélange  gazeux; 

Deuxième  course  (rétrograde).  —  Remisage,  pendant  une  pre- 
mière partie  de  cette  course,  d'une  fraction  du  mélange  gazeux, 
dans  un  récipient  spécial  ;  puis  compression  du  reste  du  mélange 
gazeux  dans  la  chambre  de  compression  ; 

Troisième  course  (directe).  —  Explosion,  puis  détente  des  gaz 
brûlés;  , 

Quatrième  course.  —  Expulsion  dans  l'atmosphère  des  gaz  brûlés 

Le  cycle-type  dont  les  diagrammes  réels  se  rapprochent  le  plus, 
est  un  pentagone  curviligne  AEBCDA  {fig,  6).  Il  diffère  du  cycle  Otto 


FiG.  6. 


en  ce  qu'il  comprend  une  portion  AE  de  ligne  d*égale  pression  cor- 
respondante à  la  première  partie  de  la  seconde  course;  durant  le 
remisage,  la  pression  du  mélange  qui  doit,  l'instant  d'après,  être 
comprimé  reste  invariable.  EB  est  la  compression  adiabatîque  ;  BC, 
l'explosion  à  volume  constant,  CD  la  détente  adiabatîque,  qui  se 
trouve  ici  prolongée  jusqu'à  une  pression  aD  plus   voisine  de  la 
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pression  atmosphérique  que  précédemment.  Avec  cette  forme  de 
cycle,  on  arrive  au  même  rendement  qu'avec  le  cycle  Otto  pour  des 
pressions  initiale  et  finale  beaucoup  moindres.  Or  on  est  limité,  dans 
l'adoption  des  pressions  admises,  par  la  résistance  des  parois  du 
cylindre  et  de  la  chambre.  Par  contre,  ce  moteur  comprend  des 
organes  supplémentaires  (chambre  de  remisage)  qui  le  compliquent, 
et  c'est  pourquoi  il  est  difdciie  qu'il  soit  employé  en  automobilisme 
où  le  moteur  du  type  Otto  règne  à  peu  près  exclusivement. 

Un  moteur  Otto  peut  se  régler  en  modifiant  la  composition  du 
mélange  gazeux  admis.  Ce  réglage  sera  fait,  soit  à  la  main  par  la 
manœuvre  d'un  robinet,  soit  d'une  manière  automatique.  Quand  le 
moteur  ne  travaillera  pas  à  pleine  charge,  on  diminuera  la  propor- 
tion de  gaz  combustible;  comme  l'admission  ne  varie  pas,  la  com- 
pression avant  l'explosion  restera  la  même.  La  pression  et  la  tempé- 
rature après  l'explosion  seront  abaissées,  c'est-à-dire  que  la  nouvelle 
adiabatique  de  détente  CD'  sera  au-dessous  de  CD  (fig,  5).  Le 
rendement  théorique^  nous  le  verrons,  n'est  pas  modifié. 

Un  moteur  du  type  Charon  peut  être  réglé  de  deux  manières,  ou 
en  agissant  sur  l'admission  seule,  ou  en  agissant  à  la  fois  sur 
l'admission  et  sur  la  composition  du  mélange  gazeux.  Le  premier 
mode  de  réglage,  adopté  par  la  maison  Ganz,  et  que  M.  Marchis 
appelle  u  système  Ganz  »,  consiste  à  régler  l'admission  comme  on 
fait  pour  une  machine  à  vapeur.  On  prolonge  le  rejet  d'une  partie 
du  mélange,  c'est-à-dire  qu'on  commence  plus  tard  la  compression, 
quand  on  demande  moins  de  travail  au  moteur.  On  diminue  par 
là  la  pression  avant  et  après  l'explosion,  et  l'on  substitue  au 
cycle  AEBCDA  un  cycle  tel  que  AE'B'C'D'A  {fig,  6). 

Le  second  mode  de  réglage,  bien  préférable,  est  dû  à  un  ingénieur 
de  Lille,  M.  Letombe.  11  consiste,  au  contraire,  à  anticiper  l'admission, 
c'est-à-dire  à  commencer  plus  tôt  la  compression  adiabatique  lors- 
qu'on veut  une  puissance  moindre,  mais  en  même  temps  à  diminuer 
la  richesse  du  mélange  en  gaz  combustible.  La  première  opération 
aurait  pour  effet  de  produire  une  surcompression  ;  la  seconde  est 
reliée  à  la  première,  de  telle  sorte  qu'il  y  ait  compensation  parfaite 
entre  les  deux  effets,  en  ce  qui  concerne  la  pression  après  l'explosion  ; 
on  s'astreint  à  conserver  constante  la  valeur  de  cette  pression,  pour 
laquelle  a  été  calculée  la  résistance  du  moteur. 

Une  discussion  détaillée  montre  que,  tandis  que  le  système  Ganz 
diminue  le  rendement  indiqué  quand  on  n'opère  pas  à  pleine  charge, 
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le  système  Leiombe  augmente  le  rendement  quand  on  diminue  la 
charge  (^).  A  charge  inférieure  à  la  pleine  charge,  le  cycle  d'un 
moteur  Letombe  deviendrait  AE"BTDA  (fig.  6). 

6.  Un  troisième  type  de  moteur  est  le  moteur  à  combustion  sous 
pression  constante.  Un  exemple  en  est  fourni  par  le  moteur  à 
pétrole  Brayton. 

Ce  moteur  fonctionne  à  deux  temps.  II  comporte  un  cylindre 
moteur  et  une  pompe.  Le  cylindre  moteur  reçoit,  dans  une  première 
partie  de  sa  course,  de  Tair  comprimé  qui  lui  est  envoyé  par  la  pompe 
et  qui  a  dû  traverser  un  carburateur  où  il  s'est  chargé  de  vapeur 
combustible  ;  le  mélange  est  enflammé  à  son  entrée  dans  le  cylindre 
moteur,  et  brûle  au  fur  et  à  mesure  de  son  introduction,  sous  une 
pression  constante  BC  (fig,  7).  A  un  certain  moment  de  la  même 
course,  on  arrête  l'admission,  et  les  gaz  brûlés  se  détendent  adiaba- 
tiquement  en  CD.  Dans  l'autre  course  du  piston  moteur,  il  y  a  d'abord 
expulsion  des  gaz  brûlés  :  pour  tenir  compte  du  travail  négatif  qu'on 
demande  à  la  pompe  ;  on  doit  raisonner  comme  si,  après  une  expul- 
sion partielle,  il  y  avait  compression  adiabatique  ramenant  la  pres- 
sion B6,  sous  laquelle  a  lieu  la  combustion. 
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Le  cycle-type  a  la  forme  AEBCDA  (-)  {fig.  7). 


(>)  11  s'agit  du  rendement  indiqué.  Comme  le  rendement  effectif,  mesuré  au 
frein,  diffère  toujours  du  rendement  indiqué,  parce  qu*il  tient  compte  des  frotte- 
ments et  autres  causes  de  perte  de  puissance,  et  que  ces  causes  de  perte  aug- 
mentent toujours  de  valeur  relative  quand  le  travail  demandé  diminue,  on  voit 
qu^en  général  les  divers  modes  de  réglage  ont  pour  résultat  de  diminuer  le  ren- 
dement effectif  quand  diminue  la  charge,  tandis  qu'avec  le  système  Letombe,  le 
rendement  effectif  reste  sensiblement  constant  quand  la  charge  diminue. 

(s)  Nous  laisserons  de  côté,  dans  cette  étude  sommaire,  le  moteur  Diesel.  C'est 
on  moteur  à  combustion,  dans  lequel  une  partie  de  la  combustion  s'effectue  k 
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7.  Examinons  maintenant  ce  que  deviennent  ces  cycles,  quand  oa 
adopte  le  diagramme  entropiqne. 
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Le  cycle  de  la  fig,  5  (cycle  Beau  de  pochas,  ou  Otto)  donnera  un 
cycle  formé  de  deux  adiabatiques,  c'est-à-dire  de  deux  portions  de 

température  constante  :  le  cycle-type  comprend  une  portion  dlsotherme,  entre 
Tadlabatique  de  compression  et  Tadiabatique  de  détente.  Son  auteur,  M.  Diesel, 
voyait  dans  cette  forme  de  cycle  une  cause  de  supériorité,  en  ce  que  ce  cycle 
rappelle  —  très  incomplètement  d'ailleurs  --  le  cycle  de  Carnot.  On  a  fait  justice 
de  sa  prétention  d'avoir  construit  un  «  moteur  thermique  rationnel  »,  plus  parfait 
en  principe  que  les  autres  (Voir  notamment  les  articles  de  MM.  Witz  et  Brillouin 
dans  la  Revut  générale  des  Sciences  de  1898,  t.  IX;  pp.  462,  478  et  557);  mais  il 
reste  à  l'inventeur  le  mérite  d'avoir  construit  un  moteur  qui  a  un  excellent  ren« 
dément,  parce  qu'il  fonctionne  ^  en  pratique,  sous  de  très  fortes  pressions;  c'est  un 
moteur  à  quatre  temps;  dans  la  seconde  course  (rétrograde),  on  comprime  de  Tair 
dans  la  chambre  de  compression  ;  et,  au  début  de  la  troisième  course  (directe),  on 
injecte  du  pétrole  dans  cet  air  comprimé  et  chaud;  il  y  a  inflammation  spontanée 
et  combustion  progressive  :  on  a  ainsi  supprimé  tout  allumage.  Le  principal  intérêt 
de  ce  moteur,  ainsi  que  l'observe  M.  Witz,  est  d'avoir  ramené  l'attention  vers  les 
moteurs  à  combustion,  qui,  à  égalité  de  pression  maximum  développée,  sont 
moins  dangereux  que  les  moteurs  à  explosion,  mais  qui,  étant  d'une  construc- 
tion plus  compliquée,  sont  restés  jusqu'ici  infiniment  moins  répandus. 


MOTEURS   A  GAZ  31^ 

verticales  AB  et  CD,  et  de  deux  courbes  de  volume  constant.  Il  prend 
la  forme  ABCD  [fig.  8).  Les  mêmes  lettres  que  celle  de  la  fig.  5 
sont  mises  aux  points  correspondants. 

Si  Ton  avait  affaire  à  un  gaz  ou  à  un  mélange  de  gaz  qui  reste 
identique  à  lui-même,  le  tracé  ne  donnerait  lieu  à  aucune  difficulté, 
S  a  les  dimensions  d'une  chaleur  spécifique,  et  Torigine  des  abscisses 
peut  être  prise  arbitrairement.  On  prendra  arbitrairement  un  point 
A  sur  risotherme  relative  à  la  température  Ta  avant  la  compression, 
et  on  mènera  la  verticale  AB  jusqu*à  Tisotherme  de  la  température 
Tb,  obtenue  après  la  compression  ;  puis  on  décrira  la  courbe  BC 
satisfaisant  à  Téquation  : 

(1)  c(logT-logTB)  =  S-SB. 

Rien  n'est  plus  aisé  que  de  la  tracer  par  points,  quand  on  s'est 
donné  l'échelle  (le  nombre  de  degrés  pour  i  centimètre  pris  sur  les 
ordonnées,  et  le  nombre  de  calories  par  gramme  et  par  degré  pour 
1  centimètre  sur  les  abscisses).  On  s'arrêtera  quand  on  sera  à  la 
température  T  ,  obtenue  après  l'explosion.  On  mènera  CD  et  on  tra- 
cera DA  par  la  même  méthode. 

En  réalité,  l'explosion  à  volume  constant  BC  est  une  phase  durant 
laquelle  le  gaz  change  de  propriétés.  On  ne  peut  pas  le  traiter  comme 
un  gaz  parfait  pour  lequel  le  coefficient  R  de  la  formule  pv  =  RT 
demeure  constant  [ce  que  suppose  la  formule  (1)],  et  pour  lequel  la 
chaleur  spécifique  c  ne  varie  pas.  Il  est  aisé,  même  dans  ce  cas,  de 
tracer  la  courbe  BC,  sous  la  réserve  que  C  entropie  du.  mélange  ne 
cesse  pas  d'être  définie  et  de  salis  faire  à  V  équation  (*). 

dS  =  f, 

<?S  étant  la  variation  élémentaire  de  l'entropie  et  c/Q  la  chaleur 
dégagée  pendant  un  instant  infiniment  petit  par  la  combustion.  Sou& 
la  réserve  que  cette  condition,  que  nous  justifierons  plus  loin  pour 
certains  cas,  soit  remplie,  on  a  en  chaque  point  de  la  courbe  BC  : 

— -rfS. 

Connaissant  T  etc  et  se  donnant  o?S,on  en  déduit  o?T.  Le  nouveau 
point   de  la  courbe  ainsi  obtenu  représente  une  combustion  plus 

(ï)  Sur  cette  réserve,  voir  plus  bas,  notre  article  :  Sur  V entropie  (V un  mélange 
gazeux  en  combustion. 
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avancée  que  le  précédent,  une  composition  nouvelle  du  mélange  de 
comburant  et  de  combustible,  par  suite  une  nouvelle  valeur  moyenne 
de  c,  que  Ton  fera  servir  au  calcul  de  Télément  suivant  de  la  courbe. 
On  arrive  ainsi  de  proche  en  proche  jusqu'en  C. 
Cela  posé,  le  rendement  indiqué  théorique  sera  : 

Surface  ABCD 
Surface  aïiCd 

Si  les  deux  mélanges,  qui  évoluent  dans  les  deux  périodes  BC  et 
AD,  étaient  identiques  à  eux-mêmes  et  entre  eux,  on  aurait  un  coef- 
ficient c  constant  et  unique,  et  il  est  aisé  de  voir  que  le  rendement 

ne  dépendrait  que  du  rapport  -  des  volumes  spécifiques  en  BC  et  en 

AD.  Comme  corollaire,  si  Von  s'arrange  pour  que  Texplosion  s'ar- 
rête en  un  point  C  de  température  inférieure  à  C,  et  qu'en  ce  point 
C  on  produise  la  détente  C'D\  on  ne  change  pas  le  rendement.  C'est 
ce  qu'on  réalise  dans  la  régulation  du  moteur  Otto,  en  appauvrissant 
le  mélange  en  gaz  combustible  :  la  chaleur  dégagée  par  la  combus- 
tion est  moindre,  et  on  n'atteint,  après  l'explosion ,  ni  la  même  pres- 
sion ni  la  même  température.  Le  rendement  reste  pourtant  le  même. 

La  fig.  8  suffit  à  montrer  que  cette  constance  du  rendement  reste 
approximativement  vraie,  lors  même  que  c  n'a  pas  la  même  valeur 
tout  le  long  des  courbes  BC  et  AD. 

Elle  montre  aussi,  sans  calcul^  que  le  rendement  augmente  quand 
on  réduit  le  volume  spécifique  durant  l'explosion,  c'est-à-dire  qu'on 
élève  la  courbe  BC  en  B^C^,  le  volume  avant  la  compression  restant 
le  même.  On  voit  par  là  l'intérêt  de  pousser  la  compression  ou,  d'une 
façon  plus  précise,  de  rendre  aiÀSsi  petit  que  possible  le  rapport  entre 
le  volume  spécifique  à  la  fin  de  la  compression  et  le  volume  spécifique 
initial. 

8.  Insistons  un  peu  sur  ce  point.  Si  l'on  se  donne  d'avance  le  mo- 
teur tout  construit,  par  suite,  le  volume  de  la  cylindrée  et  le  volume 
de  la  chambre  de  compression,  le  rendement  theomique  théorique  est 
connu,  au  moins  approximativement  ;  il  ne  le  serait  rigoureusement 
que  si  les  chaleurs  spécifiques  du  mélange  restaient  constantes 
durant    la   combustion  (*);   mais  on    en   a   une   valeur  approchée. 

Mais  si  on  a  un  moteur  à  construire,  telles  ne  sont  pas  toujours 

(^)  Toujours  sous  les  réserves  qui  seront  formulées  dans  Tarticle  ci-dessous 
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les  données.  On  peut  se  donner,  d'une  part  le  volume  de  la  cylin- 
drée, d'autre  part  la  pression  maximum  qu'on  peut  tolérer.  On  dis- 
posera dès  lors  du  volume  de  la  chambre  de  compression. 

Il  y  aura  lieu  alors  de  s'arranger  pour  que  la  température  à  la  fin 
de  l'explosion  soit  aussi  basse  que  possible.  En  effet,  plus  elle  s'abais- 
sera, plus  l'on  ira  vers  la  gauche,  sur  la  ligne  d'égale  pression  du 
point  C,  ce,;  plus,  par  suite,  la  ligne  BjC,  s'élèvera  au-dessus 
de  BC.  C'est  ce  qu'on  réalise  en  comprimant  à  plus  forte  pression  un 
mélange  contenant  une  certaine  proportion  de  gaz  inerte,  ou  encore 
entraînant  des  gouttelettes  d'eau  qui  se  vaporisent  durant  l'explo- 
sion. Avec  une  compression  initiale  plus  forte,  on  arrive  à  la  même 
pression  finale  et  à  une  température  finale  plus  basse.  On  a  diminué 
la  quantité  de  chaleur  mise  en  jeu  durant  l'explosion,  mais  on  a 
augmenté  le  rendement  (Jtg.  8,  cycle  ABjCjDj). 

Si  l'on  s'imposait  une  température  après  l'explosion,  égale  à  une 
valeur  donnée,  à  celle  du  point  C  par  exemple,  et  qu'on  disposât  du 
volume  de  la  chambre  de  compression,  on  verrait  de  même  qu'il  y  a 
avantage,  au  point  de  vue  du  rendement,  à  augmenter  la  pression 
après  Vexplosion, 

A  pression  finale  donnée^  on  a  un  rendement  d autant  meilleur 
que  la  température  finale  est  plus  basse. 

A  température  finale  donnée^  on  a  un  rendement  dautant  meil- 
leur que  la  pression  finale  est  plus  forte. 

Ces  conclusions  ont  été  déduites  de  considérations  fort  ingénieuses, 
mais  trop  peu  précises,  par  M.  le  lieutenant  d'artillerie  Duperron, 
qui  a  consacré  à  l'étude  des  moteurs  à  gaz  deux  articles  très  intéres- 
sants, publiés  dans  le  Oénie  civil  (').  M.  Duperron  conclut  à  la  su- 
périorité d'un  moteur  sur  lequel  il  a  tenté  déjà  quelques  essais,  et  qui 
comporterait  un  brûleur-vaporisateur^  c'est-à-dire  une  injection  d'eau 
dans  le  mélange  combustible.  C'est,  il  est  vrai,  un  moteur  à  combus- 
tion ;  mais  l'artifice  est  analogue  à  celui  qu'emploie  M.  Donat  Banki, 
dans  un  moteur  à  explosion  du  type  Otto,  qui  se  trouve  décrit  dans 
les  leçons  de  M.  Marchis. 

9.  Le  cycle  du  moteur  Charon  diffère  du  cycle  Otto  par  l'introduc- 
tion d'une  ligne  de  pression  constante  AE,  qui  précède  la  compression 
adiabatique  EB.  Dans  le  diagramme  entropique,  le  cycle  a  la  forme 


(')  0,  Duperron,  Imperfections  des  cycles  des  moteurs  thermiques  {Génie  civil, 
t.  XXXVII,  2«  semestre  1900;  p.  55  et  79). 
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de  la  fig.  9  (mêmes  lettres  qu'à  la  fig  6).  D'après  ce  qu'on  a  dit  au  §  3, 
la  ligne  d'égale  pression  AE  a  une  inclinaison  intermédiaire  entre 
la  ligne  d'égal  volume  et  Tisotherme  qui  passent  par  le  même  point. 
Les  propriétés  générales  du  type  Otto  sont  conservées.  Ce  qui  est 
plus  particulièrement  intéressant,  ce  sont  les  modes  de  réglage,  que 
permet  la  variation  de  l'admission. 


€L'€t      s 


Fio.  9. 


Le  réglage  par  le  procédé  de  Ganz  (§  5)  a  pour  effet  de  rejeter 

Tadiabatique  de  compression  E'B'  à  gauche  de  EB  et  Tadiabatique  de 

détente  CD'  à  gauche  de  CD.  Or,   d'après  ce  qu'on  a  vu  au  para- 

CD 
graphe  précédent,  le  rapport  Tr-^  est  sensiblement  égal  au  rapport 

y-;  il  est,  par  conséquent,  supérieur  au  rapport  pT**  Donc,  en  ajou- 
tant au  cycle  la  bande  verticale  BB'E'E  dans  la  région  étroite,  et  en 
lui  retranchant  la  bande  CC'D'D  dans  la  région  large,  on  réduit  le 
rendement. 

Le  raisonnement  précédent  a  besoin  d'être  légèrement  rectifié. 
Avant  et  après  le  réglage,  on  n'a  plus  affaire  à  la  même  masze  de 
gaz.  Si  l'on  veut  continuera  prendre  pour  coordonnées  l'entropie 
rapportée  à  l'unité  de  masse,  et  la  température,  on  trouvera  que  les 
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lignes  d'égale  température  et  les  lignes  d'égale  pression  restent 
invariables,  et  continuent  à  correspondre  aux  mêmes  valeurs  numé- 
riques de  la  température  et  de  la  pression  ;  mais  un  même  point  M 
de  répure  ne  correspond  plus,  dans  les  deux  cas,  à  la  même  valeur 
numérique  de  Tentropie  totale  de  la  masse  gazeuse,  ou  à  la  même 
valeur  du  volume  total  de  cette  masse.  La  ligne  de  volume  constant 
décrite  durant  l'explosion  se  déplacera  d'un  cas  à  l'autre,  parce  que, 
pour  le  même  volume  total,  qui  reste  celui  de  la  chambre  de  com. 
pression,  on  a,  dans  les  deux  cas,  des  volumes  spécifiques  différents. 

Le  réglage  Ganz  consiste,  dans  le  cas  où  le  travail  à  demander  au 
moteur  diminue,  à  réduire  la  masse  gazeuse.  Donc  la  ligne  de 
volume  constant  décrite  durant  l'explosion  correspond  ici  à  un 
volume  spécifique  plus  grand,  et,  par  suite,  se  place  sur  l'épure  au- 
dessus  de  BC.  La  ligne  réellement  décrite  est  B'^C*'  (fig.  9).  De 
même,  la  ligne  correspondante  à  l'expulsion  sous  un  volume  égal  à 
celui  du  cylindre  se  place  au-dessus  de  AD,  eh  A'^D"  ;  et  le  cycle 
nouveau  présente,  par  rapport  au  cycle  primitif,  un  glissement  vers 
le  has^  en  même  temps  qu'un  glissement  vers  la  gauche^  ce  qui  est 
une  double  raison  de  réduction  du  rendement,  du  moment  que  la 
ligne  AE  d^égale  pression  conserve  une   position  invariable. 

10.  Le  réglage  par  le  procédé  Letombe  donne  lieu  à  un  raisonne- 
ment analogue.  Au  lieu  de  prolonger  l'admission,  on  l'anticipe, 
mais  on  règle  la  composition  du  mélange  nouveau  de  telle  sorte  qu'à 
la  fin  de  l'explosion  on  ait  la  même  pression  avec  une  température' 
inférieure. 

Le  nouveau  point  C,  sera  donc  un  point  C^  situé  sur  la  ligne  de 
pression  constante  qui  passe  par  C,  et  au-dessous  de  C,  [fig,  10), 
puisque  la  température  doit  ^re  inférieure;  c'est-à-dire  que  la 
ligne  B^Cf  décrite  durant  Texplosion  passe  au-dessus  de  BC.  De 
même  la  ligne  A^Di,  passera  légèrement  au-dessus  de  AD;  mais  cette 
modification  ne  compense  pas  l'autre,  à  cause  de  la  fixité  de  la 
ligne  AE.  Ici  on  a  donc  un  déplacement  du  cycle  vers  le  haut.  En 
même  temps  on  a  une  réduction  à  droite  et  à  gauche.  En  définitive, 
on  a  augmentation  visible  du  rendement. 

D'une  façon  générale,  avec  un  moteur  de  ce  type,  les  volumes 
du  cylindre  et  de  la  chambre  de  compression  étant  donnés,  si  Ton 
fait  passer  la  ligne  d'explosion  B^C^  au-dessus  de  BC,  on  élèvera  le 
rendement.  On  sera  sûr  d'y  être  arrivé,  si,  la  ^pression  après  Vexplo- 
sion  étant  restée  invariable^  on  a  abaissé  la  température  après  Vexplo- 
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siorij  ou  encore^  si  la  température  après  Vexplosion  étant  restée  inva- 
riable^ on  a  élevé  la  pression  après  Vexplosion,  Dans  les  deux  cas,  en 
effet,  le  point  C  s*est  déplacé  vers  la  gauche. 


Fio.  10. 

La  conclusion  est  donc  la  même  que  dans  Tétude  du  cycle  Otto.  La 
différence,  tout  à  l'avantage  du  moteur  Charon,  est  que  celui-ci 
présente  plus  de  souplesse;  et  que  la  pression  après  Texplosion 
étant  donnée,  ainsi  que  le  volume  de  la  cylindrée  et  le  volume  de  la 
chambre  de  compression^  il  reste  encore  un  paramètre  variable,  ce 
qui  n'avait  pas  lieu  dans  le  cycle  Otto.  Cette  indétermination  permet, 
étant  donnée  la  pression  finale,  de  se  donner  arbitrairenuent  la  tempé- 
rature finale,  et  ce  qui  n'était  possible,  avec  le  moteur  Otto,  qu'à  la 
condition  de  garder  indéterminé  le  volume  de  la  chambre  de  com- 
pression. 

11.  Examinons  enfin  le  moteur  à  combustion  sous  pression  cons- 
tante. Son  diagramme  entropique  a  la  forme  de  la  /?^.  il.  Le  simple 
aspect  de  la  figure  met  en  lumièreJes  faits  suivants  : 

1*^  Le  rendement  augmente  ^Vec  la  pression  de  combustion  (la 
pression  initiale,  qui  est  la  pression  atmosphérique,  étant  maintenue 
constante)  ; 
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%?  A  cause  de  la  ligne  DA,  dont  Texistence  tient  à  ce  que  la  pres- 
sion à  la  fin  de  la  détente  reste,  en  général,  supérieure  à  la  pression 
extérieure,  on  élève  le  rendement  en  réduisant  le  cycle  sur  sa  droite, 
cest-à-dire  en  abaissant  la  température  finale  de  combustion  à  pres- 
sion constante,  * 

12.  Dans  les  cycles  des  deux  derniers  types  étudiés,  on  avait  deux 
courbes  D A  et  AE,  Tune  à  volume  constant,  l'autre  à  pression  cons- 
tante, se  coupant  en  A.  Dans  les  cycles  réels,  il  n*y  a  pas  d'angle 


T 
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FiG.  11. 

bien  net,  mais  une  courbe  de  raccordement  reliant  DA  et  AE.  On 
voit,  sur  le  diagramme  entropique,  que  le  raccordement  des  deux 
courbes  altère  très  peu  le  rendement,  et,  en  tous  les  cas,  ne  change 
rien  aux  conclusions  relatives  aux  variations  de  ce  rendement. 

Nous  croyons  que  ces  exemples  suffisent  pour  montrer  l'intérêt 
que  présente  le  diagramme  entropique,  aussi  bien  en  physique 
appliquée  qu'en  physique  pure.  ' 


SUB  L'ENTROPIE  D'UH  BIÉLA1I6E  GAZEUX  EN  GOBIBUSTION  ; 
Par  M.  Bernard  BRUNHES. 


i.  Une  objection  grave  se  présente  d'elle-même  à   quiconque  veut 
introduire  la  notion   d'entropie  et  le  diagramme  entropique   dans 
Tétude  des  moteurs  à  gaz  et  à  pétrole.  L'explosion  ou  la  combustion 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Mai  1901.)  22 
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du  mélange  gazeux  est  un  phénomène  essentiellement  irréversible. 
A  un  instant  de  cette  explosion,  Tentropie  du  mélange  est-elle  calcu- 
lable? Peut-on  seulement  dire  qu'elle  existe  ? 

Quelques-uns  des  ingénieurs  qui  se  sont  occupés  des  moteurs  à 
gaz  se  sont  résolument  prononcés  pour  la  négative  (*),  et  ont  pris  le 
parti  de  laisser  absolument  de  côté  la  notion  d'entropie. 

Nous  voulons  montrer  ici  que  l'entropie  est,  au  contraire,  déter- 
minée et  calculable,  dans  certaines  conditions  bien  définies. 

2.  Considérons  un  mélange  détonant  qui  fait  explosion  à  volume 
constant.  L'indicateur  tracera  une  portion  de  verticale,  indiquant 
que  la  pression  a  augmenté,  et  en  même  temps  la  température.  Dans 
les  calculs  fondés  sur  l'emploi  des  variables  ordinaires,  on  donne 
une  formule  qui  relie  la  température  finale  à  la  pression  finale,  con- 
naissant la  température  et  la  pression  initiale.  Pour  établir  cette  for- 
mule, on  admet,  —  encore  qu'on  ne  le  dise  pas  toujours  très  nette- 
ment, —  qu'à  chaque  instant  de  cette  combustion  très  rapide,  la 
pression  et  la  température  du  mélange  sont  définies;  c'est-à-dire 
que  la  pression  et  la  température  sont,  à  chaque  instant,  uniformes 
dans  le  mélange. 

C'est  là  une  hypothèse  qui  n'est  jamais  en  conformité  rigoureuse 
avec  les  faits.  Dans  toute  explosion,  la  combinaison  se  fait  au  voisi- 
nage d'un  point  du  mélange,  échauffé  par  un  corps  incandescent  ou 
une  étincelle,  et  se  propage  de  là  dans  toute  la  masse.  On  raisonne 
néanmoins  comme  si  la  pression  et  la  température  gardaient  des 
valeurs  uniformes,  croissant  très  rapidement,  mais  d'une  façon  régu- 
lière et  continue,  avec  le  temps. 

Nous  admettrons  essentiellement  cette  hypothèse.  Ce  n'est  qu'à 
cette  condition  que  nous  pourrons  parler  de  l'entropie  à  un  moment 
quelconque  de  la  combustion. 

2.  Supposons  donc  que  le  mélange,  enfermé  dans  la  chambre  de 
compression,  s'y  trouve,  au  début,  exactement  au  point  de  réaction^ 


{})  Voir  notamment  M.  Descamps,  Revue  de  Mécanique^  1900.  M.  Msirchis,  dans 
une  note  récente  (C.  /{,.  18  mars  1901)  a  insisté  sur  les  objections  qu'on  peut  faire 
à  l'emploi  du  diagramme  entropique,  et  les  a  môme  précisées.  Nous  sommes 
d'accord  avec  lui  sur  la  nature  des  raisonnements  que  l'on  peut  établir  sur 
cette  base,  mais  nous  persistons  à  penser  que  ces  raisonnements  ne  sont  pas 
pour  cela  dénués  d'intérêt.  Les  conclusions  qu'on  en  tire  ont  besoin,  plus  encore 
qu'en  d'autres  questions,  d'être  soumises  au  contrôle  de  Texpérience,  mais  ce 
mode  de  raisonnement  permet  de  voir  d'une  façon  plus  intuitive  et  plus  simple 
bien  des  choses  qui  se  trouvent  vraies. 


v- 
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où  la  combinaison  commence  à  devenir  possible.  A  partir  de  ce 
moment,  la  combinaison  devient  explosive,  Taccélération  de  la 
réaction  étant  positive,  et  la  combinaison  se  poir  juit  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  intégrale. 

Si  j'appelle  a  la  proportion  des  produits  d'j  la  combustion  à  la 
masse  totale  du  mélange,  a  varie  ainsi  'li  0  à  1,  tandis  que  la  tem- 
pérature varie  du  point  de  réach'o:i  à  ia  température  finale. 

Consivlé.vî^s  ihux  états  s:;r^jessifs  de  la  masse  gazeuse,  définis  le 
premier  par  a  etia  tOtUpérature  T,  le  second  par  a  -}-  c?a  et  T  -|-  rfT. 
Le  passage  de  Tun  à  Tautre  est  une  combustion  essentiellement  irré- 
versible. Ces  deux  états  sont  deux  états  de  faux  équilibre. 

Pour  passer  de  Tun  à  Tautre,  la  quantité  de  chaleur  communiquée 
au  mélange  gazeux  est  : 

r/Q  irr  —  LdoL  +  crfT, 

L  étant  une  chaleur  de  cotnbustion  élémentaire^  et  c  la  capacité  calo- 
rifique du  système  sous  volume  constant  (pour  Tunité  de  masse).  Et 
comme  il  n'y  a  pas,  par  hypothèse,  de  chaleur  communiquée  à  Tex- 
térieur, 

f/Q  =  o; 
<i'où  :  , 

Lrfa  z=  cdT. 

Remarquons  que,  dans  cette  modification  élémentaire,  la  variation 
d'énergie  interne  est  nulle,  puisque  l'on  a  à  la  fois  ^Q  =:  o  et  6?i?  =  o. 

Pour  passer  de  l'état  (a,  T)  à  l'état  (a  -^-  rfa,  T  -f-  dT),  on  pourrait 
adopter  un  chemin  réversible,  ou  plutôt  quasi-rCversihle  ;  il  existe 
une  température  6  pour  laquelle  W-^  di  dissociation  du  gaz  brûlé  quand  il 
est  en  proportion  a  ;  pour  une  proportion  a  -\-  rfa,  la  température  de 
dissociation  ou  d'équilibre  est  6  +  ^^-  J'échaufferai  le  mélange  a  de 
T  à  ô,  mais,  pour  éviter  qu'il  y  ait  combinaison,  je  séparerai  les  gaz 
mélangés  à  la  température  T,  je  les  porterai  séparément  à  la  tempé- 
rature 6,  et  là,  je  les  mélangerai  de  nouveau.  J'effectuerai  une  com- 
binaison élémentaire  réversible  d%  et  j'élèverai  le  mélange  à  6  +  ^^  ; 
puis  je  séparerai  les  gaz  mélangés  ;  je  les  ramènerai,  séparés,  à 
T  -f-  cCÏ^  et  là  je  les  mélangerai  de  nouveau. 

On  a  passé  de  l'état  initial  à  l'état  final  par  une  série  d'opérations 
réversibles,  a  part  celles  qui  consistent  à  mélanger  des  gaz  différents 
€t  à  les  séparer.  La  séparation  directe  est,  en  général,  impraticable  ; 
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mais  on  a  le  droit  de  C imaginer^  parce  que  cette  opération^  comme 
V opération  inverse^  le  mélange  des  gaz^  ne  fait  pas  varier  V entropie, 
C*est  là  tout  au  moins  Thypothèse  fondamentale  sur  laquelle  Gibbs 
'  a  fondé  la  théorie  de  la  dissociation.  Nous  admettrons  encore  expres> 
sèment  cette  hypothèse. 
Dès  lors  la  variation  d'entropie  est  parfaitement  définie, 
3.  Comment  peut-elle  être  éoaluée  ?  Je  dis  que,  dans  bien  des  cas, 
Ton  pourra  prendre  comme  valeur  suffisamment  approchée  : 

Cela  revient  à  supposer  que  —  Lda,  est  entièrement  de  la  chaleur 
non  compensée  n'entraînant  aucune  variation  d'entropie.  D'une  façon 
générale,  on  peut  écrire  : 

L  =  L^  +  Lj, 

h^d%  étant  la  chaleur  non  compensée^  et  L,rfa  la  chaleur  compensée  y 
relative  à  la  combinaison  doL,  Si  l'on  reste  loin  de  la  température  de 
dissociation,  L^  est  petit  par  rapport  à  L4  et  peut  être  négligé. 

Tout  se  passe  alors  comme  si  la  chaleur  rfQ  =  Ldct  était  versée  à 
chaque  instant,  par  une  source  extérieure  au  système^  et  comme  si 
cette  chaleur  avait  pour  unique  effet  d'échauffer  le  mélange  gazeuiv 
sans  en  changer  la  nature. 

C'est  moyennant  cette  hypothèse  que  l'on  peut  écrire,  avec 
M.  Witz  : 

«  On  utilise  la  chaleur  de  combustion  pour  élever,  dans  le  cylindre 
même,  la  température  d'un  mélange  complexe  de  gaz  dont  la  compo- 
sition importe  peu  à  la  transformation  du  calorique  en  travail.  Le 
moteur  à  gaz  tonnant  est  une  machine  à  air  chaud  dont  le  foyer  est 
intérieur.  Par  le  fait  de  la  combustion,  des  combinaisons  surviennent, 
qui  actualisent  l'énergie  potentielle  du  mélange  des  gaz  combus- 
tible et  comburant  ;  mais  la  masse  du  fluide  mise  en  œuvre  reste  iden- 
tique ;  sa  chaleur  spécifique  totale  ne  subit  qu'une  variation  insen- 

1 

sible,  et  la  condensation  n'atteint  pas  TTrA^u  volume  primitif  (')...  » 

4.  Admettons  maintenant  que  L^  ne  soit  pas  nul  :  nous  pouvons 
(»}  WiTZ,  Tî^aité  des  moteurs  à  gaz,  l.  I,  p.  131. 
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pratiquement  supposer  que  y*  est  un  rapport  assez  petit  :  on  a  : 


dS 


Lida  +  Ljda  —  cdT  =  o, 
_crfT-V«_     dT/  L,     \ 


Si  la  courbe  d*explosion  donnant  S  en  fonction  de  T  était,  avec 
L2  =  o,  BC  {/îg.  1),  elle  devient BC4  (pour Lj>o). 

La  courbe  relative  à  la  décomposition  fictive  après  détente,  DA, 
devient  de  même  D|  A  (*). 


ô^û^  ^^   i       s 


FiG.  1. 


(<)  Il  est  à  remarquer  que  la  courbe  DA  ne  correspond  plus  à  c^Q  =  0,  ou  à  : 
Lda  4-  crfT  =  o.  Pour  la  courbe  BC  on  avait  : 


/l  /»Tc 

Lda  -f  /  cdT  =  o  ; 

0  Tb 


la  chaleur  employée  pour  élever  le  mélange  de  Tb  à  Te  était  empruntée  tout  en- 
tière à  la  combustion  du  gaz.  Au  contraire  en  DA,  Ton  a: 


^  juioL  +  CcdT  =  Q'. 
1  Tu 


{y  étant  la  chaleur  que  devrait  emprunter  le  mélange  à  l'extérieur  pour  subir 
exactement,  en  même  temps  qu'une  décomposition  en  ses  composants,  la  trans- 
formation DA.  La  chaleur  cédée  par  le  mélange  à  la  source  froide,  en  se  refroi- 
dissant de  Td  à  Ta,  est  en  somme  l'excès  de  la  chaleur  de  combustion   /  Lda 

0 
(entre  Ta  et  Td)  sur  cette  quantité  Q'  ;  tandis  que  la  chaleur  qu'il  empruntait  à 
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Tant  que  -r^  reste  assez  petit,  ce  qui  reste  vrai  toutes  les  fois  qu'on 

est  dans  des  conditions  où  la  combustion  est  franche  et  spontanée^ 
on  voit  que  le  nouveau  cycle  ACCiDi  est  plus  petit  que  l'ancien  ABCD, 

mais  que  le  rendement  défini  par  le  rapport  :  —, — *  -,,^'  J  ne  diffère 
^  r  rr  alCec^C^ff^ 

•ui         *  j  A    ^i"*e  ABCD 

pas  sensiblement  du  rapport  :  — : r7\7' 

aire  (ztj\^ct 

Les  conclusions  relatives  aux  sens  des  variations  du  rendement  par 
la  variation  d'un  des  paramètres  qui  définissent  le  cycle,  ne  seront 
pas  changées. 

5.  On  pourrait  ôtrc  tenté  de  raisonner  ainsi  : 

Ne  nous  préoccu|)uns  nullement  de  la  signification  de  Tentropie 
et  du  mot  entropie.  Rapportons  Tétat  du  système  à  deux  coordonnées, 
S  et  T,  dS  étant  défini  par  la  condition  que,  lors  d'une  combustion, 


la  source  chaude  en  s'échauflant  de  Tb  à  Te  était  uniquement  la  chaleur  de  com- 
bustion dans  ces  conditions  de  température. 
On  a  ici  : 

''^-    T    -    T    -   T 
dans  le  cas  de  L^  =  o  ;  et  dans  le  cas  où  Lj  est  positif, 

crfT— Urfa         L,da        dQ 

d'où  : 

Le  rapport  qui  figure  après  1  ~,  dans  la  parenthèse,  a  son  dénominateur  infé- 
rieur à  celui  qui  figure  dans  la  parenthèse  de  (1).  D'autre  part  -^  serait  inférieur, 

en  général,  ù  ce  qu'il  est  dans  (1)  puisque  Ton  est  à  température  plus  basse.  Sans 

être  à  même  de  calculer  exactepient  dans  chaque  cas  particulier  le  coefficient 

c(fV 
de  -rr  dans  (2),  on  peut  donc  affirmer  qu'il  ne  diffère  pas  beaucoup  de  ce  qu'il 

est  dans  (1).  Si  ces  deux  coefficients  étaient  rigoureusement  égaux,  le  rendement 
ne  serait  nullement  altéré  ;  il  ne  serait  le  mémo  que  si  L^  était  exactement  nul. 
En  pratique  comme  le  montre  la  figure  (1)  il  sera  peu  altéré,  et  pourra,  être  sui- 
vant les  cas,  légèrement  augmenté  ou  diminué. 

Mais  cette  altération  possible  de  la  valeur  absolue  du  rendement  ne  changera 
évidemment  rien  aux.  conclusions  que  nous  avons  déduites  de  la  considération  des 
variations  très  petites  des  cycles.  Le  sens  delà  variation  du  rendement,  pour  une 
de  ces  variations,  reste  évidemment  le  même  que  l'on  ait  pris  les  courbes  tracées 
en  partant  de  la  valeur  exacte  de  rfS,  ou,  comme  précédemment,  les  courbes 

joprochées  définies  puf  ,/S  =  -,,-• 
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on  ail  à  chaque  instant  : 

dq  étant  la  chaleur  procurée  au  système  par  la  combustion,  durant  un 
intervalle  de  temps  élémentaire.  En  traçant,  d'après  celte  définition, 
les  courbes  BC  et  AD,  on  a,  évidemment,  dans  les  airesaBCV,  aADd. 
la  représentation  de  la  chaleur  procurée  au  système  par  la  combus- 
tion dans  la  chambre  de  compression,  et  de  celle  qu'il  restituerait 
si  l'on  pouvait,  après  la  détente,  revenir  au  mélange  primitif.  Dès 
lors,  la  différence,  c'est-à-dire  l'aire  BCDA,  n'est-elle  pas  la  chaleur 
transformée* en  travail?  On  aurait  ainsi  pour  valeur  du  rendement  le 
rapport  des  aires  ABCD  et  aBCrf,  sans  avoir  besoin  de  se  demander 
si  l'entropie  du  mélange  en  un  point  quelconque  M  du  cycle  a  seu- 
lement une  signification. 

Il  semble  bien  que  ce  soit,  en  pratique,  la  façon  de  raisonner  de 
certains  ingénieurs  qui  font  usage  du  diagramme  en  S  et  T. 

6.  Ce  raisonnement  n'est  pas  correct.  Toute  la  différence  entre  la 
chaleur  de  combustion  et  la  chaleur  restituée  parles  gaz  brûlés,  n'est 
pas  transformée  en  travail  extérieur  (indépendamment,  bien  entendu, 
des  imperfections  pratiques);  car  il  y  a  eu,  entre  B  et  C,  et  de  môme 
entre  D  et  A,  variation  de  nature  du  mélange  gazeux,  et  une  partie  de 
la  chaleur  mise  enjeu  peut  être  consacrée  à  un  «travail  interne  ». 

Au  contraire,  l'aire  du  cycle  représente  bien  la  chaleur  équiva- 
lente au  travail  extérieur,  si  l'on  a  eu  soin  de  tracer  les  courbes  BC  et 
DA,  satisfaisant  à  l'équation  différentielle  : 

rfS-  ^         =-    T  ^ 

où  dq^  représente  la  chaleur  non  compensée  mise  en  jeu  à  un  instant 
de  la  combustion.  La  conception  d'un  moteur  à  gaz  qui  serait  un 
«  moteur  à  air  chaud  à  foyer  intérieur  »  devient  correcte,  à  la  condition 
d'admettre  que  la  chaleur  versée  au  mélange  durant  l'explosion  est 
la  partie  de  la  chaleur  de  combustion  qui  est  de  la  chaleur  non  com- 
pensée {*).  Et  le  rendement  tht^orique  thermodynamique  d'un  moteur 
à  gaz  devrait  être  défini  :  le  rapport  de  la  chaleur  e'quivalente  au 

(')  Nous  ne  disons  pas  ici  '<  la  variation  de  l'énergie  libre,  »  ou  «  du  potentiel 
thermodynamique  interne  du  mélange  »,  car  ici  la  réaction  n'est  en  aucune 
façon  isothermique,  et  la  chaleur  non  compensée  élémentaire  n'est  pas,  en  géné- 
ral, une  différentielle  exacte. 
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travail  produit  par  le  moteur^  supposé  parfait^  à  la  chaleur  non 

compensée  dégagée  dans  la  combustion. 

On  sait  d'ailleurs  que,  pour  toute  réaction  spontanée,  fortement 
exothermique,  la  chaleur  non  compensée  est  sensiblement  égale  à  la 
chaleur  totale. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  évidemment  aux  moteurs 
à  combustion  sous  pression  constante. 


ÉTUDB  GÉOMÉTBIDUB  DU  GOUDENSATEUR  TRAHSFORMATEUR  ; 
Par  M.  E.  PERREAU. 

La  méthode  de  représentation  géométrique  des  vecteurs  est  d'une 
grande  utilité  dans  Tétude  des  courants  alternatifs.  Non  seulement 
elle  conduit  à  des  épures  qui  permettent,  plus  facilement  que  led 
calculs,  de  mesurer  les  diverses  quantités  qui  interviennent,  elle 
peut  encore,  dans  certains  cas,  montrer  très  simplement  Finfluence 
des  variations  de  Tune  d'entre  elles. 

Je  suis  arrivé,  pour  le  cas  du  condensateur- transformateur^  à  une 
étude  géométrique  très  simple,  que  je  crois  bon  de  faire  connaître. 


Fio.  1. 

Les  deux  bornes  de  rallernateur  0  de  force  électromotrice 

e  =  E  sin  <of, 
de  résistance  r,  de  self-inductance  ^  d'impédance  a,  de  décalage 
intérieur  ^f  tango  —  — y  sont  reliées,  d'une  part,  aux  deux  extré- 
mités du  circuit  d'utilisation  BDA  de  résistance  r,,  de  self-induc- 
tance /,,  d'impédance  «4,  de  décalage  «pi  f  tango^  =  -^  J,  et,  d'autre 

part,  aux  deux  armatures  d'un  condensateur  C,  ainsi  placé  en  déri- 
vation entre  les  extrémités  A  et  B  du  circuit  d'utilisation. 
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Ce  cas  est  à  peu  près  celui  qui  se  présente  dans  la  pratique, 
quand  les  deux  bornes  de  Talternateur  sont  reliées  aux  deux  extré- 
mités du  circuit  d'utilisation  par  des  câbles  présentant  de  la  capa- 
cité, comme  des  câbles  armés  souterrains. 

Appelons  i,  ^^^  ij,  les  courants  à  un  moment  donné  dans  les  cir- 
cuits AOB,  BDA,  BCA,  comptés  positivement  dans  les  sens  ainsi 
indiqués,  et  w,  le  voltage  à  ce  moment  entre  les  deux  points  A  et  B. 

On  a  les  relations  : 


i  =  t|  +  ta 


rft. 


dt 


(H 


e  =u  +  ir  +  Ij^ 


Représentons  le  vecteur  ^^r^  par  une  droite  OF  arbitraire  ;  sa  lon- 
gueur représentera,  à  Téchelle  de  la  figure  que  nous  déterminerons, 


l'amplitude  rJ^  du  vecteur  r^i^  ;  l^  -^  est  un  vecteur  en  avance  de 


dt 


l^(ù 


phase  de 5  sur  r^^^^  et  d'amplitude  /^wj,  =  OF  X  -^  :  c'est  FG 
2  r, 
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Le  vecteur  OG,  somme  de  OF  et  de  FG,  est  donc  le  vecteur  u 
d*amplitude  U  —  I^a^. 

Le  vecteur  ^  est  en  avance  de  phase  de  ^  sur  m  et  a  une  ampli- 
tude CwU.  Le  vecteur  r^e^  sera  donc  OH,  tel  que  OH  est  perpen- 
diculaire à  OG,  et  que  tang  OGH  =  r^Cto. 

La  somme  des  deux  vecteurs  OF  =  r^^^  etOII  ==  r^i^  donne  le  vec- 
teur OK  =  r^î\  en  retard  de  phase  de  ^  sur  OG  =  u. 

Pour  obtenir  maintenant  le  vecteur  e,  je  mène  par  G  une  droite  GL 

parallèle  à  OK,  et  de  longueur  égale  à  OK.  —  ;  GL  représente  le  vec- 


r 


teur  ri]  puis,  par  L,  je  mène  LM  en  avance  de  phase  de  -  sur  GL, 

et  de  longueur  égale  à  GL  X  —;  LM  représente  le  vecteur  l  ~ 

Par  suite,  le  vecteur  OM,  somme  de  OG  =  t«,  de  GL  =  n\ 
de  LM  =:  —  représente  le  vecteur  e  ;    GM  représente  le  vecteur 

d'amplitude  \a. 

Comme  Tamplitude  de  e  est  donnée  égale  à  E,  il  en  résulte  que 
Téchelle  à  laquelle  est  construite  la  figure  est  maintenant  déter- 
minée, et  qu'on  peut  mesurer  les  diverses  quantités  I,  I^,  Ij,  U,  etc. 

Dans  la  pratique,  ce  qui  intéresse  est  de  savoir  comment  varient  les 

T       F 

rapports  j-  et  -rv^  quand  la  capacité  G  varie,  le  courant  d'utilisation  I^ 
1,       U 

étant  supposé  constant. 

La  figure  montre  que  : 

I,  ~  OG  *  a  r  ~  OG' 

Tout  revient  donc  à  voir  comment  se  déplace  le  point  M  quand  C 
varie. 

Quand  C  varie,  le  point  H  se  déplace  sur  la  droite  OH  perpendi- 
dulaire  à  OG,  le  point  K  se  déplace  sur  la  droite  FKp  parallèle 
à  OH  menée  par  F  ;  donc  on  a  : 

OK  cos'}'  ==  r^I  cos'J^  :==  r^I^  cosç^ 
Par  suite  : 

GM  cos  ^  ^=1  a\  ces  ^  :=:  al|  cos  <?.  :=.  C'«. 

Menons  la  droite  fixe  GX  faisant,  avec  le  prolongement  de  OG» 
un  ai^gle  ®,  et  abaissons  de  M  la  perpea  liculaire  MNY  sur  cette 
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droite,  on  voit  que  Tangle  MGN  —  angle  LGZ  =  tj/,  donc  que  : 

GN  =  GM  CCS  I  —  a\j^  ces  ç<  =  C^*  ; 

par  suitç,  que  le  point  M  se  déplace  sur  la  droite  fixe  NY,  faisant 

avec  OG  un  angle  ^  —  ç.,  et  distante  de  G  do  al ^  costp^. 

Pour  C  =  o,  le  point  H  est  en  O,  K  en  F,  •}  =  Op  et  le  point  M 
est  en  M^,  tel  que  NM,  =  FK,  — ;et  angle  NGM,  =  cp^. 

Les  triangles  semblables  OFK  et  MGM|  nous  montrent  alors  que  : 

M.  y*  z^YK-a  ^  Co>U. 

Donc,  quand  C  varie,  le  point  M  se  déplace  sur  la  droite  MiNY, 
en  s'éloignant  de  M^  d'une  longueur  égale  à  aCwU. 

Nous  pouvons  maintenant  étudier  facilement  la  variation  des  rap- 
ports : 

2  _  GM  £,  E       OM 

I,  "OGû  U   ~0G' 

Pour  : 

C=ro,        GM,  =  I,a,        f=l, 

ce  qui  était  évident  a  priori. 
Comme  : 

OM^â  —  1^2  j  a{^  +  a2  +  2aa,  cos  (?  —  f<)  { 

E \/a/^  -{-  cC^  +  2a(Zj  cos  (9  —  y^), 

Û  "■  a, 

Lorsque  C  augmente,  M  se   rapproche  de  N,  GM  diminue,  OM 

I       E 
aussi  ;  les  deux  rapports  j~  et  t^  diminuent  ainsi  que  le  décalage  '|. 
M        U 

Lorsque  M  est  en  N,  c'est-à-dire  pour  une  valeur  de  C,  donnée 

par  : 

aCtoU  =z  \^a  sin  ç, 

C  =  ' 


sin  94        U 


a^(3i        a,2  ' 


I      .      .  .  ,  ,     ,  ,  La  cosc 


1      .      .  .  ,  ,     ,  ,  i.a  cos©,     a. 

T-  est  minimum  et  effal  a  -H '       =  cos  ©. . 

I^  ^  I,a,  a  •* 

ij/  r=  o,  i  est  en  concordance  de  phase  avec  u  : 


E ON \a,2  4-  a^  cos-^cg,  -h  2^^,  coso  ces?, 

U  ""Ofi  ~  a. 
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C  continuant  à  croître,  i  est  en  avance  de  phase  sur  «,  et  le  rap- 
port Y  croîtra  alors  indéfiniment. 

E 

jZi  lui,  continue  à  décroître  pour  passer  par  un  minimum,  lorsque  M 

est  en  P,  pied  de  la  perpendiculaire  abaissée  de  0  sur  NY,  c'est-à- 
dire  pour  une  valeur  de  C,  donnée  par  : 

aCtiyl^a^  =  M|N  +  NP  =  I^a  sinç^  +  l2a<  sin  ç 
C  ^  5lîLil   .   ËÎLî  :^  jL  r  i. 

La  valeur  minimum  de  tz  correspondante  égale  à  jr^  sera  : 

E g^  ces  y  +  g  cos  y^ a^^  r  +  gV^ 

U  g^  atti^ 

A  ce  moment  : 


I,  —  OG  g  ^^^^         V  g2 

et   le    décalage  il/  sera  donné  par  tangij;  m  tang  NOP  =  — ' ^; 

I        E 
C  continuant  ensuite  à  croître,  p  et  ff   croissent  indéfiniment  en 

même  temps  que  l'avance  de  phase  •{/  de  i  sur  u  qui  croît  jus- 
qu'à ~  pour  C  —  «  . 

Cette  discussion  montre  que,  pour  faire  passer  dans  un  circuit 
d'utilisation  donné  un  courant  d'intensité  donnée,  on  peut,  en  plaçant 
en  dérivation  un  condensateur,  employer  une  force  électromotrice  plus 
petite  que  celle  nécessaire  sans  cela,  et  qu'en  outre  il  passera  dans  le 
circuit  de  l'alternateur  un  couran.t  plus  petit  donnant  naissance  à 
une  dissipation  plus  faible  d'énergie  par  chaleur  de  Joule. 

Le  condensateur  agit  comme  un  transformateur  recevant  un  cou- 
rant 1  sous  une  force  électromotrice  E  et  donnant  un  courant  plus 
fort  I^  sous  un  voltage  plus  faible  U.  Son  emploi  est  particulièrement 

avantageux,  quand  la  capacité  C  est  -^i  qui    donne   le   minimum 

a^ 

de  r-  1=  cos  0|. 

*4 


MALTÉZOS.  —  MÉTHODE  DE  KEPLER 


337 


SUR  LA  HÉTHODE  DE  KEPLER  DANS  LA  RÂFRACTIOII; 
Par  M.  C.  MALTÉZOS. 


On  sait  que  Kepler,  pour  trouver  une  relation  entre  Tangle  d'inci- 
dence et  Tangle  de  réfraction  de  la  lumière,  disposait,  derrière  un 
écran  opaque  ABCD  {fig,  1),  un  parallélipipède  de  verre  de  même 
hauteur,  reposant  sur  une  planchette  montée  à  angle  droit  avec  l'écran 
et  blanchie.  L  appareil  était  exposé  au  soleil  de  façon  que,  les  rayons 
tombant  perpendiculairement  sur  le  bord  CD  de  Técran,  deux 
ombres  se  dessinaient  sur  la  planchette  :  Tune  EM,  due  aux 
rayons  ayant  continué  leur  trajet  dans  Tair,  l'autre  EN,  produite  par 
la  lumière  transmise  dans  le  verre.  La  longueur  de  ces  ombres  avec 
la  hauteur  de  l'écran  définissaient  les  angles  d'incidence  et  de 
réfraction  (tetr).  Kepler  n'a  pas  pu  ainsi  trouver  la  loi  vraie  de  la 
réfraction,  mais  il  a  reconnu  que,  pour  les  petits  angles,  on  a  : 


(1) 


;  =  n, 


n  étant  une  constante.  Cela  provient  de  ce  qu'il  mesurait  la  longueur 
des  ombres  EM  et  EN,  qui  sont  : 


d'où  : 


(EM)  =  (EK)tangi 
(EN)  =  (EK)  tangi 

(EM)       tangi 
(EN)""  tangr' 
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Ce  rapport  n'est  pas  constant.  Mais,  si  les  angles  sont  petits,  on 
peut  remplacer  les  tangentes  par  les  angles  ou  encore  par  les  sinus, 
et  Ton  aura  : 


(EM) tang  i  t  /sinA 

(EN)       tangr       r  ~  \sin  r)         * 


c'est-à-dire  la  loi  de  Kepler. 

Nous  allons  maintenant  montrer  que,  par  cette  méthode,  ou  peut 
déterminer  Tépaisseur  apparente  de  la  lame  pour  chaque  position  de 
Tœil  (si  Ton  pose  Tœil  dans  le  plan  KENM  dans  la  marche  réci- 
proque des  rayons),  ainsi  que  le  déplacement  parallèle  des  rayons, 
Sans  le  secours  de  l'indice  de  réfraction  de  la  lame,  enfin  qu'on  peut 
mesurer  cet  indice. 

Pour  cela,  nous  divisons  la  planchette  en  divisions  égales,  par  des 

droites  parallèles  à  l'écran,  pour  mesurer  la  longueur  des  ombres, 

ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  distance  à  l'écran  des  points  M  et  N, 

dont  l'image  se  confond  dans  l'œil  de  l'observateur  placé  en  O,  et 

tano"  ^ 
l'on  aura  la  relation  (2).  Or  on  sait  bien  que  le  produit  (EK)      /"  . 

représente  l'épaisseur  apparente  de  la  lame  pour  l'incidence  i.  On 
aura  donc  : 

Et  si,  de  N,  on  tire  NP  parallèle  à  KM,  on  aura  : 

Cherchons  maintenant  le  déplacement  des  rayons.  On  sait  qu'en 
posant  (EK)  =  e,  on  a  : 


P  = 

■.{e 

-■/.) 

sin  i  = 

e  sin  i  M  — 

t)' 

et 

par 

l'équation 

(3); 

p  : 

=  e  sin  i 

'(- 

(,EN)\ 

(EM); 

_     (MN) 
~     (EM)- 

-^: 

siai 

Pour  la  construction  géométrique  de  p,  on  porte  dans  le  triangle 
KEM,  de  N,  l'antiparallèle  FS  à  KE.  La  grandeur  de  NS  donne  le 
déplacement.  On  voit  donc  que  les  éléments  x  et  e  se  trouvent  aisé- 
ment par  la  longueur  des  ombres  et  de  la  hauteur  de  l'écran. 
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Enfin  on  peut  déterminer  l'indice  par  les  éléments  e,  x  et  p  seuls. 
On  a  en  effet  : 

(EM)^  _£_  n^  —  sin^ j 
(EN)2~/2~  1  — sinar 


Et  comme  on  a 
on  trouve  : 


o2 


n^ 


je  -  y.)^ 


d'où  : 


ÉTUDE  GRAPHIQUE  DE  LA  DÉVUTION  DANS  LE  PRISUE  ; 
Par  M.  P.  LUGOL. 

On  déduit  facilement  des  formules  bien  connues  du  prisme  une 
construction  qui  permet  de  trouver  par  une  simple  lecture  la  dévia- 
tion correspondant  à  une  incidence  quelconque,  si  Ton  connaît 
Tangle  du  prisme  A  et  son  indice  n, 

Il  s'agit  de  construire  la  courbe  qui  représente  la  variation  de  la 

déviation  avec  Tincidence.  On  tracera  d'abord  entre  0  et  ^  la  sinu- 

2 

solde  y  =  sin  x  en  portant  en  abscisses  les  valeurs  de  x  en  radians, 

et  en  ordonnées,  à  la  même  échelle,  les  valeurs  du  sinus,  soit  OC. 

On  réduira  ensuite  toutes  les  ordonnées   de  cette   courbe  dans  le 

A                                                         sin  X 
rapport  de  1  à  ->  ce  qui  donnera  la  courbe  y  = ?  soit  OC,.  (La 

réduction  se  fera  facilement  en  portant  sur  Oy  OF  =  1,  ON  =  n, 
menant  une  droite  quelconque  NN',  et  joignant  N'F  ;  w,,  intersec- 
tion de  FN'  avec  la  parallèle  à  Oy  menée  par  >w,  où  NN'  coupe  la 
courbe  OC,  est  le  point  de  OC^  correspondant  à  a?  =  9.  On  voit 
facilement  que  la  construction  C^L,  LX,  donne  l'angle  limite,  dont  la 
valeuren  radians  est  représentée  par  la  longueur  OX.  Soit  maintenant 
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t,  une  incidence  quelconque  ;  la  construclion  zl,  IR,  Rr,  donne  Tangle 
de  réfraction  r,  et  la  longueur  ri  mesure  en  radians  la  déviation  à  la 

première  face  ;  /,  symétrique  de  r  par  rapport  à  A'  (  O  A*  —  9  )  donne 

Tangle  d'incidence  surla  deuxième  face,  car  r +r'  =  A  ;  la  construction 
/R',  RT,  Tt'  donne  Témergence  i",  et  la  longueur  r't'  la  déviation  à 
la  deuxième  face  ;  on  porte  sur  l'ordonnée  t  la  longueur  ri  -(-  rV,  au 
moyen  de  la  construction  indiquée  sur  la  figure  en  $t'8'D,  eton  a  le  point 
D  dont  l'ordonnée  mesure  en  radians  la  déviation  totale.  On  aura  ainsi 
autant  de  points  de  la  courbe  qu'on  le  voudra.  (Si  la  construction 
est  faite  sur  du  papier  quadrillé,  la  simple  lecture  sur  l'axe  ox  des 
longueurs  r'i'et  n  donne  la  déviation.) 


L'angle  de  passage  (p  (incidence  correspondant  à  l'émergence 
rasante)  est  donné,  à  partir  du  symétrique  X'  de  À  par  rapport  à  A', 
par  la  construction  VL',  L'*,  <ï>(p  ;  ona,  en  effet,  sin  ^  =  n  sin  (A  —  X). 
La  déviation  correspondante  est  X'ç  -|-  XB,  que  l'on  portera  en  ^Dç. 

La  déviation  D^  relative  à  e  =  r  (incidence  rasante),  est  égale  à  D,p, 

en  vertu  du  retour  inverse  des  rayons.  L'incidence  P  correspondant 
à  la  déviation  minima  est  donnée  par  la  construction  A'a,  op,  pP.  Le 
tracé  de  la  courbe  est  facilité  par  la  connaissance  des  tangentes  aux 
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points  limites.  On  a,  en  effet,  d'après  les  formules  du  prisme  : 

(f ).=,="    ''    (f).=r'- 

On  pourra,  au  moyen  du  même  graphique,  construire  les  courbes 
relatives  aux  différentes  radiations,  en  plaçant  convenablement  le 
point  N,  et  les  courbes  relatives  à  différentes  valeurs  de  A,  en  plaçant 
convenablement  le  point  A'.  On  retrouvera  alors  les  résultats  indiqués 
par  M.  de  Gramont(^).  Les  points  Dç,  relatifs  aux  diverses  valeurs 
de  n  se  placent  sur  une  droite  KD^  incliné  à  45°  sur  les  axes,  et  cou- 
pant Oy  au  point  K,  tel  que  OK  =  5  —  A  ;  la  déviation  pour  t  =  ^  a 


2 


TU 


en  effet  pour  valeur  Dç  =  cp  +  9  —  A. 

Les  minima  A  se  placent  sur  la  droite  A'A  faisant  avec  Ox  Tangle 
dont  la  tangente  est  2,  puisque  A'  est  fixe  pour  un  prisme  donné,  et 
quePArz:  2AT. 

La  variation  de  A  déplace  A'  vers  Torigine  quand  A  diminue,  et 
éloigne  K  de  Torigine  d'une  quantité  double,  les  droites  A'A  et  KDq, 
restant  parallèles  à  elles-mêmes. 

Il  faut  construire  les  courbes  à  grande  échelle,  si  l'on  veut  avoir 
quelque  précision  dans  les  lectures.  Si  Ton  prend  1  millimètre  pour 
représenter  0,005,  les  lectures  seront  faites  à  10'  près  environ,  en 
supposant  les  sinusoïdes  assez  bien  tracées  pour  que  l'on  puisse 
répondre  du  demi-millimètre. 


DRÏÏDE'S  AlINALEN  DER  PHTSIK; 
T.  IV,  n«2;  1901. 

E.  HAGENBAGH.  —  Der  electromagnetische.  Rotations-versuch  die  und  Unipolare 
Induction  (L'expérience  de  rotation  électro-magnétique  et  l'induction  unipo- 
laire). —  P.  234-276. 

C'est  une  réponse  au  mémoire  où  M.  Lécher  (2)  exprime  l'avis  que 
la  rotation  d'un  pôle  d'aimant  autour  d'un  fil  vertical  parcouru  par  un 

(i)  J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X,  p.  97  ;  1901. 
(•-)  J.  de  Phys.,   3«  série,  t.  IX,  p.  166  et  130;  1900. 
y.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Mai  1901.)  23 
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courant,  ne  peut  s'expliquer  par  Faction  du  fil  sur  le  pôle,  suivant  la 

loi  de  Biot. 

Dans  une  première  expérience,  l'appareil  est  analogue  à  celui  de 
M.  Lécher.  L'aimant  vertical  est  mobile  autour  de  son  axe  ;  son  pôle 
sud  est  en  haut;  le  courant  qui  le  parcourt  dans  sa  partie  supérieure 
peut  être  amené  en  son  milieu  C  ou  à  tout  autre  endroit.  L'appareil 
permet  aussi  d'étudier  le  courant  d'induction  produit,  lorsqu'on  fait 
tourner  l'aimant. 

Après  avoir  fait  remarquer  que  la  partie  horizontale  du  courant 
ne  peut  produire  la  rotation  autour  d'un  axe  vertical,  l'auteur 
applique  la  loi  de  Biot  et  Savart  (appelée  plus  souvent  loi  de  Laplace) 
au  courant  qui  passe  dans  l'aimant  lui-même,  et  il  calcule  le  moment 
de  rotation  du  pôle  sud,  l'action  sur  le  pôle  nord  étant  négligeable, 
à  cause  de  la  longueur  de  Taimant  par  rapport  à  sa  section.  De  plus, 
le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie  lui  permet  d'avoir  la 
relation  : 

Df  étant  le  moment  de  rotation  pour  une  intensité  de  courant 
égale  à  l'unité,  et  l^  la  force  électro-motrice  d'induction  pour  une 
vitesse  angulaire  égale  à  l'unité. 

Pour  simplifier  les  calculs  on  remplace  l'aimant  réel  par  un  aimant 
théorique  ayant  deux  pôles  égaux  à  la  distance  2L 

Dans  ces  conditions,  on  trouve  par  le  calcul  : 

.a  X 

—  D<=:/<=:296C2(;2S-<. 

L'expérience  donne  : 

Il  -ai 

—  D<  =  322C*G2S-<        /,  1=  320G2GâS-* 

pour  un  aimant  de  15  centimètres  de  long,  le  courant  étant  amené  en 
son  milieu. 
Pour  un  aimant  de  7^'",5,  les  valeurs  calculées  sont  : 

—  Bi  =  li  =  153G2G2S-' 
et  les  valeurs  mesurées  : 

2.  J.  â.  1 

—  D4  =  162C-^G2S-  *  U  =.  ISOC^GaS-*. 


DRUDE'S  ANNALEN  DER  PHYSIK  343 

La  considération  des  lignes  de  force  permet  d'obtenir  la  même 
valeur  pour  e^ . 

Plusieurs  autres  expériences  ont  été  faites  avec  un  ou  deux  aimants 
disposés  excentriquement  comme  dans  les  expériences  de  M.  Lécher 
et  avec  plusieurs  dispositions  de  courant.  Les  conclusions  sont  les 
suivantes  : 

Tous  les  phénomènes  observés  conduisent  à  la  réversibilité  entre 
la  rotation  par  le  courant  et  Tinduction  par  la  rotation. 

Les  moments  de  rotation  calculés  d'après  la  loi  de  Biot  et 
Savart  et  les  forces  électromotrices  d'induction  qu'on  en  déduit  en  se 
basant  sur  le  principe  de  la  conservation  de  Ténergie  ont  des  valeurs 
qui  concordent  bien  avec  les  valeurs  observées  :  les  rotations  et  les 
phénomènes  d'induction  peuvent  donc  s'expliquer  par  l'action  de  la 
force  électromagnétique  suivant  la  loi  de  Biot  et  Savart. 

Les  écarts  entre  les  valeurs  observées  et  les  valeurs  calculées 
s'expliquent  par  les  différences  entre  un  aimant  théorique  et  un 
aimant  réel. 

ils  pourraient  servir  à  étudier  le  champ  d'un  aimant  véritable  et 
la  distribution  du  magnétisme  libre  dans  un  aimant. 

Ces  expériences  ne  justifient  donc  en  rien  la  dénomination  de 
paradoxe  théorique  et  expérimental  que  M.  Lécher  attribue  à  la  loi 
de  Biot  et  Savart. 

Bien  plus,  d'après  l'auteur,  cette  loi  est  la  seule  capable  de  repré- 
senter l'action  entre  un  élément  de  courant  et  une  quantité  de  magné- 
tisme. 

Comme  cette  action  n'est  pas  dirigée  suivant  la  ligne  qui  joint  le 
pôle  et  l'élément,  le  principe  de  l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction 
peut  s'appliquer  en  admettant,  comme  l'avaient  déjà  fait  plusieurs 
physiciens,  que  les  forces  sont  appliquées  à  l'élément  et  au  pôle,  et 
qu'elles  sont  égales,  parallèles  et  de  sens  contraire. 

Les  rotations  dont  il  a  été  question  peuvent  s'expliquer,  comme  on 
le  sait,  en  s'appuyant  sur  la  formule  d'Ampère  relative  aux  actions 
électro-dynamiques.  Toutefois,  dans  cette  hypothèse,  il  faut  attribuer 
les  rotations  aux  parties  du  courant  qui  ne  sont  pas  reliées  invaria- 
blement à  l'aimant.  Pour  éviter  cette  contradiction,  on  pourrait  rem- 
placer la  formule  d'Ampère  par  une  formule  déduite  très  simplement 
de  la  loi  de  Biot  et  Savart  et  qui  s'accorde  avec  une  formule  trouvée 
au  moyen  de  procédés  différents,  en  1845,  par  Grassmann,  et  retrou- 
vée en  18.77  par  Clausius.  L.  Chair. 
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EGON  V.  SCIIWEIDLER.  —  Ueber  das  Verhalten  flûssiger  Dielektrica  beim  Dur- 
chgange  eines  elektrischen  Stromes  (Sur  les  phénomènes  présentés  par  les 
diélectriques   fluides  traversés  par  un  courant  électrique).  —  P.  307-315. 

Lorsqu'on  intercale  un  diélectrique,  par  exemple  la  lame  isolante 
d'un  condensateur,  dans  un  circuit  comprenant  une  source  d'électri- 
cité, le  courant  obtenu,  mesuré  soit  directement  par  un  galvano- 
mètre, soit  par  la  dilTérence  de  potentiel  entre  les  deux  extrémités 
d'une  résistance  connue,  ne  suit  pas  la  loi  d'Ohm  ;  il  n'est  pas  cons- 
tant, décroît  d'abord  rapidement,  puis  de  plus  en  plus  lentement,  et 
Fintensité  qui  s'établit  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long  n'est 
pas  proportionnelle  à  la  force  électromotrice.  Ce  sont  ces  phéno- 
mènes que  l'auteur  a  étudiés  pour  le  toluène,  par  la  méthode  galva- 
nomélrique  ;  ils  lui  ont  semblé  présenter  des  analogies  avec  ceux 
présentés  dans  les  mêmes  circonstances  par  des  gaz  ionisés.  Pour 
appuyer  cette  idée,  l'auteur  a  cherché  à  mettre  en  évidence,  dans  le 
diélectrique,  l'existence  des  charges  électriques  libres  ;  pour  cela,  il 
détermine  (au  moyen  d'une  sonde  reliée  à  un  électromètre)  la  marche 
du  potentiel  entre  deux  plateaux  métalliques  plongeant  dans  le 
toluène,  et  entre  lesquels  passe  un  courant  électrique  ;  il  trouve  que 
le  gradient  du  potentiel  augmente  quand  on  se  rapproche  des  deux 
plateaux,  et  en  conclut  à  la  présence  de  charges  négatives  libres  près 
de  l'anode,  et  de  charges  positives  près  de  la  cathode. 

Ch.  Maurain. 


I.  KLEMENCIC.  —  Ueber  die  PrQfung  von  Magnestahlsorten  (Recherches 
sur  les  aciers  à  aimants).  —  P.  316-322. 

L'auteur  divise  les  aimants  permanents  en  deux  catégories  :  ceux 
qui  sont  susceptibles  d'éprouver  des  chocs,  des  trépidations,  et  ceux 
qui,  restant  dans  une  position  bien  déterminée,  ne  sont  soumis  qu'à 
des  variations  de  température.  Les  conditions  que  doit  réaliser  un 
aimant  pour  garder  une  aimantation  aussi  constante  que  possible, 
diffèrent  suivant  que  l'emploi  auquel  on  le  destine  le  range  dans 
l'une  ou  l'autre  catégorie.  Pour  la  première,  il  faut  des  aimants  à 
grande  force  coercitive  ;  mais,  pour  la  deuxième,  il  semble  au  con- 
traire qu'il  soit  préférable  d'employer  des  aimants  à  faible  champ 
coercitif  ;  ainsi  le  fer  doux  constituerait,  dans  ce  cas,  c'est-à-dire  par 
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exemple  pour  les  pièces  aimantées  des  appareils  de  variation,  la 
meilleure  matière  magnétique. 

Ch.  Maurain. 


R.    WACHSMUTH.   —   Bestimmung    der  Wechselzahl     eines   Wechselstromes 
(Détermination  de  la  fréquence  d'un  courant  alternatif).  —  P.  323-326. 

C'est  une  application  de  la  méthode  stroboscopique  :  on  éclaire 
avec  une  source  alimentée  par  le  courant  alternatif  un  papier  fixé  à 
un  ressort  oscillant,  et  qui  paraît  fixe  si  les  périodes  concordent. 

L'auteur  donne  comme  exemple  des  expériences  faites  en  prenant 
comme  sources  un  micromètre  à  étincelles  ou  un  tube  de  Geissler, 
intercalés  dans  le  secondaire  d'une  bobine  de  Ruhmkoriî,  dont  le  pri- 
maire est  parcouru  par  le  courant  alternatif  à  étudier. 


K.  RERKHOF.  —  Ueber  Temperaturen  in  Geissler'schen  Rôhren  (Sur  la  tempéra- 
ture dans  les  tubes  de  Geissler).  —  P.  327-344. 

Les  mesures  sont  effectuées  au  moyen  d'un  bolomètre  ;  la  loi  de 
Wiedemann,  d'après  laquelle  les  températures  varient  d'une  manière 
inversement  proportionnelle  à  la  section  du  tube  au  point  considéré, 
n'est  pas  vérifiée  par  les  résultats.  Quand,  sur  le  trajet  du  secondaire 
de  la  bobine  de  Rhumkorff,  qui  alimente  le  tube,  on  place  un  micro- 
mètre à  étincelles  de  2  ou  3  centimètres,  les  températures  sont 
plus  élevées  que  quand  il  n'y  a  pas  d'interruption  sur  le  circuit,  et 
cette  élévation  de  température  est  d'autant  plus  grande  que  le  vide 
est  plus  avancé  ;  mais,  si  l'interruption  à  étincelles  est  très  petite,  la 
température  est  au  contraire  moins  élevée,  ce  qu'on  peut  expliquer 
en  disant  que  la  nature  de  la  décharge  n'est  alors  pas  modifiée,  tan- 
dis qu'une  certaine  quantité  d'énergie  est  absorbée  dans  les  étin- 
celles. Les  modifications  plus  complexes  apportées  par  la  présence 
d'une  self-induction  sur  le  circuit  sont  aussi  étudiées  par  l'auteur. 
Les  tubes  étudiés  étaient  à  air,  oxygène,  hydrogène  et  anhydride 
carbonique. 

Ch.  Maurain. 
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Hbinrich  JAEGER.  —  Magnetische  Spiegelbilder  (Images   magnétiques 
par  réflexion^.  —  P.  345-366;  1901. 

Etude  expérimentale  de  cas  particuliers  d'écrans  magnétiques,  où 
rinfluence  de  l'écran  sur  le  champ  primitif  d'un  courant  peut  être 
interprétée  par  l'inlroduction  d'un  autre  courant  hypothétique,  se 
comportant  ainsi  comme  une  image  du  courant  réel  par  rapport  à 
récran. 

Ch.  Mauraix. 


Edcard  RIECKE.  —  Bewegung  eines  elektrischen  Teilchens  in  einem  Felde 
elektrostalischer  und  elektromagnetischer  Kraft  (Mouvement  d'une  particule 
électrisée  dans  un  champ  ^e  force  électro-statique  et  électromagnétique). 
—  P.  378-388. 

Une  particule  électrique,  de  charge  s,  de  masse  jx,  soumise  à  un 
champ  électro- statique  uniforme,  de  composantes  X^  i)l>,  G,  et  à  un 
champ  magnétique  uniforme,  de  composantes  A,  B,  C,  prendra  un 
mouvement  déterminé  par  les  équations  suivantes  (dans  lesquelles 
V  =  3.iœ«)  : 


(Pu  ^(r^        K  ^'\ 


L'auteur  donne  une  construction  géométrique  simple  de  ces  tra 
jectoires.  Elles  affectent,  dans  le  cas  général,  la  forme,  si  curieuse 
et  si  souvent  observée  dans  les  aurores  boréales,  de  ces  courbes  fes- 
tonnées, sortes  d'hélices  enroulées  autour  d'une  parabole.  Si  les 
deux  champs  (al),  iil>,  3),  (A,  B,  C),  sont  rectangulaires,  et  la 
vitesse  initiale  nulle,  la  trajectoire  dégénère  en  une  cycloïde  ;  s'ils 
sont  parallèles,  elle  dégénère  en  une  sorte  d'hélice,  dont  le  pas  irait 
en  augmentant. 

L'auteur  pense  que  ses  calculs  fourniront  l'interprétation  des  phé- 
nomènes des  aurores  boréales  ainsi  que  de  certaines  actions  magné- 
tiques, observées  au  voisinage  de  la  cathode. 
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Edcard  RIECKE.    —  Ueber  Schichtung  in  einem  Strome   elektrischer  Teilchen 
(StratiûcatioDB  dans  un  courant  de  particules  électriques).  —  P.  388-402. 

L'auteur,  partant  de  cette  idée  que  les  stratifications  ne  peuvent 
s'interpréter  par  des  phénomènes  d'interférences,  tente  d'expliquer 
les  phénomènes  observés  dans  les  tubes  de  Geissler  par  une  étude 
théorique  du  mouvement  que  prendraient  des  particules  électrisées 
soumises  :  à  un  champ  extérieur,  à  des  actions  électro-dynamiques 
mutuelles  et  à  une  force  de  frottement,  provenant  du  milieu. 


J.  STARR.  —  Ueber  lonisirung  darchstrômter  Gase  und  die  unipolare  Entla- 
duDg  an  glohenden  Kôrpern  (Ionisation  des  gaz  traversés  par  des  courants  ; 
décharge  unipolaire  des  corps  incandescents).  —  P.  402-416. 

Étude  critique  des  différentes  causes  auxquelles  on  peut  attribuer 
rionisation  des  gaz  (action  du  champ  électro-statique,  actions  élec- 
tro-dynamiques mutuelles,  chocs  des  particules  en  mouvement). 

F.  Carré. 


PmLOSOPmGAL  BIAGAZIlfE; 

T.  1,  Février  1901. 

LoBD  RAYLEIGH.  —  On  the  Stresses  îh  Solid  Bodies  due  to  unequal  Heating 
and  on  the  Double  Refraction  resulting  therefrom  (Sur  les  tensions  produites 
dans  les  corps  solides  par  un  échauffement  non  uniforme  et  sur  la  double 
réfraction  qui  en  résulte).  —  F.  169. 

Une  élévation  de  température  6  en  un  point  œ,  y,  z  produisant  des 
déplacements  u,  v,  w?,  tels  que  : 

du dv dw 

dx       dy       dz  ' 

on  voit  facilement  que  les  forces  élastiques  sont  représentées  par  : 
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Si  aucune  force  extérieure  n'est  appliquée  au  corps  solide,  les 
conditions  d'équilibre  sont  alors  : 

„    ,      ,  d  (du   ,    dw   ,   dw\    ,      (â^u    ,    dh)    ,    d^w\  dO 

1**  Plaque  limitée  par  deux  plans  indéfinis  parallèles  à  xy  :  on 
suppose  6  fonction  de  z  seulement,  symétrique  par  rapport  à  la 
section  moyenne,  avec  une  valeur  moyenne  égale  à  0. 

La  plaque  n'est  pas  fléchie;  les  sections  planes  diverses  ne  sont 
pas  dilatées. 

On  a  w  1=  r  :==:  0,  î^  seul  varie.  On  a,  par  suite  : 

Rzzr(X4-2H^)g'~T6==o,  Pz=Q  =  xg-yO,       S  =  T  =  U  =  o. 


d'où: 


u  _  0,       f  _  u  —       x  +  2)L 


Au  polariscope,  la  plaque,  regardée  dans  la  direction  oy,  présen- 
tera de  la  double  réfraction  représentée  par     J^^^  •  On  aura  une 

bande  noire  aux  points  où  6  =  o.  La  plaque  regardée  dans  la  direc- 
tion oz  ne  présentera  pas  de  double  réfraction  ; 

2°  Même  plaque  à  température  uniforme,  ou  telle  qu'il  existe  une 
variation  uniforme  de  température  entre  les  deux  surfaces  extrêmes 
maintenues  à  des  températures  fixes. 

Il  n'y  a,  dans  ce  cas,  aucune  tension.  La  valeur  moyenne  de  d  doit 
être  telle  que  : 

Tprfi  zz:  0        et        Çvidz  =.  0 
Dans  ce  cas  : 

u  =  (a  +  pz)  x,  V  ==  (a  +  pz)  y,  u=:w  —  -^  {x^+yz),  w  =z  fonction  de  z; 
d'où: 

a  et  pétant  déterminés  par /Pûfr  =  o,  jPrdr  =  o.  Ceci  donne  les 


PHILOSOPHICAL  MAGAZINE  349 

conditions  f^dr  =  o;jfjrdr  =:  o.  On  doit  donc,  dans  le  calcul  de  P  et  Q, 

supprimer  les  expressions  linéaires  de  9. 

Supposons  qu'on  regarde  la  plaque  suivant  Oy.  Au  début,  6  est 
fonction  arbitraire  de  z.  Les  deux  faces  O  et  c  sont  alors  maintenues 
à  des  températures  fixes.  Au  bout  d*un  certain  temps,  6  =  H'  +  K.^- 
Avant,  au  temps  /,  d'après  Fourier  : 

0  =  H'  +  Kz  +  S  A„e-  Pnt  sin  — • 

En  se  bornant  au  premier  terme,  on  voit  que  6'  =  6  —  termes 

linéaires  de  6,  devient  nul  pour  cos  —  =  -,  r  =  =h  0,280  c.  C'est 

*^  c         7t 

donc  en  ces  points  qu'on  verra  des  bandes  noires. 

Si  la  distribution  de  température  est  symétrique  par  rapport  à  z 

et  la  température  initiale  uniforme  =-.  0,  le  calcul  des  termes  de  la 

série  de  Fourier  montre  qu'au  centre  de  la  plaque  la  lumière,  dans 

0  292e' 
le  polariscope,  sera  maximum  au  bout  d'un  temps  =  ^'^    ^>  pour 

c  =  i  cm,  cela  fait  7*,5. 

(0,004  =  coefficient  de  conductibilité  calorifique  du  verre  en  unités  C.  G.  S.) 

Milieu  symétrique  par  rapport  à  oz^  ^  fonction  de  r  =  ^ zcyz. 
—  Dans  les  directions  z  et  r,  les  déplacements  sont  w  et  u.  Dans  la 
direction  perpendiculaire,  pas  de  déplacement.  Le  problème  est  traité 
dans  le  cas  où  m?  =  o  partout. 

En  appliquant  les  formules  qui  donnent  les  tensions,  on  voit  que 
la  différence  P  —  Q  entre  la  tension  radiale  et  la  tension  tangentielle, 
d'où  dépend  la  double  réfraction  quand  on  regarde  dans  la  direction 
de  l'axe  du  cylindre,  a  pour  valeur  : 


^-«  =  rf¥.!'-^/'*i 


expression  qui  montre  que  la  double  réfraction  au  point  r  est  indé- 
pendante des  valeurs  de  ô  aux  points  plus  éloignés  du  centre  et  des 
pressions  limites,  et  que,  si  6  croît  ou  décroît  continuellement  du 
centre  à  l'extérieur,  la  double  réfraction  ne  sera  nulle  en  aucun 
point. 
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Les  mêmes  conclusions  s'appliquent  aussi  au  cas  où,  par  une 
dilatation  convenable  dans  le  sens  de  Taxe,  on  fait  en  sorte  qu'il  n*y 
ait  pas  de  tension  dans  cette  direction.  C'est  le  cas  d'un  cylindre  de 
grande  longueur  par  rapport  au  diamètre,  et  aussi,  approximative- 
ment, celui  d'une  plaque  mince. 

Expériences.  —  Lord  Rayleigh  indique  diverses  expériences  illus- 
trant la  théorie.  En  examinant  au  polariscope  une  plaque  de  verre 
de  8  centimètres  de  côté  et  de  1  centimètre  d'épaisseur,  polie  sur 
deux  bords  opposés,  on  voit  que  le  contact  des  mains  sur  les  deux 
faces  opposées  produit  une  apparition  de  lumière  presque  instantanée 
devenant  maximum  au  milieu,  au  bout  de  quelques  secondes.  On 
voyait  aussi  des  bandes  noires  à  mi-chemin  du  milieu  et  des  deux 
faces.  La  lumière  s'affaiblit  beaucoup  au  bout  de  trente  ou  quarante 
secondes.  Au  moyen  de  plaques  de  repère,  on  se  rend  compte  que, 
dans  l'état  variable  de  réchauffement,  les  couches  extérieures  plus 
chaudes  sont  dans  un  état  de  compression,  les  couclies  intérieures 
dans  un  état  de  tension. 

L'examen  optique  du  verre  «  durci  incassable  »  donne  à  penser 
que  c'est  un  tel  état  de  compression  des  couches  superficielles  qui 
donne  à  ce  verre  ses  propriétés  spéciales.  La  fracture  du  verre  se 
produit  ordinairement  par  flexion,  la  fêlure  ayant  lieu  à  la  surface 
sans  tension.  On  comprend  qu'une  forte  compression  des  couches 
superficielles  rende  inoffensive  une  flexion  qui,  dans  d'autres 
circonstances,  serait  dangereuse. 

Le  cas  d'une  tension  symétrique  peut  être  étudié  au  moyen  d'une 
tige  de  verre.  Le  morceau  étudié  par  lord  Rayleigh,  de  1,6  centimètre 
de  long  et  de  i,8  centimètre  de  diamètre,  présentait  des  couleurs 
allant  du  noir  du  premier  ordre  sur  l'axe,  au  rouge  du  deuxième  ordre 
près  de  la  surface. 

Perreau. 


George  PIERCE.  —  Indices  of  Refraclion  for  Electric  Waves  measured  by  a 
modified  Radio  Micrometer  (Mesures  d'indices  de  réfraction  d'ondes  électriques 
au  moyen  d'un  radiomicromètre  modifié).  —  P.  179. 

Le  résonateur  est  formé  de  deux  cylindres  de  8  millimètres  de 
long,  de  1  millimètre  de  diamètre,  dont  les  extrémités  sont  distantes 
de  1  millimètre  environ.  Les  cylindres  sont  fixés  à  une  lamelle  en 
mica.  A  chacun  d'eux  on  a  soudé  respectivement  deux  fils  fins  de 
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diamètre  de  0'"'",02,  Vun  de  consiantan,  Tautre  de  manganine  qui,  se 
croisant  en  K  et  se  recourbant  à  angle  droit  viennent,  se  joindre  à 
deux  fils  de  cuivre  fixés  également  à  la  lamelle  de  mica.  Ces  deux 
conducteurs  sont  tordus  ensemble  et  se  réunissent  ensuite  en  formant 
une  boucle  placée  entre  les  pôles  d'un  olutio-aimant  pwiooftnt.  Tout 
ce  système  est  suspendu  à  un  fil  de  quartz.  Il  pèse  0^^27  et  a  une 
période  d'oscillation  de  trois  secondes.  11  porte  un  miroir  pour 
l'observation  des  déviations. 

Le  résonateur  est  placé  au  foyer  d'un  réflecteur  en  forme  de 
cylindre  parabolique  de  distance  focale  principale  =  2  centimètres, 
et  dont  l'ouverture  a  16  centimètres  de  largeur  sur  13  centimètres  de 
hauteur. 

La  soudure  thermo-électrique  K  est  protégée  contre  tout  échauffe- 
ment  autre  que  celui  produit  par  une  onde  électrique. 

L'oscillateur,  placé  à  une  distance  a  =  IH  centimètres  du  réson- 
nateur,  est  formé  de  deux  cylindres  de  Pt  garnis  d'ir  fixés  à  l'extré- 
mité de  petits  tubes  de  verre  de  thermomètre.  Us  ont  8  millimètres 
de  long  et  1  millimètre  de  diamètre,  séparés  par  un  intervalle  explosif 
variable  à  volonté  où  se  trouve  une  goutte  d'huile  coulant  le  long  des 
tubes  de  verre. 

La  longueur  d'onde  commune  de  l'oscillateur  et  du  résonateur 
€st4'=",4. 

L'oscillateur  est  placé  devant  un  miroir  plan  M,  de  sorte  qu'on 
produirait  en  avant  du  miroir  un  système  d'ondes  stationnaires.  Le 
déplacement  du  miroir  indiquait  la  position  des  nœuds  et  des  ventres 
et  permettait  de  mesurer  ainsi  la  longueur  d'onde.  En  même  temps 
la  déviation  de  l'équipage  mobile  du  radiomicromètre  indiquait,  pour 
chaque  position,  la  valeur  de  l'amplitude  de  vibration. 

En  interposant  entre  l'oscillateur  et  le  miroir  une  lame  de  diélec- 
trique d'épaisseur  y  d'indice  de  réfraction  n,  on  est  obligé,  pour 
conserver  la  position  des  nœuds  et  des  ventres,  de  déplacer  le  miroir 
d'une  longueur  D,  telle  que  : 

On  a  ainsi  mesuré  l'indice  de  réfraction  de  la  paraffine  égal  à  1,56, 
du  caoutchouc  égal  à  1,75,  de  divers  échantillons  de  bois  trouvés 
biréfringents.  On  a  en  même  temps  mesuré  leur  transparence.  Voici 
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les  résultats  : 

Trapsparence.  lodiees  de  réfractiop. 

Nature  du  boia.              Épaisseur.      ^'m^yau"*^"  ^'Safr^au'        ^''^'^*  Fibres  perpen- 

lèles  au  diculairesau  p^f^nèles.  diculaire». 

déplacement       déplacement  *^      m  ^. 
électrique.          électrique. 

Cerisier 20*=»,8  0,01  0,81  1,^*  1,40 

Bois  blanc 22  ,5  0,64  0,82  1 ,49  1  ,:<2 

Pitchpin 20  ,2  0,25  0,54  ^m.  1,62 

Pin  blanc 21  ,8  0,52  0,77  1,46  1,32 

Acajou 22  0,84  0,85  1,48  1,30 

Noyer  noir 20  0,46  0,71  1,70  1,49 

Chêne  blanc. .. .  21  ,3  0,60  0,70  1,66  1,52 

On  peut  se  demander  si  la  différence  d'indices  de  réfraction  ne 
tient  pas  à  la  différence  de  transparence. 

Le  calcul  de  l'intensité  de  la  vibration  de  Tonde  stationnaire  au 
point  distant  de  a  de  Toscillation,  lorsque  le  miroir  en  est  à  une  dis- 

tance  ^j  montre  que  si  œ  est  négligeable  vis-à-vis  de  a,  comme  il 

arrive  dans  Texpérience,  les  maxima  et  les  minima  ont  lieu  pour  les 

distances  x  z=z  n  -oii  n  est  un  nombre  entier,  indépendantes  par 

conséquent  de  la  transparence  du  milieu. 

Perreau. 


T.  MIZUNO.  —  The  Function  of  self-Induction  in  Wehnelt's  Interruplor  (Rôle  de 
la  self-induction  dans  Tinterrupteur  de  Wehnelt}.  —  P.  246-249;  1901. 

On  sait  que,  pour  expliquer  le« fonctionnement  de  cet  interrupteur, 
il  faut  faire  intervenir  non  seulement  la  vaporisation  intermittente 
au  voisinage  de  l'électrode  active,  mais  aussi  le  rôle  joué  par  la  self- 
induction  du  circuit.  L'auteur  expose  plusieurs  expériences  qui 
confirment  cette  manière  de  voir.  Voici  la  plus  simple  :  Le  circuit  de 
l'interrupteur  comprend  une  bobine  ;  on  donne  au  courant  une  inten- 
sité assez  faible  pour  que  l'interrupteur  ne  fonctionne  pas,  tout  sç 
bornant  à  une  électrolyse  ordinaire  ;  on  avance  alors  un  noyau  de  fer 
dans  la  bobine;  à  un  moment,  l'interrupteur  se  met  a  fonctionner. 
—  Il  étudie  aussi  l'action  d'un  condensateur  mis  en  dérivation  sur 
l'interrupteur  :  celte  action  est,  comme  pour  une  bobine  d'induction, 
de  s'opposer  à  celle  de  la  self-induction. 

Ch.  Mauràin. 
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R.-S.  WILLOWS.  —  Oq  the  Effect  of  a  Magnetic  Field  on  the  Discharge  through 
a  Gas  (Sur  reffet  d  un  champ  magnétique  sur  la  décharge  dans  les  gaz).  — 
P.  250-260;  1901. 

Le  champ  est  transversal  ;  son  action  sur  les  différences  de 
potentiel  varie  suivant  que  le  champ  existe  en  tous  les  points  du 
tube  ou  seulement  dans  une  certaine  région,  et,  dans  ce  cas,  avec  la 
position  de  cette  région.  Il  varie  aussi  avec  la  pression.  L'auteur 
donne  des  graphiques  représentant  les  variations  dans  les  diffé- 
rents cas. 


PROGEEDQIGS  OF  THB  ROYAL  SOCIETY  OF  LONDON  ; 
T.  LXVI. 

E.-P.  BERMAN  et  G.-A.-S.  ATKINSON.  —  Vapour-density  of  Bromine  at  Iligh 
Températures  (Densité  de  vapeur  du  brome  aux  températures  élevées).  — 
P.  10. 

Les  auteurs  ont  mesuré  la  densité  de  vapeur  du  brome  entre  600** 
et  1.050^  Cet  sous  des  pressions  différentes. 

Le  tableau  suivant  donne  les  résultats  obtenus  à  la  pression 
atmosphérique  : 

t  n 

800O  79,87 

850°  79,48 

900°  78,83 

950O  78,01 

1.000°  76,94 

1.050«  75,25 

La  densité  de  vapeur  du  brome  est  normale  (80)  jusqu'à  ToO**  envi- 
ron. 

Pour  des  températures  plus  élevées,  le  brome  se  dissocie  et  la  dis- 
sociation augmente  graduellement  avec  la  température. 

C.-T.  HEYCOCK  et  F.-H.  NEVILLE.   —  Gold   Aluminium  Alloys  (Alliages  d'or 
et  d'aluminium).  —  P.  20. 

La  première  partie  du  mémoire  don:.e  la  courbe  d'équilibre  des 
alliages  liquides  et  des  différents  corps  solides  qui  peuvent  s'y  trou- 
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ver.  Cette  courbe  est  basée  sur  la  détermination  des  points  de 
fusion  de  mélanges  dont  la  composition  varie  depuis  Tor  pur  jusqu'à 
Faluminium  pur.  Les  points  de  fusion  furent  déterminés  au  moyen 
d'un  pyromètre  à  résistance  de  platine  du  type  Callendar-Grif- 
fiths. 

La  courbe  se  compose  de  sept  branches,  chaque  branche  corres- 
pondant à  un  état  dans  lequel  un  solide  particulier  cristallise.  11 
en  résulte  que  sept  substances  peuvent  être  découvertes  dans  les 
alliages  solides,  à  savoir: 

Au  ;  Au*Al  ;  Au^Al^    ou  peut-être    Au^AP  ;  AuUl  ;  AuAl  (?)  ;  AuAP  ; 

alliage  pourpre  de  Roberts- Austen  ;  Al. 
La  plupart  de  ces  alliages  sont  blancs. 

J.  LUNT.  —  On  the  Origin  ofcert&inunknown  Lines  inthe  Spectraof  Stars  ofthe  ^ 
Crucis  Type  «oïd  ou  the  spectrum  of  Silicon  (Sur  Torigine  de  certaines  raies 
inconnues  dans  les  spectres  des  étoiles  du  type  ^-Crucis  et  sur  le  spectre  du 
silicium).  —  P.  44. 

Trois  raies  de  longueurs  d'onde  : 

4552,79;  4567,09;  4574,68, 

furent  observées  par  Gill,  N.  Lockyer  et  autres  dans  plusieurs 
étoiles  et  désignées  comme  ayant  une  origine  inconnue.  L'auteur 
trouva,  par  hasard,  que  des  tubes  contenant  CO^,  de  Targon  ou  de 
Thélium  donnaient  ces  raies  avec  des  étincelles  à  haute  tension,  et 
il  constata  qu'elles  devaient  leur  formation  au  silicium  des  parois  du 
tube.  Des  échantillons  de  «  kieselguhr  »  et  de  cristal  de  roche  don- 
nèrent également  ces  raies. 

11  est  à  remarquer  que  des  étoiles  à  silicium  ne  montrent  ces  raie& 
que  très  peu  ou  même  pas  du  tout.  D'ailleurs,  il  existe  de  grandes 
variations  dans  les  intensités  relatives  des  raies  du  silicium  dans  les 
spectres  stellaires.  Cette  question  a  besoin  d'être  éclaircie. 

J.-A.  FLEMING.  —  A  note  on  the  Elcctrical    Resistivity  of  Electrolytic  Nikel 
(Sur  la  résistance  électrique  du  nickel  électrolytique).  —  P.  SO. 

Les  mesures  ont  été  effectuées  sur  un  fil  de  nickel  obtenu  par 
électrolyse  d'une  solution  chaude  de  chlorure  de  nickel  soigneuse- 
ment purifiée.  Ce  fil  recuit  (longueur:  250  centimètres  environ,  dia- 
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mètre  :  0^'»,02567,  densité:  8,96  à  18°  C.)  était  aussi  mou  qu'un  fil 
d'argent.  Il  était  enroulé  sur  un  cadre  et  plongeait  dans  un  bain  de 
paraffine.  Les  basses  températures  ( — 18"*,^  et  —  182*», 5)  étaient 
obtenues  par  de  Facide  carbonique  fondant  et  de  Tair  liquide. 

D'apfès  la  courbe  construite  par  Tauteur,  la  résistance  diminue 
avec  la  température  et  devient  nulle  au  zéro  absolu.  La  résistivité  du 
nickel  électrolytique  est  6,935  unités  C.  G.  S.,  à  0°  (6,935  microhm- 
centimètres).  Le  coefficient  moyen  de  température  entre  G  et  —  100*^ 
est  0,00618. 

D'après  les  recherches  de  MM.  Matthiessen  et  C.  Vogt  (*),  la 
résistance  spécifique  du  nickel  atteindrait  12,357  C.  G.  S.  (12,357  mi- 
crohm-centimètres).  C'est  cette  valeur  qui  est  généralement  donnée 
dans  les  tables  de  résistivité.  Mais  l'échantillon  sur  lequel  ils  ont 
opéré  n'était  pas  du  nickel  électrolytique;  il  était  probablement 
impur. 

Lord  RAYLEIGH.  —  On  the  Viscosity  of  Argon    as  affected  by   Température 
(Viscosité  de  l'argon  sous  l'influence  de  la  température).  —  P.  68. 

Le  gaz  traverse  un  tube  capillaire  maintenu,  dans  une  première 
expérience,  à  la  température  du  laboratoire  et  chauffé,  dans  une 
seconde  expérience,  par  un  courant  de  vapeur  d'eau.  Le  tube  capil- 
laire est  relié,  de  chaque  côté,  à  un  réservoir  sphérique  dans  lequel 
le  gaz  est  emprisonné  par  du  mercure. 

Le  tableau  suivant  donne  les  valeurs  den  obtenues  par  une  longue 
série  d'observations  et  corrigées  de  la  dilatation  du  verre. 

n 

Air  (sec) 0,754 

Oxygène 0,782 

Hydrogène 0,681 

Argon  (impur) 0,801 

Argon  (pur) 0,815 

R.-J.  STRUTT.  —  On  the  Behaviour  of  the  Becquerel  and  Rôntgen  Rays  in  a 
magnetic  Field  (Action  d'un  champ  magnétique  sur  les  rayons  de  Becquerel  et 
de  Rôntgen).  —  P.  75. 

Il  résulte  des  recherches  de  Giesel  que  les  rayons  Becquerel  sont 
déviés  dans  un  champ  magnétique  ;  ces  rayons  ne  peuvent  donc  être 


(1)  Phil.  Trans.  Roy.  Soc,  1863,  p.  384. 
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comparés  aux  rayons  Rôntgen;   car  ces  derniers  donnent  d'un  fil 
une    ombre    qui   n'éprouve   aucun   déplacement  sensible  dans  un 
champ. 

Pour  obtenir  une  courbure  de  1  centimètre  de  rayon  des  rayons 
Rôntgen,  il  faudrait,  d'après  les  données  de  l'expérience,  un  champ 
magnétique  au  moins  égal  à  : 

Fa  =  6,7  X  107  c.  G.  S. 

Pour  certains  rayons  cathodiques,  J.-J.  Thomson  trouve  qu'il  suf- 
firait, pour  obtenir  la  même  courbure,  d'un  champ  : 

Fc  — 3  X  lO'^G.  G.  S. 

La  déviation  des  rayons  Becquerel  était  évaluée  de  la  manière 
suivante  : 

Une  plaque  photographique  recouverte  d'une  lame  d'aluminium 
était  placée  sur  le  pôle  d'un  aimant  ;  la  substance  qui  émettait  les 
rayons  Becquerel  était  introduite  dans  une  boîte  en  plomb  horizon- 
tale, de  section  carrée  et  ouverte  d'un  côté.  Si  aucune  force  magné- 
tique n'agissait,  on  obtenait,  sur  la  plaque  photographique  dévelop- 
pée, une  ombre  qui  s'étendait  à  une  faible  distance  de  la  boîte  qui 
reposait  sur  la  lame  d'aluminium.  Lorsqu'au  contraire  l'aimant  agis- 
sait dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  on  obtenait,  après  la  môme  durée 
d'exposition,  une  ombre  plus  longue  ou  plus  courte  dont  la  longueur 
permettait  d'évaluer  la  déviation  des  rayons. 

Pour  les  rayons  Becquerel,  le  champ  correspondant  àFa  et  Fc 
est: 

Fb  =  5  X  103  G.  G.  S. 


M.  MACLEAN.  —  On  the  Effects  of  Strain  on  the  Thermo-electric  Qualities  of 
Metals.  Part.  11  (Sur  les  eEfets  d'une  déformation  sur  les  propriétés  thermo- 
électriques  des  métaux,  2*  partie).  —  P.  16 j. 

Le  mémoire  contient  les  résultats  des  expériences  effectuées  avec 
le  plomb  commercial  et  le  plomb  pur,  l'acier  recuit,  l'aluminium  et 
le  nickel.  L'épaisseur  d'un  fil  était  réduite  aux  3/4  de  sa  valeur  ini- 
tiale par  un  passage  à  la  filière.  Un  couple  thermo-électrique  était 
forme  par  2  fils  de  00  centimètres  de  longueur,  l'un  étiré,  l'autre  non 
étiré.  L'une  des  soudures  plongeait  dans  un  bain  de  glycérine  qui 
pouvait  ôlre  porté  graduellement  jusqu'à  100°. 
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Voici  quelques-uns  des  résultats  obtenus  : 

SecUon  RésisUnce  DifféreDce» 

en  Poids  spécifiques  en  ohms                thermo- 

eenliœètres  carrés                      des  fils  de 60  centimètres        électriques 

^'o'fi'»^                                     _  «^•flt  en  mlTovolU 

étirés.           non  étirés.  étirés,    non  éUrés.  étiré.       non  étiré.  ?"  <*eP"é  G 

Acier  recuit....  0,004141  0,007504  7,762  7,78  0,2015  0,1111  0,1028 

Aluminium 0,01697  0,04594  2,796  2,8  0,0125  0,0047  0,0099 

Nickel 0,002475  0,01179  8,85  8,9  0,2287  0,0480  0,3784 

Plomb  commer- 
cial   0,00256  0,01145  H,36  11,36  0,4820  0,1077  0,026 

Plomb  pur 0,00236  0,0H50  H,357  22,35  0,5162  0,1059  0,0076 

Des  expériences  semblables   ont  donné   la  force  électro-motrice 
thermo-électrique  entre  différentes  sortes  d'acier. 


W.-CR.  HENDERSON.  —  On  electrical  Efifects  due  to  evaporation  of  sodium  in 
air  and  other  Gases  ^Sur  les  effets  électriques  dus  à  révaporation  du  sodium 
dans  l'air  et  autres  gaz).  —  P.  183. 

Le  sodium  est  fondu  dans  un  cylindre  de  fer  et,  dans  la  vapeur, 
plonge  un  plateau  isolé  relié  à  un  électromètre.  Celui-ci  indiquait 
une  différence  de  potentiel  de  2  à  3  volts  longtemps  avant  qu'un 
dégagement  de  vapeur  se  produise.  Aucune  éleclrisation  n'avait  lieu 
lorsqu'on  remplaçait  l'air  du  cylindre  par  du  gaz  d'éclairage.  Il  en 
résulte  que  l'électrisation  observée  dans  le  premier  cas,  p^  est  due  à 
l'oxydation  du  sodium. 


W.-C.-D.  WETHAM.  —  The  Ionisation  of  dilute  solutions  at  the  freezing  Point 
(Ionisation  de  solutions  diluées  au  point  de  fusion).  —  P.  192. 

L'auteur  a  mesuré  la  conductibilité  de  KCl,  BaCl^,  SO*H*^,  SO^Cu 
MnO^K,  FeCy«K3,  Cr^O'K^  à  (^  pour  différentes  dilutions.  Les 
nombres  obtenus  sont  représentés  par  des  courbes.  Les  courbes 
d'ionisation  à  0^  diffèrent  notablement  des  courbes  d'ionisation  à 
18®;  l'ionisation  diminue  plus  rapidement  à  18®,  lorsque  la  concen* 
tration  augmente. 


J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Mai  1901.)  24 
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J.  ZELEXY.  —  The  Velocily  of  the  Ions  produced  in  Gases  by  Rôntgea  Ray» 
(Vitesse  des  ions  produits  dans  les  gaz  par  les  rayons  Rôntgen).  —  P.  238. 

Rutherford  (*)  a  déterminé  la  somme  des  vitesses  des  ions  positifs 
et  négatifs.  L'auteur  a  trouvé  ces  vitesses  séparées  en  les  comparant 
à  celles  d'un  courant  gazeux. 

Le  courant  gazeux  circule  dans  Tintervalle  compris  entre  deux 
cylindres  concentriques  maintenus  à  des  potentiels  différents.  Un 
petit  faisceau  de  rayons  Rôntgen  traverse  les  cylindres  perpendicu- 
lairement à  leur  axe  commun.  Sous  Faction  du  champ  électrique, 
les  ions  tendent  à  se  mouvoir  perpendiculairement  à  Taxe  ;  le  cou- 
rant gazeux  les  entraîne  suivant  Taxe. 

Soient  :  X,  la  dislance  que  les  ions  doivent  franchir  pour  aller  de  la 
surface  intérieure  du  cylindre  extérieur  à  la  surface  extérieure  du 
cylindre  intérieur;  U,  la  vitesse  moyenne  du  courant  gazeux;  b,  le 
rayon  intérieur  du  cylindre  extérieur  ;  a,  le  rayon  extérieur  du  cylindre 
intérieur  j  A,  le  potentiel  du  cylindre  extérieur  correspondant  à  la 
distance  X.  La  vitesse  des  ions  dans  un  champ  électrique  égal  à 
lunité  est  donnée  parla  relation  : 

'  On  tient  compte,  d'ailleurs,  de  la  correction  due  à  la  libre  diffu- 
sion des  ions. 
Voici  les  résultats  obtenus  : 

Vitesse  Vitesse 

en  centimètres  en  ceotimètres  q  . 

ptr  seconde  par  seconde  .       "!,                   -.^^ 

'^     .  j               u  <*«•    vitesses            Tem- 

dans  dans  un  champ                 ...                «a^»..,^ 

.           ,  j    j       •..                 positiTes           péra.ure. 

un  champ  de  de  1  unitc               .    •     .■ 

1  Tolt  él.ctr..t.li,«.  "»'«»''«•• 

par  centimètTP.  par    centimètre. 

Guz                           '1^'^       -  +      ^^^^ 

Air  sec 1,36  1,87  408  561  1,375  13»5C 

Air  humide 1,37  1,51  411  453  1,100  14° 

Oxygt>ne  sec 1 ,36  1 ,80  408  540  \  ,320  1 7« 

Oxygène  humide....  1,29  1,52  387  456  1,180  16» 

corsée 0,76  0,81  228  243  1,070  17»  5 

CO"^  humide 0,82  0,75  246  225  0,915  17° 

Hydrogène  sec 6,70  7,95  2010  2385  1,190  20» 

Hydrogène  humide..  5,30  5,60  1590  1680  1,050  20» 


(1)  Phil.  Mag.,  novembre  1897  ;—  /.  de  Phys.,  3-  sér.,  t.  VII,  p.  104  ;  1898. 
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Dans  aucun  cas,  Terreur  n'est  supérieure  à  3  0/0. 

La  présence  d'humidité  diminue  la  vitesse  des  ions  négatifs; 
dans  CO'^,  la  vitesse  des  ions  positifs  augmente  également.  La  vitesse 
des  ions  négatifs  est  toujours  la  plus  grande,  sauf  pour  CO*  humide. 

Les  valeurs  trouvées  par  Rutherford  pour  la  somme  des  vitesses 
des  ions  positifs  et  négatifs  s'accordent  avec  les  résultats  précédents. 
La  valeur  obtenue  par  Rutherford  pour  la  vitesse  des  ions  négatifs 
produits  dans  CO'  sec  (0'''°,78  par  seconde),  sous  Faction  de  la  lumière 
ultra-violette,  se  rapproche  de  celle  obtenue  par  Fauteur  (0''°,81  par 
seconde)  pour  les  ions  produits  par  les  rayons  Rôntgen  ;  mais  les 
valeurs  pour  Tair  sec  (!•*", 4  par  seconde)  et  Thydrogène  sec  (3*",9  par 
seconde)  sont  beaucoup  plus  petites. 

A. -P.  Chattock  (*)  a  obtenu,  pour  les  vitesses  des  ions  positifs  et 
négatifs  dans  Tair  sec,  413  et  540  centimètres  par  seconde  dans  un 
champ  de  une  unité  électrostatique,  valeurs  voisines  de  celles  obte- 
nues par  Fauteur. 

D'après  J.-S.  Townsend  (^),  on  peut  déduire  du  coefficient  de  dif- 
fusion des  ions  et  de  leur  vitesse  les  charges  e,  emportées  par  les 
ions  libres.  Les  nombres  obtenus  pour  l'oxygène,  l'hydrogène  et 
l'air  humides  semblent  justifier  la  conclusion  que  les  charges  por- 
tées par  les  ions  positifs  et  négatifs  sont  égales,  que  la  charge  est  la 
même  pour  les  différents  gaz  et  qu'elle  est  égale  à  la  charge  de  l'ion 
hydrogène  dans  Félectrolyse  des  liquides. 

Les  valeurs  obtenues  pour  les  ions  positifs,  déduites  de  N^ 
(N,  nombre  de  molécules  dans  i  centimètre  cube)  dans  les  gaz  pré- 
cédents secs,  sont  beaucoup  plus  grandes  que  celles  qui  sont  déter- 
minées directement  ;  pour  CO^,  au  contraire,  elles  sont  plus  petites 
dé  plus  de  20  0/0. 

W.-A.  TILDEN.  —  On  the  spécifie  Ileat  of  Metals  and  the  Relation  of  spécifie 
Beat  to  Atomic  Werght  (Sur  la  ehaleur  spécifique  des  métaux  et  la  relation 
entre  la  chaleur  spécifique  et  le  poids  atomique).  —  P.  244. 

Les  chaleurs  spécifiques  du  nickel,  du  cobalt  et  de  quelques  autres 
métaux  soigneusement  purifiés  furent  déterminées  entre  15°  et  100°, 
à  Faide  du  calorimètre  différentiel  à  vapeur  de  Joly.  Les  métaux 
avaient  été  fondus  au  préalable. 

(»)  Phil.  Mag,,  novembre  1899  ;  —  /.  de  Phys.  ;  3-  sér.  t.  IX,  p.  HO  ;  1909. 

(2)  Phil.  Trans.  A.,  t.  CXCllI  ;  4899  ;  —  J.  de  Phijs.,  3-  sér.,  t.  IX,  p.  201  ;  1900- 
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Voici  quelques  résultats  pour  le  cobalt  et  le  nickel  à  différentes 
températures  : 


Température. 

Cobalt. 

Nickel. 

De  lOO»  à  —    15° 

0,10303 

0,10842 

150°  à  —    78°  4 

0,0939 

0,0975 

130°  à  —  482°  4 

0,0822 

0,0838 

Il  semble  probable  qu'au  zéro  absolu  les  produits  de  la  chaleur 
spécifique  par  les  poids  atomiques  seraient  identiques  pour  ces  deux 
métaux. 


S.-a.  BOTTOMLEY  et  J.-C.  BEATTIE.  —  Thermal  Radiation  in  absolute  Measure 
(Rayonnement  caloriGque  en  valeur  absolue).  —  P.  269. 

Deux  fils  de  platine  égaux,  dont  Tun  est  parfaitement  poli  et 
l'autre  recouvert  d'une  couche  très  fine  de  noir  de  fumée,  sont  placés 
dans  deux  tubes  égaux  dans  lesquels  on  a  fait  le  vide.  L'énergie 

perdue  par  rayonnement  par  centimètre  carré  par  seconde  est  -^> 

c  étant  l'intensité  du  courant,  R  la  résistance  du  fil,  S  la  surface 
rayonnante,  et  J  l'équivalent  mécanique  de  la  calorie  (évalués  en 
unités  absolues). 

La  résistance  du  fil  permet  de  déterminer  sa  température. 

Voici  un  exemple  des  résultats  trouvés  : 


Diamètre  du  fil  : 

0,025  centimètre. 

Energie  perdue 

Enorffie  perdue 

Rapport 

Température. 

par 

par 

noirci, 

le  fil  brillant. 

le  fil  noirci. 

brillant. 

150° 

0,7 

3,3 

4,71 

200° 

1,1 

5,9 

5,4 

250° 

1,8 

9,2 

5,1 

300° 

2,7 

13,5 

5,0 

350° 

3,7 

18,6 

5,0 

400" 

4,9 

24,1 

4,9 

450° 

6,4 

31,0 

4,9 

500° 

8,0 

38,7 

4,84 

550° 

10,1 

46,5 

M 

600° 

12,1 

54,0 

4,5 

650° 

15,9 

67,5 

*,2 

750° 

21,8 

86,5 

4,0 
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Lord  RAYLEIGH.  —  On  the  Weight  of  Hydrogen  desiccated  by  liquid  Air 
(Sur  le  poids  de  Thydrogéne  desséché  par  Tair  liquide).  —  P.  334. 

Au  lieu  de  dessécher  l'hydrogène  par  Tanhydride  phosphorique, 
Tauieur  Ta  desséclié  en  le  faisant  passer  dans  des  tubes  refroidis 
par  Tair  liquide.  Le  poids  d^hydrogène  desséché  par  ce  dernier 
moyen  était  un  peu  supérieur  au  poids  de  gaz  desséché  par  P'OS  ; 
mais  Fauteur  attribue  cette  différence  à  des  erreurs  d'expérience. 

J.-G.  Me  LENNAN.  —  Electrical  Conductivily  la  Gases  traversed  by  Cathode  Rays 
(Conductibilité  électrique  dans  les  gaz  traversés  par  les  rayons  cathodiques). 
—  P.  375. 

Il  résulte  des  recherches  de  différents  observateurs  que  les  rayons 
de  Furanium  et  les  rayons  Rontgen  rendent  Fair  conducteur;  c'est 
aussi  le  cas  pour  les  rayons  cathodiques. 

Le  tube  employé  par  Fauteur  pour  produire  des  rayons  cathodiques 
était  semblable  à  celui  de  Lenard,  seulement  la  lame  de  laiton  por- 
tant la  fenêtre  d'aluminium  était  prise  comme  anode. 

La  conductibilité  produite  par  les  rayons  cathodiques  s'explique 
par  Fhypothèse  que  des  ions  positifs  et  négatifs  se  produisent  et  se 
meuvent  sous  Faction  d'une  force  électrique.  Cette  hypothèse  explique 
également  la  perte  de  charge  d'un  conducteur  sous  l'influence  des 
rayons. 

Contrairement  aux  observations  de  Lenard,  les  charges  négatives 
ne  furent,  dans  aucun  cas,  complètement  dissipées,  mais  furent 
réduites,  à  la  pression  atmosphérique^  à  une  limite  de  Fordre  de 
0,25  volts. 

Cette  valeur  limite  était  un  peu  plus  élevée  quand  on  insufflait  on 
courant  d'air.  Elle  prenait  rapidement  une  valeur  très  élevée  dans  le 
vide.  Enfin  elle  était  influencée  par  les  conducteurs  électrisés  placés 
dans  le  voisinage. 

Des  conducteurs  primitivement  neutres  alteignent  la  charge  limite 
négative  sous  Faction  des  rayons,  et  les  charges  positives  étaient 
complètement  enlevées. 

L'ionisation  n'est  pas  sûrement  provoquée  par  les  rayons  X,  qui 
sont  mélangés  aux  rayons  cathodiques;  l'ionisation  provoquée  par 
les  rayons  cathodiques  est  environ  300  fois  plus  grande  que  celle  qui 
est  provoquée  par  les  rayons  X. 
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La  conductibilité  n'augmente  pas  proportionnellement  à  la  Torce 
électromotrice  employée.  Le  courant  atteint  une  valeur  critique  et 
reste  alors  pratiquement  constant.  Avec  les  rayons  X  et  les  rayons 
de  Turanium,  des  champs  de  400  ou  500  volts  par  centimètre  ont 
suffi  pour  amener  la  saturation  dans  le  cas  des  gaz  les  plus  simples  ; 
avec  les  rayons  cathodiques,  il  fallait  des  champs  d'au  moins 
1.000  volts  par  centimètre. 

Pour  comparer  les  ionisations  dans  deux  gaz  différents,  ou  dans 
un  même  gaz  sous  différentes  conditions,  on  eut  recours  à  deux 
chambres  d'ionisation.  Le  tube  à  décharges  était  muni  d'une  double 
cathode  et  portait  deux  fenêtres  d'aluminium.  On  obtient  ainsi  deux 
faisceaux  de  rayons  dont  les  intensités  conservent  un  rapport  cons- 
tant, et  qui  effectuent  l'ionisation  dans  les  deux  chambres. 

L'hydrogène  à  la  pression  atmosphérique  et  l'air  sous  une  près 
sion  de  53  millimètres  ont  la  même  ionisation.  A  ces  pressions,  les 
deux  gaz  ont  la  même  densité  ;  leur  absorption  calculée  est  aussi  la 
même.  On   peut  donc  dire  que,  pour  une  même   absorption    des 
rayons  cathodiques,  on  a  aussi  la  même  ionisation. 

D'autres  expériences  sur  l'air,  l'hydrogène,  CO*,  l'oxygène,  l'azote 
et  Az^O  ont  montré  que,  dans  tous  les  cas,  lorsque  les  gaz  étaient 
amenés  à  la  même  densité,  la  même  ionisation  était  produite  par  des 
rayons  d'intensité  constante.  On  voit  donc  que  l'ionisation  d'un  gaz 
ne  dépend  que  de  sa  densité  et  est  indépendante  de  sa  nature  chi- 
mique. Les  coefficienis  d'ionisation  sont  déterminés  lorsque  les 
coefficients  d'absorption  sont  connus.  Comme  l'absorption  est  pro- 
portionnelle à  la  pression,  il  en  est  de  même  de  l'ionisation.  Pour 
différents  gaz  et  pour  des  pressions  égales,  l'ionisation  est  propor- 
tionnelle à  la  densité. 

Le  tableau  suivant  donne  l'ionisation  par  les  rayons  cathodiques 
calculés  d'après  cette  hypothèse,  et  l'ionisation  observée  par 
J.-J.  Thomson  avec  les  rayons  Rontgen. 

Ionisation  Iooi»ation 

Q  par  U's  par  les 

rayon»  cnlhudiquca  rayons  Kûnigen 
icalciilef).  (observée). 

Air 1,00  1,00 

•Oxyg<^ne 1,106  1,10 

Azote 0,07  0,89 

C02 1,53  1,40 

Hydrogène 0,069  0,33 

Az^O..^ 1,r>2  1,47 

Ces  nombres  s'accordent  bien,  sauf  pour  Thydrogène. 
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W.  GROOKES.  —  Radio-activily  of  Uranium  (Radio-activité  de  l'uranium). 

P.  409. 

L'auteur  a  recherché  les  minerais  qui  présentent  une  certaine 
radio-activité.  Ce  sont  :  la  pechblende,  Turanite,  lautunite,  Toran- 
gite,  la  thorite,  Teuxénite,  la  samarskite,  Talvite,  la  brôggérite,  la 
monazite,  le  xénothime,  Tarrhénite,  la  sifilite,  la  fergusonite,  la 
chalcolite  et  Thielmite. 

Tous  renferment  de  l'uranium  ou  du  thorium. 

La  pechblende  est  d'autant  plus  active  qu'elle  renferme  plus 
d'uranium. 

Par  des  procédés  de  fractionnement,  l'auteur  est  parvenu  à  décom- 
poser Tazotate  d'uranium  en  deux  parties  :  Tune  fortement  active, 
l'autre  inactive.  D'après  cela,  les  composés  d'uranium  contiendraient 
un  élément  actif  que  Crookes  appelle  UrX.  11  paraît  en  être  de  même 
du  thorium. 


J.-Gn.  ROSE.  —  I.  On  the  periodicity  in  the  Electric  «Touch»  of  Chemical  Elé- 
ments (Sur  la  périodicité  dans  V  «  Essai  »  électrique  des  éléments  chimiques). 
—  P.  450.  —  II.  On  electric  touch  and  the  molecular  Changes  produced  in 
Matter  by  electric  Waves  (Sur  Tessai  électrique  et  les  changements  molécu- 
laires produits  dans  la  matière  par  les  ondes  électriques).  —  P.  452. 

Lorsque  les  ondes  électriques  produisent  une  diminution  de  la 
résistance  électrique,  la  sensibilité  de  la  substance  considérée  est 
regardée  comme  positive.  Elle  est  regardée  comme  négative  lorsque 
les  ondes  électriques  produisent  une  augmentation  de  résistance. 

L'auteur  a  comparé  les  propriétés  physiques  des  substances  à  sen- 
sibilités positives  et  négatives.  Il  a  étudié  la  différence  entre  l'action 
de  masse,  c'est-à-dire  l'action  générale  entre  deux  masses  qui  se 
trouvent  dans  un  champ  électrique  très  intense  et  l'action  molécu- 
laire, c'est-à-dire  la  modification  allotropique  produite  dans  une 
substance  par  les  ondes  électriques. 

Puis  vient  l'étude  du  changement  de  sensibilité,  le  passage  d'une 
sensibilité  négative  à  une  sensibilité  positive,  par  une  variation  de 
lintensité  du  rayonnement.  En  employant  un  récepteur  à  arsenic 
fraîchement  pulvérisé  et  un  excitateur  produisant  un  rayonnement  de 
grande  intensité,  on  constate  que  le  signe  de  la  sensibilité  dépend 
de  la  dislance  du  cohéreur  à  l'excitateur.  Dans  le  voisinage  de  l'exci- 
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tateur,  on  a  une  faible  augmentation  de  résistance  qui  diminue  jus- 
qu'à zéro  pour  une  distance  croissante.  C'est  le  cas  d'un  récepteur 
à  osmium. 

L'argent  présente  deux  variétés  :  l'une  à  sensibilité  positive, 
Tautre  à  sensibilité  négative.  L'auteur  donne  la  manière  de  prépa- 
rer ces  deux  variétés  qui,  employées  comme  électrodes  dans  une 
pile,  donnent  une  diiïérence  de  potentiel  d'environ  0^,12. 

On  ne  peut  que  renvoyer  au  mémoire  original  pour  la  description 
des  nombreuses  observations  faites  sur  Faction  des  rayons  élec- 
triques sur  les  diiïérenis  corps.  Signalons  la  question,  traitée  par 
l'auteur,  de  l'influence  de  la  chaleur  ou  d'un  ébranlement  mécanique 
sur  un  récepteur  «  fatigué  »  formé  de  limaille  de  fer  ou  d'arsenic. 

J.  WATERHOUSE.  —  The  sensitiveness  of  Silver  and  of  some  other  metals  to 
Light  (Sensibilité  de  Targent  et  de  quelques  autres  métaux  pour  la  lumière). 
—  P.  490. 

L'auteur  décrit  et  confirme  les  recherches  de  Moser,  Carey  Lea  et 
autres. 

Les  différentes  surfaces  argentées  sont  sensibles  à  la  lumière,  et 
les  vapeurs  de  mercure  se  précipitent  mieux  aux  endroits  éclairés 
qu'aux  endroits  non  éclairés. 

La  pression  est  sans  influence.  Des  images  directes  furent  obser- 
vées sans  développement  préalable  sur  des  surfaces  argentées  qui 
avaient  été  recouvertes  d'écrans  de  papier  noir  ajourés. 

La  présence  de  l'air  atmosphérique  est  nécessaire.  L'auteur  pense 
que  la  première  action  de  la  lumière  est  une  action  moléculaire  et 
que  l'air  atmosphérique  produit  ensuite  une  action  chimique. 

D'autres  métaux,  tels  que  l'or,  le  plomb,  le  cuivre,  sont  pareille- 
ment sensibles  à  la  lumière.  Par  contre,  le  nickel,  le  platine,  l'alu- 
minium et  le  palladium  sont  insensibles. 

Les  rayons  Rôntgen  ne  produisent  aucune  image. 

René  Paillot. 


librairih:  gauthier-villars 

QUAI  DES   GR.VNDS-AUOrSTINS,    55,    A   PARIS,  0*^. 
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Le  Journal  de  Physique  théorique  et  appliquée  parait  chaque  mois  el 
forme  par  an  un  volume  grand  i,n-8^  de  40  à  50  feuilles,  avec  figures 
dans  le  texte.  La  première  série  1872-1881  se  vend  200  francs  (rare).  Les 
dix-neuf  derniers  volumes,  1882-1900,se  vendent  séparément.       45  L 

Les  abonnements  sont  annuels  et  partent  de  janvier 

PHx  pour  lin  an  (12  numéros;: 

Paris  et  pays  faisant  partie  de  TUnion  postale 15  fr. 

Autres  pays H  fr. 

On  s'abonne  dans  tous  les  bureaux  de  poste,  au  nom  de  M.  Sanooz, 
rue  Rataud,  11.  Paris,  5". 

Tout  ce  qui  concerne  la  rédaction  doit  être  adressé  à  M.  Bouty,  me  du 
Val-de-tjrficp,  9.   Paris,  r»«. 

Tout  ce  qui  concerne  l'adminisl ration  doit  è(t  e  adressé  àM.  Sandoz,  rue 
Rataud,  11.  Paris,  5«. 

Avec  Ijtt  présente  année  se  terntlne  la  trolstènie 
série  du  Journal  de  physique.  La  table  g:énérale  des 
trois  séries  (1872-1901)  est  en  préparation  et 
formera  un  Taseieule  séparé,  auquel  on  peut  sous- 
crire dès  aujourd'hui  au  prix  de  4  francs. 

A  partir  de  flanvier  1002^  le  Journal  de  physique  théo- 
rique et  appliqtiée  formera  un  volume  d'au  moins 
50  feuilles  avec  fig^ures  dans  le  texte.  Le  prix  de 
i'abonnemeni  sera  porté  il  17  francs  pour  la 
France  et  18  francs  pour  rétran;;er. 


AVIS 

IlésirtMise  de  publier  le  plus  promptement  pos- 
sible des  Analyses  des  travaux  étrangers»  ta 
Rédaction  prie  \\\\.  les  Ailleurs  dc^  vouloir  bien  lui 
envoyer  désormais  deux  exemplaires  de  leurs  nou- 
veaux Mémoires. 
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Savart,  Fresnel,  G.  et  k.  de  la  Rive,   Faraday,   Savary.   Grand  in-8*,  avec 

figures  et  pliuiclies  ;  1885.  12  fr. 
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18SI).  12  fr 
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JOHNSON.   —  EXCITATEUR  DE  ÏJERTZ  Sés      '       ! 

gUBLOUES  BEMAROUES  SUR  LES  OSGIUATIONS  DANS  L'EXCITATEUR  DE  HERTZ; 

Par  K.-R.  JOHNSON. 

La  publication  des  remarquables  recherches  de  Hertz  était  accom- 
pagnée d'une  théorie,  fondée  sur  Thypothèse  que  Tétincelle  de  la 
bobine  inductrice  produit  un  ébranlement  de  période  fixe,  déterminée 
uniquement  par  les  dimensions  de  l'excitateur,  et  que  les  oscilla- 
tions donnent  naissance  à  leur  tour  à  des  étincelles  partielles  sui- 
vantes jaillissant  dans  un  sens  alternatif.  La  dernière  supposition  con- 
duit à  attribuer  à  la  distance  explosive  à  une  certaine  conductibilité, 
de  même  ordre  que  celle  d'un  conducteur  métallique.  L'avantage 
de  cette  conductibilité  hypothétique  a  été  un  peu  illusoire  ;  loin  d'avoir 
éclairci  les  phénomènes  dans  Texcilateur,  elle  n'a  introduit  qu'un 
nouvel  élément  arbitraire  dont  on  s'est  servi  pour  déterminer  la  fré- 
quence des  oscillations  sur  une  base  encore  plus  contestable.  Il  con- 
vient de  rappeler  ici  que  M.  Cornu  a  j'ugé  les  résultats  des  expé- 
riences extrêmement  graves  pour  la  théorie  de  Hertz  (*)  et  que 
MM.  Hagenbach  etZehnder  ont  proposé  l'objection  que  le  sens  alter- 
natif des  étincelles  est  incompatible  avec  les  phénomènes  des  décharges 
de  la  bobine  inductrice,  et,  nous  pouvons  ajouter,  avec  les  lois  des 
décharges  disruptives  en  général  (-).  On  sait  par  les  expériences  de 
M.  Baille,  confirmées  ensuite  par  plusieurs  observateurs,  que  les 
étincelles  partielles  obtenues  au  moyen  d'une  machine  à  infiuence 
abaissent  le  potentiel  du  conducteur  positif  et  augmentent  celui  du 
conducteur  négatif;  mais  ces  changements  des  potentiels  peuvent 
tout  au  plus  égaliser  les  deux  potentiels,  et  les  pôles  conservent  tou- 
jours leur  caractère  après  réclatoment  de  l'étincelle.  Comme 
une  machine  statique  peut  être  aussi  bien  employée  qu'une  bobine 
de  Ruhmkorlf  pour  faire  fonctionner  l'excitateur  hertzien,  l'hypothèse 
do  la  conductibilité  de  la  distance  explosive  conduit  à  la  conséquence 
qu'une  étincelle  en  sens  opposé  doit  éclater  du  pôle  négatif,  effet  qui 
paraît  être  assez  incroyable.  11  sera  bon  d'examiner  les  expériences 
qui  ont  été  citées  comme  preuve  à  l'appui  de  cet  effet  merveilleux. 

Herlz  a  fondé  son  hypothèse  sur  les  expériences  de  Feddersen  ; 

(»)A.  Cornu,  C.  il.,  CX,  p.  75;  1890. 

(«)  A.  HAOENBAcn  et  L.  Zeiisder,  Wied.  Anti.,  XLIH,  p.  610;  1891. 
/.  de  Phya,,  3-  série,  t.  X.  (Juin  WOl.)  25 
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mais  Feddersen  lui-même  a  énoncé  que  les  intervalles  des  étincelles 
partielles  ne  concordent  pas  avec  la  période  des  oscillations,  et 
on  peut  aussi  bien,  ou  plutôt  on  doit,  en  conclure  que  les  étincelles 
ne  sont  pas  déterminées  par  la  période  des  oscillations,  conclusion 
confirmée  par  les  observations  de  Mayer  et  Myland,  et  surtout 
par  les  expériences  de  M.  Moll,  faites,  il  y  a  déjà  quinze  ans,  au 
laboratoire  à  Upsal(^).  Il  faut  faire  attention  aux  expériences  de 
M.  Moll,  parce  qu'il  a  examiné  le  sens  des  étincelles  partielles.  Dans 
ce  but,  il  s'est  servi  d'un  procédé  indiqué  pour  les  décharges  électro- 
statiques (').  En  plaçant  à  côté  de  chacune  des  électrodes  un  papier 
tournant  autour  d'un  axe  à  des  distances  différentes  de  cet  axe,  il 
a  trouvé  que  les  trous  percés  dans  ce  papier  par  les  étincelles  par- 
tielles se  font  toujours  à  un  même  pôle,  et  ce  ne  fut  que  par  le  ren- 
versement du  courant  inducteur  qu'il  a  pu  obtenir  les  trous  à  l'autre 
pôle  ;  mais,  dans  ce  cas,  ils  étaient  tous  formés  à  ce  même  pôle.  Tou- 
jours le  pôle  auquel  se  faisaient  les  trous  était  le  pôle  négatif  déter- 
miné par  le  courant  induit  à  la  rupture  dans  la  bobine  inductrice. 
Cette  expérience  est  probablement  la  seule  où  Ton  a  cherché  de 
décider  d'une  manière  objective  la  direction  des  étincelles.  L'arran- 
gement dont  a  fait  usage  M.  Moll  est  à  peu  près  identique  à  celui 
qui  a  été  employé  ensuite  par  M.  Décombe,  et  il  faut,  pour  ces  résul- 
tats si  instructifs,  s'en  référer  au  mémoire  original.  11  ne  reste  qu^à 
ajouter  ici  qu'il  a  constaté,  comme  Nyland  Ta  fait  auparavant,  que 
l'intervalle  entre  deux  étincelles  partielles  successives  croit  de  la 
rupture  vers  la  fin  de  la  décharge  et  conformément  à  une  loi  empi- 
rique qui  peut  être  aussi  déduite  de  la  théorie  de  Ruhmkorff  (3).  Or 
les  expériences  semblables  de  M.  Dccombe  ont  été  citées  comme  une 
preuve  de  la  vérité  de  l'hypothèse  hertzienne  ;  mais,  d'un  autre  côté, elles 
ne  sont  pas  contraires  aux  résultats  de  M.  Moll  (*j.  Mais  comment 
peut-on  vérifier  celte  hypothèse  par  l'expérience?  M.  Poincaré  a 
énoncé  que  V élude  des  photographies  révèle  t  existence  dune  vibration 
mple  amor//e(^),  c'est-à-dire  qu'il  n'existe  qu'une  seule  étincelle,  qui 
donne  l'impulsion  aux  oscillations  et  que  le  sens  alternatif  prétendu 

(')  A.  Maybr,  American  journal  of  Science  and  Arts.,  série  3,  vol.  VIII,  p.  436; 
1874.  — A.  Nylakd,  Archives  NéerL,  t.  V,p.  292  ;  1870.  —  T.  Moll,  Bih,  lili.  K.  So. 
Akad,  Handl.,  Bd.\ei.  12;  1886. 

|2)Mascaht,  Traité  d'électr.slal.,t    II,  p.  166;  1876. 

(3)  K.  R.-Joim?ON,  Ann.  de  Phys.,  3*  série,  p.  461  ;  1900;  et  4*  série,  p.  137  ;  l«Oi. 

(*)  L.  Décombb,  C,  fi.,  GXXVl,p.  518;  1898. 

(•')  H.  PoiHCARÉ,  ta  Théorie  de  Maxwell  [Scientia),  p,  51. 
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des  étÎQcelles  partielles  n'a  pas  été  observé.  Mais  on  a  ici  une  discor- 
dance entre  les  observations  de  M.  Décombe  et  la  théorie,  fondée 
sur  rbypothèse  de  Hertz,  car  M.  Bjerknes  a  trouvé  le  rapport  0,77 
entre  deux  amplitudes  successives  dans  Texcitateur,  et,  d'après  les 
résultats  ie  MM.  Décombe  etPoincaré,  ce  rapport  doit  être  infini  (*). 
En  somme,  les  recherches  citées  ci-dessus  n'ont  rien  prouvé  sur 
rhypothèse  de  Hertz,  sinon  son  absurdité.  Les  conséquences  de 
cette  hypothèse  se  bornent  à  ce  résultat  que  la  distance  explosive 
présente  une  résistance  de  quelques  ohms  (p.  ex.  :  ii  ohms)  (^)  sous  de 
certaines  conditions,  tandis  que  ladistance  explosive  oppose  à  d'autres 
décharges  une  résistance  de  100  à  i.OOO  mégohms,  si  Ton  ne  veut  y 
ajouter  la  détermination  expérimentale  de  la  pérrode  par  l'observa- 
tion des  intervalles  des  étincelles  partielles,  méthode  par  laquelle 
on  peut  obtenir  à  peu  près  telle  période  que  Ton  veut  par  la  variation 
de  la  distance  explosive. 

Un  autre  élément  nouveau,  destiné  à  suivre  Thypothèse  de  la  con- 
ductibilité delà  distance  explosive,  a  été  la  classification  des  étincelles 
en  «  bonnes  »  et  «  mauvaises  » ,  c'est-à-dire  telles  que  les  unes  ren- 
contrent une  résistance  de  quelques  ohms  et  les  autres  une  résistance 
plus  grande,  allant  jusqu'à  cent  ou  mille  mégohms.  Or  on  sait  que 
les  bonnes  étincelles  sont  produites  par  des  boules  assez  grandes 
dans  l'excitateur  et  par  une  distance  explosive  qui  n'est  pas  trop 
petite,  conditions  sous  lesquelles  se  forment  des  décharges  disrup- 
tives  à  une  différence  de  potentiel  très  grande,  comme  l'ont  prouvé  les 
expériences  de  M.  Baille  (^).  De  même,  on  aura  des  mauvaises  étin- 
celles en  prenant  les  boules  assez  petites  ou  à  de  faibles  distances,  ce 
qui  fait  jaillir  les  étincelles  à  une  différence  de  potentiel  très  petite. 
Mais  les  observations  sont  toujours  fondées  sur  la  sommation  des 
effets  de  toutes  les  étincelles  partielles,  et,  par  conséquent  on  ne 
peut  pas  augmenter  extrêmement  soit  la  distance  explosive,'tsoit  le 
rayon  des  boules,  car  le  nombre  des  étincelles  est  alors  diminué  tan- 
dis que  la  différence  de  potentiel  nécessaire  pour  la  décharge  n'est 
pas  augmentée  sensiblement.  Ainsi  les  expériences  de  M.  Baille 
expliquent  d'une  manière  éclatante  la  signification  des  bonnes  et 
mauvaises  étincelles  de  M.  Hertz. 


(')  V.  Bjbrkxes,  Arkivf.  Mathem.  on  ^iaturvid.,  15  ;  1892. 
'(«)  V.  Bjerknes,  Wied.  Ann.,  LV,  p.  121  ;  i89o. 
(3)  J.-S.  Baille,  Ann.  de  Ch.  et  phys..  5*  série,  t.  XXV,  p.  53!  ;  1882. 
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Ainsi,  des  suppositions  de  Hertz  il  ne  reste  que  la  première,  à 
savoir  que  les  oscillations  sont  produites  par  Tébranlement  provenant 
du  changement  instantané  des  potentiels  des  boules  au  moment  où 
Fétincelle  éclate.  Mais  il  faut  modifier  même  cette  supposition,  car 
la  période  ne  peut  dépendre  que  des  dimensions  du  demi-excitateur. 
A  ce  point  de  vue  j'ai  calculé  les  oscillations  dans  les  deux  demi- 
excitateurs  et  dans  un  résonateur,  induit  par  eux  ;  l'expression,  à 
laquelle  je  suis  arrivé,  pour  la  différence  du  potentiel  effective  dans 
le  résonateur,  a  donné  une  courbe  présentant  les  propriétés  connues 
de  la  courbe  do  résonance,  étudiée  par  M.  Bjerknes(*).  Cette  expres- 
sion a  aussi  conduit  à  la  possibilité  de  la  télégraphie  sans  fil,  car  elle 
devient  indépendante  du  coefficient  d'induction  réciproque,  si  les  con- 
ditions suivantes  sont  remplies  : 

1°  Le  produit  de  la  capacitif  et  du  coefficient  deself-induction  doit 
vtre  le  même  pour  le  resoyiateur  et  pour  chacun  des  demi-excitateurs^ 
c'est-à-dire  que  la  période  doit  avoir  Ut  même  valeur  dans  tous  les 
rondunteurs; 

2*  Les  deux  {ou  les  trois)  conducteurs  doivent  avoir  aussi  la  même 
ronstante  de  temps,  c  est-à-dire  le  même  amortissement. 

Quoique  ce  calcul  soit  fondé  sur  la  supposition  que  les  capacités 
ont  des  valeurs  assez  grandes  pour  permettre  de  maintenir  invariable 
rintensité  du  courant  d'une  section  du  fil  à  une  autre,  condition  qui 
n'est  pas  remplie  dans  les  appareils  herl/iens  ordinaires,  le  cas 
supposé  peut  être  réalisé  par  un  changement  particulier  dans  leur 
construction.  Probablement,  sa  validité  ne  se  borne  pas  au  cas 
traité;  mais  cette  question  est  difficile  à  décider.  L'indépendance  des 
indications  de  l'induction  réciproque,  c'est-à-dire  de  la  distance,  sous 
les  conditions  citées  ci-dessus,  peut  être  considérée  comme  assez  bien 
confirmée  par  les  expériences  de  M.  Marconi.  En  vain,  M.  Braun  a 
démontré  que  l'idée  de  M.  Marconi  d'employer  l'excitateur  de  Hertz 
comme  transmetteur  est  contestable  par  l'impossibilité  de  la  réso- 
nance, à  cause  de  l'amortissement  très  fort  existant  dans  l'excitateur, 
amortissement  provenant  de  la  résistance  de  la  distance  explosive. 
Le  succès  de  M.  Marconi  a  fait  évanouir  ces  objections,  et  c'est  là  une 
chose  grave  de  plus  pour  l'hypothèse  de  Hertz. 

Si  l'on  examine  les  ondes  mesurées  par  M.  Bjerknes  pour  des  lon- 


(»)  K.-Il.  Joxiisox,  Driides  Ann.  d,  Phys'tk,  t.  IV,  p.  7-22:  1901. 
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gueurs  différentes  de  Texcitateur,  on  a  ]es  résultats  suivants  (^)  : 

Longueur  du  fil  de  Texcitateur  /. . . .     164     —  204     —  246   .  cm. 

Longueur  d'onde  7- 38o,7  —  443,0  —  499,5    — 

Le  rapport  l\-l^ 0.21    —  0.21    —  0.2:»     — 

La  longueur  du  demi-excitateur  est  comprise  entre  le  cinquième  et 
le  quart  d'une  longueur  d'onde.  Or  M.  Slaby  a  constaté  dans  ses 
recherches  sur  la  télégraphie  sans  fils  que  la  longueur  du  récepteur 
était  le  quart  de  la  longueur  d'onde,  résultat  d'une  certaine  analogie. 
Le  récepteur  employé  par  M.  Slaby  était  formé  par  un  conducteur 
linéaire,  —  le  mût  d*un  vaisseau,  mis  au  sol  par  un  bout  et  finissant 
par  Tautre  à  l'air  libre  (^),  c'est-à-dire  présentant  à  un  bout  une  capa- 
cité zéro  et  à  l'autre  infinie.  Celte  condition  ne  paraît  pas  bien  rem- 
plie dans  le  demi-excitateur  de  M.  Bjerknes;  la  capacité  à  un  bout  est 
celle  d'une  boule  de  2  centimètres  de  rayon  et  est  par  conséquent  très 
petite  ;  mais,  à  l'autre  bout,  elle  consiste  en  une  plaque  de  40  centi- 

40 
mètres  de  diamètre,  dont  la  capacité  est  de  —  =  12,7  unités  électro- 
statiques, et  cette  capacité  ne  peut  guère  remplacer  la  capacité  de  la 
terre  dans  le  récepteur  de  Slaby.  Mais,  pour  la  mesure  des  longueurs 
d'onde,  une  autre  plaque  unie  au  fil  de  transmission,  était  placée 
vis-à-vis  de  la  plaque  du  demi-excitateur,  et  ainsi  la  capacité  de  la 
dernière  était  augmentée  notablement,  ce  qui  servait  à  éliminer  en 
partie  la  différence.  Cette  variation  de  la  longueur  d'onde  avec  la  dis- 
tance des  deux  plaques  est  reconnue  par  M.  Lécher,  M.  Bjerknes  et 
plusieurs  autres  physiciens  quoiqu'elle  ait  été  négligée  par  Hertz 
dans  son  calcul  de  la  période,  cette  négligence  ne  peut  être  justifiée 
que  par  l'inactivité  du  condensateur  formé  par  les  deux  plaques  ;  mais 
si  ce  condensateur  est  inactif,  comment  une  plaque  peut-elle  donc 
agir  sur  l'autre  par  influence  ?  Ici,  on  est  arrivé  sans  doute  à  une 
nouvelle  hypothèse,  laquelle  est  contredite  par  elle-même.  Pour  éclair- 
cir  cette  question,  il  ne  reste  qu'à  rejeter  ces  suppositions  arbitraires 
et  à  traiter  le  problème  d'après  les  lois  connues. 

On  supposera  un  demi-excitateur,  composé  d'un  fil  rectiligne  de 
cuivre  et  réuni  à  ses  bouts  aux  capacités  Yi  et  ^2-  Soit  h\  la  résistance, 
le  la  capacité  et  Is  le  coefficient  de  self-induction  du  fil.  Para?  nous 


(')  Y.  Bjerknbs,  Arkiv  for  Malhem.on  Nalut-vid.^  15;  1802. 
(î)  A.  Slaby,  Vhys.  Ztscfir.,  p.  270;  1901. 
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désignerons  la  distance  d'une  section  du  fi]  à  une  origine  arbitraire, 
et  nous  considérerons  Télément  dx.  Soit  i,  l'intensité  du  courant  au 
point  0?  et  1 4"  di  celle  au  point  a: -f-  dx\  soit  V  le  potentiel  de  l'élé- 
ment dx  au  temps  t.  Donc  on  aura  : 


(1) 


i*'  —  _      ^ 


et  on  trouvera  aisément  que  les  équations  différentielles  sont  satis- 
faites par  les  expressions  : 

IV  =  A  sin 6ar .  e-«' sin  (pi  +  t) 
t  =  ^  .  cos  6a: .  c-«'  [—  a  sin  (?«  +  ?)  +  P  cos  (pi  -\-  f  )] 

pourvu  que  les  constantes  i,  a  et  p  remplissent  les  conditions  : 

(3)  «  =  !•  et  62  =  («»  +  p«)5c. 

L'origine  devient  complètement  arbitraire,  si  l'on  remplace  hx 
par  bx  -{-  '}^\  mais,  dans  les  formules  (3),  le  choix  arbitraire  a  dis- 
paru :  l'origine  est  déterminée  et  située  au  point  où  le  potentiel  a  la 
valeur  zéro.  Les  intégrales  contiennent  deux  périodes  distinctes,  la 
longueur  d'onde  X,  définie  par  la  relation  b\  =  2:c  et  la  durée  T 
définie  par  pT=  Stc.  Or,  dans  les  formules  (3),  a  est  bien  détermi- 
née par  les  dimensions  du  fil  ;  mais  6  et  p  ne  sont  liées  que  par  une 
seule  relation,  et  il  faut  fixer  p  au  moyen  des  capacités  Yi  et  y,.  Pour 
cela,  il  suffit  d'introduire  les  relations  : 

(4)  (O.^.-T,  (19^^,,  et  (.).=-«  =-T,  g)^_^ 

par  lesquelles  on  exprime  que  le  potentiel  à  chaque  bout  du  fil  est  le 
même  que  celui  de  la  boule  ou  de  la  plaque,  laquelle  est  portée  à  ce 
potentiel  par  le  courant,  l^  et  —  l^  sont  les  abscisses  des  bouts,  et 
ainsi  on  a  Z=i|-|-^,.  Les  équations  (4)  se  réduisent  par  les  for- 


(1)  Ces  équations  sont  traitées  par  M.  HeaTiside,  et  je  me  bornerai  ici  à  me 
référer  pour  les  détails  à  son  article  Phil.  Mag.^  série  V,  toi.  2,  p.  135. 
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mules  (2)  à  la  forme  : 

(5)  tang6/,  =  j^  et  tang6/,=  ^^, 


ou 

e 

(6)  tang6/  =  tang6/(/, +  ^)  = 


En  introduisant  la  longueur  d'onde  au  lieu  de  b,  on  obtient  : 


-(-  +  -) 


équation  formée  par  les  éléments  : 

lesquels  servent  à  déterminer   le  point  où  le  potentiel  est  toujours 
maintenu  à  zéro  (ou  le  nord,  comme  on  Ta  appelé). 

Enfin,  ajoutons  que  Is  peut  être  remplacé  par  l'expression: 

si  =  2/  (log  -  —  1)=  2/.(log  -  -  0.302)(<), 

OÙ  d  désigne  le  diamètre  du  fil,  et  que  la  capacité  le  du  fil  est 
donnée  par  la  formule  : 

lc=  ^^ 


2.0*  log  (f  ) 

Si  n  désigne  la  constante  diélectrique  de  l'isolateur,  et  va  est  le 
rapport  entre  les  unités  des  deux  systèmes^  on  peut  écrire  approxi- 
mativement : 

X 

se  =z  — ^• 
(i)  H.  PoiivcARÊ,  les  OscHlations  électriqites^  p.  45. 
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et  la  formule  (3)  est  réduite  à  la  forme  simple  : 

(8)  X=f, 

si  Ton  peut  négliger  Tamortissement  auprès  de  la  fréquence. 

Nous  n'avons  eu  recours  ici  à  aucune  supposition  sur  Toriginc 
des  oscillations  ;  on  admet  seulement  qu'elles  sont  excitées  dans  un 
conducteur  des  dimensions  bien  déterminées,  et  il  s'ensuit  que  les  for- 
mules ci-dessus  peuvent  être  appliquées  aussi  bien  au  résonateur 
qu'au  demi-excitateur. 

De  la  formule  (7),  on  peut  conclure  que  la  longueur  d'onde  X  dans 
le  conducteur  est  tout  entière  indépendante  de  la  substance  diélee- 

trique,  dans  laquelle  le  conducteur  est  plongé,  car  les  rapports  — 

ïi 

et  —  ne  sont  pas  altérés  avec  la  constante  diélectrique.  Mais  quant 

Ta 
à  la  durée  d'une  oscillation,  il  n'en  est  pas  ainsi;  car,  étant  constante 
dans  la  formule  (8),  il  faut  que  T  varie  avec  n, 

V  Cas,  —  Les  capacités  y^  et  y^  ^^w^  1res  grandes. 
Alors  on  peut  écrire,  au  lieu  des  formules  (5),  les  valeurs  appro- 
chées : 

"'=4        ''    •    "'=t. 


ou 


En  supposant  a  =  1,  on  a  «c  =  —i  et  ainsi  on  oblieht  : 

^0 


la  formule  bien  connue,  donnée  par  lord  Kelvin. 

Évidemment,  celte  formule  approchée  ne  peut  être  employée  que 

pour  le  cas  où    log  2n  -  peut  être  remplacé  par  l'arc,  c'est-à-dire 

si  la  longueur  du  fil  /  est  extrêmement  petite  auprès  de  la  longueur 
d'onde  y. 
Deuxième  cas,  —  y^  zzz  o        et        ^2  =  ^* 
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DonCfOnalog.^Tc  -  =r  »,  c'est-à-dire  X  =  Al,  comme  nous  avons 

vu  pour  le  récepteur  de  M,  Slaby. 

Quant  aux  longueurs  d'onde  mesurées  par  M.  Bjerknes,  citées 
ci-dessus,  nous  ne  pouvons  pas  les  calculer,  parce  qu'il  faut  con- 
naître la  distance  des  plaques,  employées  à  la  mesure.  Sur  ce  point,  il 
a  seulement  indiqué  que  la  longueur  d'onde  peut  varier  jusqu'à  plu- 
sieurs décimètres,  selon  l'arrangement  employé.  Mais  nous  pouvons 
calculer,  d'après  la  formule  (7),  les  deux  limites,  entre  lesquelles 
toutes  les  longueurs  d'onde  observées  doivent  varier,  en  calculant  la 
valeur  de  la  longueur  d'onde  pour  yj  ==^  i2,7,  valeur  obtenue  en 
l'absence  [de  l'autre  plaque,  et  pour  Aj  —  oe,  limite  supérieure  vers 
laquelle  v^  tend  pour  une  distance  décroissante  des  deux  plaques. 
Le  calcul  donne  les  valeurs  suivantes  de  ces  limites  : 

Limite  inférieure  de  X  (y^  z=z  12,7) 370     —  422     —  571      cm. 

Valeur  observée  par  M.  Bjerknes 385,7  —  443,0  —  499,5    — 

Limite  supérieure  de  X  (^2  =  »  ) 413     —  497     —  552       — 

Les  variations  de  X  entre  ces  limites  paraissent  au  moins  avoir 
plus  de  probabilité  que  l'hypothèse  de  X  indépendant  du  condensa- 
teur formé  par  les  deux  plaques  placées  l'une  vis-à-vis  de  Taùtre  ; 
si  Ton  remarque  surtout  que  les  limites  calculées  paraissent  être  en 
accord  avec  les  variations  observées  de  quelques  décimètres. 

Ainsi,de  ce  qui  précède,  on  peut  conclure  qu'il  ne  faut  pas  établir  une 
théorie  spéciale  pour  le  résonateur  et  une  autre  pour  l'excitateur,  car 
le  demi-excilateur  peut  être  considéré  d'un  même  point  de  vue  que 
le  résonateur,  et  toute  hypothèse  spéciale,  par  laquelle  des  pro- 
priétés nouvelles  sont  attribuées  à  la  distance  explosive,  est  parfaite- 
ment inutile. 

Cela  une  fois  établi,  il  ne  reste  qu'à  ajouter  quelques  considérations 
sur  les  longueurs  d'onde  mesurées  dans  les  fils  de  transmission.  Il 
serait  trop  long  de  discuter  ici  les  conditions  qui  doivent  être  rem- 
plies pour  les  mesures  ;  on  supposera  qu'elles  sont  satisfaites.  Donc, 
les  oscillations  dans  le  conducteur  primaire,  soit  un  résonateur, 
soit  un  demi-excitateur,  excitent  des  oscillations  de  même  période 
dans  les  (ils  de  transmission.  Les  équations  (1),  (2),  (3)  doivent  être 
satisfaites  aussi  pour  les  fils  de  transmission,  et  il  n'y  a  qu'une  diffé- 
rence, c'est  que  la  durée  est  bien  déterminée  pour  le  conducteur  pri- 
maire, et,  par  conséquent,  dans  la  formule  (8),  la  durée  est  inva- 
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riable,  et  c'est  la  longueur  d'onde  X  qui  est  altérée  par  le  chan- 
gement de  la  constante  diélectrique  n,  qu'on  obtient  en  plongeant  des- 
fils de  transmission  dans  un  fluide  diélectrique.  Considérons,  par 
exemple,  le  cas  où  le  conducteur  primaire  et  les  fils  de  transmission 
sont  plongées  dans  le  même  fluide  diélectrique,  d'abord  dans  Tair  et 
ensuite  dans  un  autre  fluide.  En  plongeant  seulement  le  conducteur 
primaire  dans  le  fluide,  sa  longueur  d'onde  est  maintenue  à  la  même 
valeur,  déterminée  par  la  formule  (7)  ;  mais  la  durée  est  multipliée  par 
\/n  d'après  la  formule  (8],  et  ainsi  la  longueur  d'onde  mesurée  dans 
les  fils  de  transmission  devint  sin  fois  plus  grande.  Mais  en  plon- 
geant aussi  les  fils  de  transmission,  la  durée  d'une  oscillation  n'est 
pas  altérée,  étant  déterminée  par  le  primaire,  et,  par  conséquent,  la 
longueur  d'onde  est  divisée  par  yjn  d'après  la  formule  (8),  et  le  résul- 
tat est  qu'elle  reprend  sa  valeur  première.  On  obtient  donc  une 
valeur  invariable  de  la  longueur  d'onde,  sb  l'on  plonge  à  la  fois  les 
deux  conducteurs  (*).  Toutes  les  expériences  de  M.  Gutton  sont  dé- 
duites bien  aisément  de  la  théorie. 
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ParM.R.  LESPIEAU. 

La  notion  d'atomes  et  de  molécules  s'introduit  dans  la  Physique 
par  un  grand  nombre  de  portes  :  on  la  rencontre  dans  la  théorie  ciné- 
tique des  gaz  et  dans  la  théorie  des  solutions,  dans  l'étude  des  indices 
de  réfraction  et  dans  l'étude  des  phénomènes  capillaires.  Lorsque 
cette  notion  se  présente  à  lui,  le  physicien  la  définit  comme  il  l'entend^ 
et  il  est  très  remarquable  de  voir  que  les  résultats  auxquels  il  arrive 
sont,  en  général,  parfaitement  d'accord  avec  les  conceptions  des 
chimistes. 

Est-ce  à  dire  pour  cela  qu'il  faille  se  comporter  comme  si  ces  con- 
ceptions ne  reposaient  sur  aucun  fondement,  qu'il  faille  exiger  des 
chimistes  qu'ils  définissent  les  poids  moléculaires  par  telle  ou  telle 
donnée  physique,  laquelle  apporterait  dans  la  détermination  de  ces 
poids  la  précision  des  mesures  dont  elle  est  susceptible  ? 


{})  C.'GuTTON,  C.  n  ,  CXXXÏI,  p.  343;  !901. 
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Nous  ne  le  pensons  pas;  ce  procédé  serait  peut-être  légitime,  si  le 
physicien  démontrait  l'existence  des  atomes  et  des  molécules,  s'il 
démontrait,  par  exemple,  que  des  volumes  égaux  de  gaz  renferment  le 
même  nombre  de  molécules,  les  molécules  en  question  étant  juste- 
ment celles  qui  jouent  un  rôle  dans  les  phénomènes  chimiques.  Or 
nous  n'en  sommes  pas  là  ;  les  chimistes  ont  même  le  droit  de  penser 
que  les  molécules  dont  ils  parlent  ne  sont  pas  toujours  identiques  à 
celles  dont  s'occupent  les  physiciens. 

Comment  les  chimistes  arrivent-ils  à  la  notion  de  poids  atomique  ? 
Par  deux  voies  assez  différentes  qui  ont  chacune  leurs  partisans  : 
Pour  les  uns,  l'hypothèse  des  atomes  fournit  de  la  loi  de  Dalton  une 
interprétation  si  simple  qu'il  est  naturel  de  l'adopter.  De  même  l'hy- 
pothèse d'Avogadro  découle  des  lois  de  Gay-Lussac  et  fournit  un 
moyen  commode  de  déterminer  les  poids  moléculaires  des  gaz. 

Pour  les  autres,  les  mêmes  lois  conduisent  à  la  notion  de  membres 
proportionnels.  Le  nombre  de  systèmes  de  nombres  proportionnels 
est  infini  (*)  (A.  Joly,  Cours  élémentaire  de  chimie^  3*  édition). 

Chaque  nombre  proportionnel  peut,  en  effet,  être  multiplié  par  un 
rapport  simple  sans  perdre  ses  vertus.  Tous  les  systèmes  se  valent; 
cependant  l'un  d'eux  a  sur  les  autres  un  avantage  :  les  nombres  qui  le 
constituent  sont  les  poids  de  volumes  égaux,  les  corps  étant  pris  à 
l'état  gazeux,  aussi  lui  donne-t-on  la  préférence. 

Le  premier  système  est  celui  préconisé  par  Wurtz  dans  la  Théorie 
atomique^  par  Grimaux  dans  The'ories  et  Notations;  c'est  celui  de  l'école 
atomiste.  Le  deuxième  est  courant  dans  l'enseignement  secondaire 
français  ;  ses  partisans  lui  trouvent  l'avantage  d'être  exempt  d'hypo- 
thèses ;  nous  verrons  tout  à  l'heure  ce  qu'il  faut  en  penser. 

Auparavant  il  est  nécessaire  de  remarquer  que,  dans  ces  deux 
systèmes,  on  ne  s'est  pas  préoccupé  d'un  point  sur  lequel  pourtant  les 
chimistes  s'accordent  en  principe  et  qui  nous  paraît  capital.  Les 
formules  chimiques  ne  sont  pas  faites  exclusivement  pour  simplifier 
les  calculs  des  réactions  analytiques;  elles  doivent  résulter  d'un 
examen  approfondi  des  réactions  de  chaque  corps  ]et  par  suite  le^ 
refléter,  être  telles  qu'elles  rappellent  ces  réactions  à  notre  esprit. 

Pour  ceux  qui  admettent  la  théorie  atomique,  la  connaissance  d'un 
nombre  suffisant  de  combinaisons  gazeuses  permet  de  déterminer  les 

y  '  ■  _— _ — _— — - 

(I)  Nous  renvoyons  à  ce  traité  parce  qu*on  y  trouve  un  effort  sérieux  fait  en 
vue  d'arriver  logiquement  à  la  notation  atomique  sans  hypothèses.  ' 
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poids  atomiques  des  divers  corps  simples.  Quand  on  se  trouvera  en 
présence  d'un  composé  nouveau,  son  analyse  et  sa  densité  de  vapeur 
étant  connues,  on  saura  le  nombre  et  la  nature  des  atomes  qui  com- 
posent sa  molécule.  Il  ne  restera  plus  qu'à  chercher  Tarrangement  de 
ces  atomes,  et  Ton  connaîtra  tout  ce  qui  peut  influer  sur  les  réactions 
du  composé.  On  est  donc  certain  d'arriver  à  une  formule  en  accord 
avec  les  propriétés  chimiques.  Wurtz,  dans  son  livre,  constate  que  le 
système  actuel  des  poids  atomiques  est  en  harmonie  avec  les  analo- 
gies chimiques  ;  il  n^en  est  nullement  surpris. 

Mais  si  Ton  pense  que  les  formules  110,  SO'HO,  C^H'^O^...  et 
H'O,  SO*H*,  C^H^'O  —  se  valent,  que  les  secondes  n'ont  sur  les 
premières  d'autre  avantage  que  de  représenter  des  volumes  de  vapeur 
égaux  ^quand  les  corps  sont  vaporisables  sans  décomposition), 
comment  peut-on  prétendre  arriver  à  un  svslème  en  accord  avec  les 
propriétés  chimiques,  lorsque  seule  une  considération  d'ordre  phy- 
sique a  décidé  du  choix  ? 

Les  nombres  proportionnels  présentent  bien  d'autres  points  faibles. 
Pour  établir  leur  existence,  on  s'appuie  sur  des  lois  où  il  est  cons- 
tamment question  de  rapports  swipfes.  Que  restera-t-il  de  la  théorie 
si  Ton  s'aperçoit  que  les  rapports  se  compliquent  ?  Dira-t-on  qu'un 
nombre  proportionnel  peut  être  multiplié  par  un  rapport  quelconque  ? 
La  complication  dont  nous  parlons  ne  saurait  gêner  les  atomistes; 
leurs  hypothèses  ont  bien  été  suggérées  par  la  connaissance  d'un 
certain  nombre  de  phénomènes  simples;  mais  elles  n'exigent  pas 
qu'ils  soient  seuls  à  se  présenter. 

La  loi  de  Dalton,  par  exemple,  devrait  s'énoncer  ainsi  :  Lorsque  deux 
corps  s'unissent  en  plusieurs  proportions,  il  arrive  parfois  qu'à  un 
poids  fixe  de  l'un  d'eux  s'unissent  des  poids  de  l'autre,  qui  sont  entre 
eux  dans  des  rapports  rigoureusement  simples. 

C'est  ainsi  que,  pour  la  même  quantité  de  carbone,  le  gaz  des 
marais  renferme  une  quantité  d'hydrogène  exactement  double  de 
celle  qui  est  contenue  dans  le  gaz  oléfiant.  Ceci  est  la  partie  inatta- 
quable jusqu'ici,  et  les  progrès  de  l'analyse  chimique  n'ont  fait  que 
la  rendre  plus  certaine. 

Mais  est-il  permis  de  dire,  comme  on  le  fait  dans  l'enseignement, 
qu'il  ne  se  rencontre  que  des  rapports  simples?  Autrefois  on  pouvait 
le  croire,  aujourd'hui  non.  Le  méthane  et  l'éthylène  ne  sont  point 
les  seuls  carbures  d'hydrogène.  Comparons  les  carbures  C^-^^H'' 
et  C»8H=«. 
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Ces  carbures  existent;  il  s'en  trouve  même  plusieurs  répondant  à 
Tune  de  ces  formules. 
Ici,  à  un  même  poids  de  carbone  s*unissent  des  poids  d'hydrogène, 

12  14 

qui  sont  entre  eux  dans  le  rapport  .   '     *  Je  sais  bien  que  l'analyse 

chimique  n'est  pas  assez  précise  actuellement  pour  distinguer  ce 
rapport  de  l'unité  ;  mais  néanmoins  la  façon  dont  les  carbures  ont  été 
obtenus,  leurs  réactions,  leurs  constantes,  établissent  ces  formules 
avec  assez  do  certitude  pour  que  nous  puissions  affirmer  que  le  rap- 

,  ^,.  168  ,  169 
port  est  bien  77^7:  et  non  t^:t' 
^  lo9  lu9 

Si  cet  exemple  était  isolé,  s'il  avait  fallu  de  longues  recherches 
pour  le  trouver,  peut-être  resterait-il  quelque  hésitation  dans  notre 
esprit,  accoutumé  aux  rapports  simples;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  et 
il  suffît,  pour  s'en  rendre  compte,  d'ouvrir  un  traité  de  chimie  qui  ne 
soit  pas  trop  incomplet. 

Au  reste,  si  les  lois  pondérales  des  combinaisons  appliquées  aux 
composés  de  deux  ou  de  plus  de  deux  corps  entre  eux  comportaient 
des  rapports  toujours  simples,  on  ne  devrait  rencontrer  que  des  for- 
mules à  exposants  simples.  Or  quel  est  le  chimiste  qui  rejettera  a 
priori,  uniquement  à  cause  de  leur  complexité,  des  formules  du  genre 

de  celles-ci  : 

PTm**0«3H»518H«0 
PT„<00MH*<8H20 

CaWH387Az63H75S3. 

proposées  pour  représenter  l'albumine  et  certains  acides  phospho- 
tungstiques. 

Dalton  crut  à  la  simplicité  des  rapports,  c'est  du  moins  ce  qu'af- 
firme Sainte-Claire  Deville  {Ann.  de  VEc.  Normale^  2*  s. ,  t.  V,  p.  202), 
et  pourtant,  comme  le  dit  Wurtz,  «  esprit  élevé,  Dalton  ne  s'arrêta 
pas  aux  faits,  mais  chercha  à  en  rendre  compte  par  une  conception 
théorique  ».  11  «  supposa  que  la  matière  était  formée  d'atomes  ». 
Deville  fait  remarquer  (loc,  cit.^  p.  201)  que  cette  hypothèse  n'a 
pas  pour  conséquence  la  loi  des  proportions  multiples,  lorsqu'il  est 
question  de  multiples  simples,  qu'il  aurait  fallu  ajouter  «  les  combi> 
naisons  s'effectuent]  entre]  des  atomes  associés  en  nombres  entiers 
petits  ».  Dalton  ne  l'a  pas  fait,  et  c'est  justement  pour  cette  raison 
que  son  hypothèse  n'est  point  en  contradiction  avec  les  progrès  de 
la  chimie,  tandis  qu'on  n'en  pourrait  dire  autant  de  la  loi  des  rap- 
ports simples. 
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Dans  certains  cas,  nous  observons  que  les  poids  d'un  corps  qui  se 
combinent  à  un  poids  constant  d'un  autre  sont  des  multiples  d'un 
même  nombre.  Par  suite  de  l'imperfection  de  nos  méthodes  d'ana- 
lyse, nous  ne  pouvons  constater  ce  fait  avec  certitude  que  si  ces 
multiples  sont  simples.  N*est-il  pas  naturel  d'admettre  par  général!- 
«ation  que,  dans  tous  les  cas,  les  poids  en  question  sont  des  multiple 
•d'un  même  nombre,  simples  ou  non,  et,  ce  Taisant,  est-on  bien  éloigné 
4e  Thypothèse  de  Dalton? 

Les  lois  de  Gay-Lussac,  qui  ont  joué  un  rôle  capital  dans  Thistoire 
4e  la  chimie,  ne  sont  pas  à  l'abri  des  critiques  précédentes.  Il  n'y  a, 
pour  s'en  rendre  compte,  qu'à  essayer  de  les  appliquer  aux  carbures 
■d'hydrogène,  car,  pour  inconnu  que  nous  soit  le  volume  de  12  de  car- 
bone en  vapeur,  il  n'en  a  pas  moins  une  valeur.  L'une  de  ces  lois, 
relative  aux  contractions  a  disparu  de  la  science,  les  autres  ne 
peuvent  être  considérées  que  comme  de  simples  remarques  appli- 
cables aux  corps  présentant  l'état  gazeux,  dans  les  conditions  habi- 
tuelles de  température  .et  de  pression,  mais  ne  sauraient  servir  à 
édifier  un  système  de  formules  applicables  à  tous  les  corps. 

Ainsi  l'hypothèse  de  l'existence  des  atomes  nous  paraît  bien  supé- 
rieure à  la  théorie  des  nombres  proportionnels,  et  nous  l'adopterions 
-volontiers.  Mais  cela  n'est  même  pas  indispensable  pour  arriver  à 
donner  à  chaque  corps  une  formule  et,  par  suite,  un  poids  molé- 
culaire. 

Disons  avec  Gerhardt  :  «  Les  formules  chimiques  ont  pour  but  de 
«  rendre  évidentes  de  la  manière  la  plus  simple  et  la  plus  exacte  les 
«  relations  qui  rattachent  les  corps  entre  eux  sous  le  rappoK  de  la 
«  transformation.  Toute  réaction  chimique  peut  se  rendre  par  une 
«  équation.  Représenter  un  corps  par  une  formule  rationnelle,  c'est 
«  résumer  par  des  signes  de  convention  un  certain  nombre  d*équa- 
«  tions.  Les  formules  rationnelles  sont  donc  en  quelque  sorte  des 
«  équations  contractées.  » 

Appliquons  ceci  à  des  exemples  classiques  : 

Aprèg  avoir  exposé  les  belles  recherches  de  Graham  sur  Tacide 
phosphorique,  ne  peut-on  dire  :  l'hydrogène  de  cet  acide  est  suscep- 
tible de  se  fractionner  en  trois  parties.  Pour  rappeler  ce  fait,  .nous 
-écrirons  dans  sa  formule  trois  fois  le  symbole  de  l'hydrogène,  et 
nous  appellerons  alors  poids  moléculaire  de  cet  acide  le  poids  qui 
renferme  3IL  Avec  H  =  1 ,  l'analyse  nous  apprend  que  ce  poids  est  98. 
Cet  exemple  n'est  pas  unique  :  l'hydrogène  combiné  se  prête  presque 
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toujours  à  des  sabstitutions  par  les  métaux,  le  chlore,  les  radicaux 
hydroearbonés  ;  ces  substitutions  ne  portent  généralement  que  sur  une 
fraction  de  Thydrogène.  Choisissons  la  formule  qui  s'accoVnmode  le 
mieux  des  fractionnements  observés. 

Quand  nous  aurons  cité  le  travail  de  Williamson  sur  Téther,  nous 
le  résumerons  en  disant  :  la  composition  deTéther  est  celle  d'un  alcool 
déshydraté.  On  respecterait  donc  sa  composition  en  lui  donnant  la 
même  formule  qu'à  Talcool  en  éliminant  toutefois  les  éléments  deTeau. 
Mais  il  vaudra  mieux  doubler  la  formule  de  Talcool  avant  de  faire 
cette  élimination,  parce  qu'alors  nous  ne  séparerons  pas  dans  notre 
symbolisme  les  phénomènes  absolument  semblables  de  rélhérifica- 
tion  d'un  alcool  et  de  réthérification  d'un  mélange  d'alcool,  parce  que 
nous  pourrons  ainsi  représenter  commodément  Jes  éthers  mixtes. 

Nous  démontrerons  de  même,  avec  Wurtz,  que,  si  l'iodure  de 
méthyle  est  CH  ^I  le  corps  obtenu  en  traitant  par  le  sodium  est  non 
pas  CH^,  mais  CH^.  CH^.  Nous  nous  appuierons  pour  cela  sur 
les  résultats  de  l'action  du  sodium  sur  un  mélange  d'iodures  alcoylés. 

En  un  mot  nous  considérerons  chaque  combinaison  comme  une 
sorte  de  mécanisme  ;  pour  en  connaître  les  différentes  pièces,  nous 
le  démonterons  par  l'analyse,  puis  nous  essaierons  de  les  remettre  en 
place  par  la  synthèse,  et  nous  trouverons  ainsi  à  la  fois  la  formule 
développée  et  le  poids  moléculaire.  Avant  les  belles  découvertes  de 
Raoult,  on  ne  faisait  pas  autrement  pour  fixer  la  formule  des  composés 
non  volatils,  et  la  cryoscopie  n'a  point  détruit  les  résultats  acquis,  elle 
s'est  imposée  parce  qu'elle  les  confirmait. 

En  acceptant  ces  vues,  on  est  amené  à  considérer  l'énoncé  d'Avo- 
gadro  non  plus  comme  une  hypothèse,  mais  comme  une  loi  au  même 
titre  que  la  loi  de  Raoult.  Eile  ne  sert  point  à  définir  les  poids  molé- 
culaires, elle  sert  à  déterminer  rapidement  une  valeur  approchée 
quand  il  s'agit  de  gaz.  Mais  nous  ne  saurions  admettre  une  défini- 
tion conduisant  à  cette  conséquence  :  «  les  corps  non  volatils  ne 
«  peuvent  avoir  par  conséquent  de  poids  moléculaire  ». 

Si,  dans  les  recherches,  il  est  commode,  pour  aller  vite,  de  faire  un 
usage  constant  des  données  physiques  et  de  la  notion  de  valence, 
il  n'en  est  pas  moins  certain  que,  dans  l'enseignement,  il  est  beaucoup 
plus  instructif  de  montrer  comment  les  réactions  de  chaque  corps 
conduisent  peu  à  peu  à  la  formule  qu*on  lui  a  donnée.  11  restera  dans 
l'esprit  de  l'éjève  que  la  méthode  des  sciences  chimiques  n'est  point 
celle  des  sciences  mathématiques^  qu'une  formule  ne  se  démontre 
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pas  comme  un  théorème,  qu'on  peut  simplement  lui  trouver  des 
avantages  et  qu'un  jour  on  l'abandonnera  peut-être  pour  une  autre 
plus  en  harmonie  avec  les  faits.  L'histoire  est  là  pour  lui  apprendre 
que  la  silice,  et  plus  récemment  Tacidehypoazoteux,  Tacîde  persulfu- 
rique,  ont  changé  de  formules. 

Nous  ne  saurions  conclure  mieux  que  par  une  citation  de  Friedel  : 
«  On  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  les  idées  d'Avogadro  et  d*Am- 
«  père  ne  sont  autre  chose  qu'une  hypothèse  physique,  féconde  en 
«  conséquences,  il  est  vrai,  même  au  point  de  vue  chimique,  mais 
<(  devant  céder  le  pas  aux  considérations  chimiques,  lorsqu'il  s  agit 
«  de  déterminer  les  poids  des  atomes  et  des  molécules.  » 


RECHERCHES  SUR  LA  GOHDUGTIBIUTÉ  DE  LA  PEAU  DE  L0R6AHISME  VIVANT 
ET  SUR  SES  VARIATIONS  EN,  FONCTION  DE  LA  TEBfFÉRATURE  EXTÉRIEURE. 
ÉTUDE  SUR  L'HOMME  ; 

Par  M.  J.  LEFÈVRE. 


i.  Exactement  placée  au  contact  du  milieu  extérieur,  la  peau  est 
la  dernière  enveloppe  que  traverse  la  chaleur  dans  son  mouvement 
centrifuge  à  travers  le  corps.  Elle  représente  le  dernier  obstacle 
opposé  à  la  sortie  de  cette  chaleur  et  mérite  à  ce  titre  une  mention 
spéciale  dans  l'histoire  physiologique  des  homéothermes. 

Nous  nous  sommes  proposé,  ici,  d'évaluer  en  valeur  absolue  la 
conducUbilite'  calorifique  de  la  peau,  et  d'étudier  la  variation  de 
cette  conductibilité  avec  la  température  du  milieu  extérieur,  —  la  tem- 
pérature du  milieu  intérieur,  qui  est  la  température  du  corps,  pou- 
vant être  regardée  comme  constante  et  égale  à  37^  C. 

Les  divers  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  la  conductibilité  de» 
tissus  n'ont  eu  en  vue,  en  général,  que  de  donner  une  échelle 
(le  conductihiliti^s,  M.  Bordier,  dans  des  expériences  très  soignées,  a 
étudié  les  conductibilités  des  divers  tissus  osseux,  adipeux,  etc.  ; 
mais  il  n'a  pas  étudié  la  peau,  et,  d'autre  part,  il  n'a  opéré  que  sur  le 
cadavre. 

Nous  avons  voulu  mesurer  sur  le  vivant,  et  en  valeur  absolue,  le» 
divers  coefficients  de  conductibilité  qu'introduit  l'étude  calorifique 
de  la  peau,  en  partant  de  la  définition  physique  de  ces  coefficients. 

%  La  peau,  d'épaisseur  sensiblement  uniforme  et  égale  à  2  milli- 
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mètres,'  pouvant  être,  suivant  la  comparaison  classique,  assi- 
milée à  un  mur  qui  sépare  Vintérieur  du  corps  du  milieu  extérieur, 
nous  aurons  un  mur  à  faces  sensiblement  parallèles  d'une  moyenne 
épaisseur  de  1,5  à  2  millimètres.  Nous  aurons  donc  trois  coefficients 
a  déterminer  : 

A,  coefficient  de  conductibilité  extérieure  ou  à^émission  de  la  peau 
vers  le  milieu  environnant; 

A,  coefficient  de  conductibilité  proprement  dite,  intérieure^  ou 
coefficient  de  transmission  ; 

/,  coefficient  de  conductibilité  profonde,  de  contact  ou  de  réchauf- 
fement^ à  la  face  interne  de  la  peau. 

Soit  Q  le  nombre  de  petites  calories  débitées  pendant  le  temps  f, 
S  la  surface  du  corps  en  centimètres  carrés,  A  la  température  cutanée 
à  la  profondeur  e,  B  la  température  de  la  face  extérieure.  37**  repré- 
sentant la  température  du  milieu  intérieur  chez  l'homme  dans  la 
région  sous-cutanée,  on  aura,  pour  la  période  de  régime  : 


(B  — CjSr  (A  — BjSr  (37  — A)S« 

h  représentera  la  chaleur  émise  par  l'unité  de  surface  pendant  le 
temps!,  pour  i*  de  différence  entre  la  surface  extérieure  et  le 
milieu. 

h  sera  la  chaleur  qui  passe  par  unité  de  surface  d'un  plan  quel- 
conque parallèle  aux  faces,  l'épaisseur  totale  de  la  peau  étant  i,  et 
la  différence  de  température  aux  2  faces,  i*. 

/  mesurera  la  chaleur  qui  entre  à  la  face  profonde  de  la  peau, 
par  unité  de  surface,  par  unité  de  temps,  et  pour  !•  de  différence 
entre  l'intérieur  du  corps  et  la  face  interne  de  la  peau. 

Les  quantités  à  connaître  sont  :  Q,  A  —  B,  B  —  C,  37  — A,  S. 

Voici  donc  les  séries  d'expériences  à  faire  : 

!•  Détermination  de  Q  par  une  méthode  calorimétrique  précise  ; 

V  Recherche  de  la  température  aux  deux  fac^  de  la  peau  (à 
2  millimètres  de  distance)  ; 

3*  Détermination  delà  surface  du  corps.. 

Cette  étude  a  été  faite  sur  l'homme,  et  l'on  a  choisi  l'eau  comme 
milieu  extérieur.  C'est  sur  moi  que  les  expériences  ont  été  réalisées, 
c'est-à-dire  sur  un  sujet  de  trente-quatre  à  trente -six  ans,  pesant 
65  à  66  kilogrammes,  habitué  aux  réfrigérations  et  très  entraîné 
musculairement  (tissu  adipeux  réduit  au  minimum). 

J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Juin  1901.)  26 
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3.  Calorimélrie  dans  le  bain  sans  conveclion.  —  Mes  méthodes 
calorimétriques  dans  les  bains,  avec  conveciioriy  ont  été  détaillées 
ailleurs  (').  Je  ne  présenterai  ici  qu'un  résumé  de  la  technique,  en 
insistant  seulement  sur  les  points  qui  intéressent  spécialement  le 
problème  actuel. 

Les  thermomètres,  gradués  au  dixième,  étalonnés,  mis  à  poste  fixe, 
sont  visés  à  la  lunette.  On  évalue  la  température  avec  un  oculaire 

micrométrique  donnant  — -  de  degré.  C'est  avec  cette  approximation 

que  toutes  les  lectures  et  corrections  de  réchauffement  avant  et 
après  le  bain  ont  été  faites. 

Le  sujet  se  déshabille  suivant  une  règle  invariable,  et  se  plonge, 
au  signal  donné,  en  deuXsecondes,dansle  calorimètre.  Celui-ci  protégé 
suivant  les  règles  habituelles,  contient  68  litres  d'eau.  Cette  réduc- 
tion de  la  masse  liquide  rend  la  sensibilité  aussi  grande  que  pos- 
sible. Le  sujet  s'y  place  vivement,  le  dos  au  fond  du  récipient,  les 
genoux  plies,  les  mains  fixées  au  bord.  La  tète,  les  mains  et  les 
avant-bras,  et  une  petite  partie  des  membres  inférieurs  sortent  seuls 
de  Teau  ;  mais,  dans  toutes  les  expériences^  la  surface  réfrigérée 
reste  exactement  la  même.  Celte  remarque  est  importante,  car  elle 
nous  permet  d'affirmer  que  les  diverses  expériences  resteront  tou- 
jours comparables. 

L'immobilité  absolue  du  sujet  dans  le  calorimètre  est  indispen- 
sable ;  en  d'autres  termes,  ce  sont  les  débits  sans  con»ee^ion  qu'il  faut 
mesurer  ici.  En  ellet,  la  quantité  Q  représente  la  chaleur  perdue 
dans  les  conditions  mêmes  de  réfrigération  où  se  trouvera  l'orga- 
nisme lorsqu'on  déterminera  les  températures  A  et  B  aux  deux 
faces  de  la  peau  ;  or  la  difficulté  de  celte  détermination  exigera  la 
compléta  immobilité  du  corps. 

La  fin  de  Texpérience  ne  présente  rien  de  particulier.  Au  signal 
donné,  sur  indication  chronométrique,  le  sujet  sort  du  calorimètre 
en  deux  secondes.  La  correction  de  réchauffement  est  étudiée  après 
comme  avant  le  bain,  et  le  calcul  des  calories  est   fait  avec  une 

erreur  bien  inférieure  à  -r^' 

Ces  mesures  sont  faites  à  5,  12,  18,  24,  30^  A  chaque  tempéra- 


([)  Arch.  de  P/i}/siolo{fie,  années  1895,  96,  97.  Nous  avons,  dans  ces  mémoires, 
insisté  sur  la  vérification  de  ïimifonnilé  de  température  du  bain  au  cours  de 
l'expérience,  avant  et  après. 
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lure,  fdt  ^etcbé  ks  débits  en  1,2,  3,  5,  8,  12,  20  minutes,  Je 
détermine  ainsi  les  débits  de  la  période  variable  et  celui  de  régime  à 
la  minute  pour  la  période  sktitonnaire. 

La  courbe  Q  ci-jointe,  construite  sur  ces  données  expérimentales, 
indique  la  valeur  du  débit  de  régime  sans  connection^  en  fonction  delà 
température  du  réfrigérant  [fig.  1). 
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Fio.  1. 


4.  Expériences  de  topographie  thermique  cutanée.  —  Rien  de  plus 
difficile  a  priori  que  la  prise  sons  l'eau  de  la  température  des  deux 
faces  de  la  peau.  Je  me  suis  expliqué  ailleurs  {*)  sur  cette  difficullé 
et  sur  les  moyens  qui  m'ont  permis  de  la  surmonter  à  peu  près  entiè- 
rement. V^oici  un  résumé  de  la  méthode  employée. 

On  ne  peut  évidemment  utiliser  que  les  soudures  thermo-électriques. 

Pour  la  surface  cutanée  externe,  j'emploie  une  soudure  circulaire, 
en  plaque  mince  fer-maillechort,  occupant  le  centre  de  la  base  infé- 
rieure d'un  cylindre  creux  d'ébonite  à  épaisse  paroi.  La  bordure 
d'ébonite  dépassant  d'environ  1  millimètre  le  plan  de  la  plaque, 
celle-ci  n'entre  en  contact  avec  la  peau  que  par  une  légère  pression 
de  l'instrument.  La  caisse  est  surmontée  elle-même  d'un  manche 
d'ébonite  très  épais,  au  centre  duquel  passent  les  fils  fer  et  maille- 
chort,  parfaitement  isolés  électriquement  et  thermiquement  contre  le 
froid  de  l'eau  et  la  chaleur  de  la  main  de  l'opérateur.  Nous  appelle- 
rons cet  instrument  :  pile  de  contact  {fig,  2). 


(')  J.  Lefévre,  Arch.  de  physiologie  ;  4  mémoires,  année  1898. 
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Pour  prendre  la  température  sous-cutanée  à  2  millimètres  de  pro- 
fondeur, j'ai  fait  construire  une  aiguille  {fig,  3)  composée  d*un  tube 
creux  d'acier  et  d'un  lil  de  maillechort  isolé  en  son  centre.  La  sou- 
dure des  deux  métaux  se  fait  à  0"",5  de  la  pointe  pénétrante,  et  sur 


Fio.  2. 


Fio.  3. 


une  simple  étendue  de  0°*'",5.  Cette  aiguille,  vernie  sur  toute  sa  sur- 
face, peut  se  déplacer  au  moyen  d'un  pas  de  vis  suivant  Taxe  d'une 
caisse  d'ébonite  protectrice,  où  on  peut  la  faire  enlièreraent  rentrer. 
Par  le  jeu  de  la  vis  dont  le  pas  est  connu,  on  amène  exactement 
2""",5  d'aiguille  hors  de  la  boîte,  et  Ton  enfonce  entièrement  cette 
portion  libre  perpendiculairement  dans  la  jieau,  en  forçant  un  peu 
pour  que  la  base  de  la  caisse  d'ébonite  soit  exactement  au  contact 
de  la  surface  cutanée.  Grâce  à  cette  précaution,  Taiguille  ne  louche 
pas  Teau. 

L'opération  se  fait  en  quelques   secondes,  à  fleur  d'eau,   puis  la 
région  observée  est  aussitôt  et  de  nouveau  immergée  (*). 


(I)  Les  fils  fer  et  maillechort  protégés  de  tubes  fins  de  caoutchouc  sont  fixés 
aux  quatre  bornes  des  deux  soudures  et  aux  deux  bornes  du  galvanomètre. 
Toutes  ces  bt>rnes  sont  enveloppées  d'ouate  afin  d'éviter  toute  trace  de  courant 
parasite  par  différences  de  température.  Le  galvanomètre  Thomson  est,  comme 
d'usage,  observé  à  la  lunette. 
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Voici  la  marche  d'une  expérience  : 

Le  bain  est  préparé.  Les  deux  soudures  plongent  à  côté  d*un  bon 
thermomètre  observé  à  la  lunette  ;  Teau  est  agitée.  Le  galvanomètre 
est  au  zéro;  ce  zéro  est  invariable.  Le  sujet  se  place  alors  dans  Teau, 
et  Texpérience  commence. 

Elle  comprend  quatre  phases  : 

1®  La  pile  est  appliquée  avec  légère  pression  sur  la  surface  du 
corps  mise  à  fleur  d'eau  pour  la  recevoir  et  replongée  ensuite.  On 
déplace  lentement  l'instrument  tout  en  continuant  la  pression,  afin 
d'éviter  le  passage  de  Teau  entre  peau  et  soudure.  Grâce  au  mouve- 
ment continu,  on  empêche  la  protection  réchauffante  de  la  peau  par 
la  pile.  Le  galvanomètre,  dès  le  début,  subit  une  très  forte  déviation 
qui  s'atténue  peu  à  peu  pendant  la  période  variable  et  se  fixe  au 
moment  du  régime.  On  relève  cette  déviation  en  même  temps  que 
la  température  de  l'eau  près  de  l'autre  soudure.  Transformée  en 
degrés  (*),  cette  déviation  fera  connaître  la  différence  B  —  C; 

â""  Pile  et  aiguille  placées  côte  à  côte  sur  la  peau,  à  fleur  d'eau  ;  le 
galvanomètre  revient  immédiatement  et  exactement  au  zéro.  Cette 
vérification  se  fait  en  quelques  secondes  ; 

3®  La  pile  reste  à  la  surface  cutanée  et  l'on  enfonce  les  2°*'",5  d'ai- 
guille entièrement  et  perpendiculairement  dans  la  peau.  Avec  les 
précautions  décrites,  la  pile  est  déplacée  lentement.  Cette  fois,  la 
déviation  observée  est  de  sens  inverse  à  la  précédente,  puisque  l'ai- 
guille  est  plus  chaude  que  la  pile.  Cette  déviation,  instantanément 
produite  se  maintient  aussi  longtemps  qu'on  le  veut  ;  transformée  en 
degrés,  elle  donnera  la  différence  A  —  B  ; 

4®  Si  ces  valeurs  A  —  B  et  B  —  C  sont  exactes,  leur  somme  A  —  C 
doit  donner  un  nombre  égal  à  celui  de  l'expérience  directe.  Pour 
cette  vérification,  l'aiguille  restant  sous-cutanée,  la  pile  est  mise 
près  du  thermomètre  dans  l'eau.  La  déviation  nouvelle  donne  bien 
A  —  C,  et  chaque  fois  on  constate  que.  ce  chiffre  d'expérience  est  ^gal 
au  nombre  calculé  (*). 


[})  La  transformation  se  fait  en  reproduisant  la  déviation,  les  soudures  étant 
placées  dans  deux  bains  à  température  convenable. 

(2)  Exemple  de  rexactilude  du  contrôle,  à  14*.  B  —  C  =  5%9;  A  —  B  =  2%7. 
La  somme,  A  —  C  =  8*,6.  La  mesure  directe  de  A  —  C  donne  8*,4.  La  faible  dif- 
férence 0*,2  s*explique  par  réchauffement  du  bain  en  cours  d'expérience. 
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I.e  tableau  suivant  donne  les  nombres  trouvés  à  6,  14  et  22**. 

Tempéralore  Température 

du  B  —  C  du  A  —  B 

réfrigéraot.  rérrig:érant. 

60  10*»  2  7«  5°  9 

14«  509  1405  2°  7 

22°  2°  0  22®  1®  2 

En  portant  en  ordonnées  ces  valeurs  et  en  admettant  que  vers  37**, 
les  difîérenccs  de  température  se  réduisent  à  0,  j'ai  construit,  sur  la 
figure  jointe  à  ce  mémoire,  les  courbes  de  A  —  B  et  B  —  C.  Nous 
y   relèverons  les  valeurs  qui  correspondent  à  5,  12,  18,  24  et  30® 

W  !)• 

5.  Détermination  de  la  surface  du  corps,  —  11  faut  connaîlro  la  sur- 
face S  qui  fournit  le  débit  Q  précédemment  déterminé.  Un  procédé 
bien  simple  permet  d'y  arriver. 

Après  un  bain  de  quelques  minutes  dans  Teau  1res  froide  (0  ou 
G®),  la  surface  réfrigérée  —  celle  qu'il  faut  précisément  détermi- 
ner —  admirablement  colorée  en  rouge,  se  détache  par  des  lignes 
nettes  sur  le  reste  du  corps.  Cette  surface  rougie  dessine,  en  quelque 
sorte,  sur  le  sujet,  à  cause  de  la  position  qu'il  prend  dans  le  calori- 
mètre, des  chaussettes  montant  jusqu'à  mi-hauteur  de  mollets,  et  un 
maillot  parlant  de  la  base  du  cou,  allant  aux  coudes  et  descendant  à 
moitié  des  cuisses.  Il  sera  donc  facile  de  tailler  sur  le  sujet  lui-même 
de  vraies  chaussettes  et  un  véritable  maillot  de  coton,  en  se  guidant 
sur  le  contour  des  surfaces  liyperhémiées.  On  aura  soin  seulement, 
pendant  cette  opération,  de  ne  faire  que  le  minimum  desduplicatures 
nécessaires  aux  coutures  et  de  ne  jamais  forcer   l'élasticité  du  tissu. 

Les  pièces  de  cet  habillement  sont  pesées  d'abord,  puis  on  pèse  un 
rectangle  de  même  étoffe  dont  la  surface  a  été  déterminée  d'avance. 
Les  pesées  sont  faites  au  décigramme.  Densités  et  épaisseurs  étant 
les  mêmes,  les  surfaces  sont  entre  elles  comme  les  poids,  et  l'on  a  : 

Ici  l'échantillon  rectangulaire,  dont  les  côtés  sont  mesurés  au 
demi-millimètre,  donne  une  valeur  de  s  de  1.690  centimètres  carrés, 

avec  une  erreur  relative  <  »  Son  poids  2>  =  48  grammes,  et  le 
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poids  P  de  la  surface  dhabiilement  vaut  340  grammes.  Donc  : 

340 
S  =  1.600  X  -^  =  12.000  centimètres  carrés. 

Pour  la  surface  totale  du  corps,  moins  la  tête,  on  trouverait  14.000 
à  15.000  centimètres  carrés. 

6.  Calcul  des  coefficienls  de  conductibilité.  —  Discussion.  —  Résu- 
mons les  données  du  calcul  : 

Dans  toutes  les  formules  S  =  12.000  centimètres  carrés;  ^  =  1  mi- 
nute, e  —  2  millimètres  (^). 

Les  résultats  calorimétriques  et  topographiques  sont  groupés  dans 
le  tableau  suivant  : 


Température 

du 
rérri^rant. 

B  ~  fi 

A-  b 

d 

A 

37  -A 

Q 
(microcalorie») 

50 

10«8 

7°  25 

150  8 

23» 

140 

12.500 

12« 

6°  8 

3<»5 

18«8 

22*3 

14«7 

7.400 

18°  3°  95         1«8  21«95  23«8  13»  2  4.300 

24»  2°  5  0«85  26°  05  26°  9  10°  2.320 

30°  0°8  0°30  30°  8  31°  1  5°  900 

Nous  calculons  les  coefficients  en  unités  C.  G.  S.  Par  exemple 
à  5°,  nous  aurons  : 

12.500  12.500X0,2 12.500 

""  10,8  X  12.000  X  60  '       ~  7,25  X  i2.000  X  60  '      "~  14  X  1 2.000  X  60' 

Tous  les  résultats  semblables  sont  groupés  dans  le  tableau  sui- 
vant : 

Valeurs  de  h,  Ar,  /  en  imités  C.  G.  S. 


Température 

da 

h 

k 

l 

réfriféranl. 

5° 

0,0016 

0,00047 

0,00120 

12° 

0,0015 

0,00058 

0,00070 

18° 

0,0015 

0,00066 

0,000i5 

24° 

0,0015 

0,00075 

0,00031 

.W 

0,0016 

0,00083 

0,00020 

La  peau  est  donc  un  solide  mauvais  conducteur;  sa  conductibilité 
est  à  peu  près  égale  à  celle  du  bois,  du  même  ordre  que  celle  de  la 

(1)  Il  importe  peu,  d'ailleurs,  que  Tépaisseur  de  la  peau  diffère  un  peu  de  2  milli- 
mètres dans  quelques  régions.  11  suffit  que  Ton  sache  que  nos  coefficients  coin- 
cement le  tissu  qui  enveloppe  le  corps  sur  2  millimètres  d'épaisseur. 
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gutta-percha,  et  5  ou  6  fois  supérieure  à  celle  de  la  laine,  750  fois 
supérieure  à  celle  de  rair(*J. 

7.  Fonction  de  la  conduclibilùé  cutanée  dans  la  résistance  au  froid. 
—  De  la  valeur  0,00083  qu'il  possède  à  30®,  le  coeiiBcient  k  s'abaisse 
avec  la  température  et  tombe  vers  5®  à  0,00047. 

La  peau  est  deux  fois  moins  conductrice^  c'est-à-dire  résiste  deux 
fois  mieux  au  froid  à  5*  qv^à  30*. 

Le  coefficient  de  conductibilité  externe  A,  de  la  peau  au  contact  de 
Teauy  ne  semble  pas  modifié  par  la  température. 

Au  contraire,  le  coefficient  de  conductibilité  profonde,  ou  de 
réchauffement^  crott  rapidement  quand  la  température  du  réfrigérant 
s'abaisse  :  il  s'élève  de  0,00020  à  0,00120.  Le  coefficient  de  réchauffe- 
ment^ coefficient  de  conductibilité  superficielle  de  la  peau  au  contact 
du  milieu  intérieur,  devient  six  fois  plus  grand,  quand  la  tempéra- 
ture du  réfrigérant  passe  de  30*  à  5*. 

Rapprochons  ces  lois  de  la  formule  classique  de  résistance  des 
homoeothermes,  à  savoir  que  cette  résistance  se  fait  principalement 
par  diminution  des  pertes  périphériques.  L'expérience  nous  montre 
bien  que  la  peau  résiste  mieux  à  5  qu'à  30^  ;  mais  elle  nous 
montre  aussi  que  si  la  peau  exposée  au  froid  est  disposée  pour  perdre 
le  minimum  de  chaleur  du  côté  extérieur,  elle  est  également  disposée 
pour  en  recevoir  le  plus  possible  du  côté  intérieur  (*). 

Toutefois,  de  ces  deux  modifications  contraires  {augmentation  du 
réchauffement  profond  ;  diminution  de  la  transmission  vers  la  surface) 
c'est  la  première  qui  l'emporte,  et  l'on  peut  dire  que  : 

En  dépit  de  V augmentation  du  coefficient  de  résistance  de  lapeau^ 
au  contact  du  froid,  la  perte  de  chaleur  à  5*  est  encore,  à  cause  du 
réchauffement  cutané  profond,  deux  ou  trois  fois  jilus  grande  que  ne 
r indique  la  loi  de  Newton. 

Nos  mesures,  purement  caloriméti'iques,  nous  avaient  conduit, 
depuis  plusieurs  années,  à  énoncer  cette  conclusion. 


(I)  M.  Bordîer  trouve  pour  les  divers  tissus,  osseux,  adipeux,  etc.,  des  valeurs 
de  la  conductibilité  qui  sont  du  môme  ordre  de  candeur  que  celles  qu'il  trouve 
pour  Tair.  II  est  visible  que  cette  divergence  vient  de  ce  que,  dans  ces  expériences 
très  soignées,  lauteur  a  déterminé  pour  l'air  un  coefficient  de  convection  (V.  Bor- 
DiBR,  Archives  de  Physiologie^  janvier  1898.) 

(*;  Loin  de  s'exclure,  ces  deux  phénomènes  se  complètent.  La  peau  est  d'autant 
mieux  secourue  à  sa  face  profonde  qu'il  fait  plus  froid,  mais,  en  mène  temps, 
elle  résiste  d'autant  mieux,  aûn  de  gaspiller  le  moins  possible  la  chaleur  que 
l'organisme  prodigue  pour  sa  défense. 
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SDR  LES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES  DES  BIÉTAUX  PURS; 
Par  Edm.  van  AUBEL. 

Parmi  les  mémoires  publiés  sur  les  résistivités  électriques  des 
métaux  purs,  à  diverses  températures^  ceux  de  Mathiessen  et  ceux 
de  James  Dewar  et  J.-A.  Fleming  (^)  renferment  un  très  grand 
nombre  de  résultats,  qui  sont  souvent  cités  comme  termes  de  com- 
paraison. 

Je  me  propose,  dans  ce  travail,  d'examiner  les  conclusions  des 
deux  savants  anglais,  relatives  à  Télain,  au  cadmium  et  au  nickel. 

En  1892,  MM.  James  Dewar  et  J.-A.  Fleming  ont  attribué,  à 
rétain  pur  étiré,  une  résistivité  égale  à  9,609  microhms-centimètre 
à  0^,8  C,  tandis  que,  d'après  leur  travail  paru  en  1893,  le  même  métal 
pur,  mais  fondu  et  comprimé  à  cliaud,  aurait  une  résistivité  de 
13,100  microhms-centimètre  à  1**  C. 

La  môme  constante  physique,  pour  un  fil  de  cadmium  pur  étiré, 
est,  d'après  ces  auteurs,  10,023  microhms-centimè(re  à  0°  C,  avec 
un  coefficient  moyen  de  température  de  0,00419  entre  0<*  et  100*  C. 
Au  contraire,  Benoit  (^)  a  trouvé,  pour  le  métal  pur  écroui,  6,86  mi- 
crohms-centimètre  à  0®  et  0,00444  pour  le  coefficient  de  température 
entre  0*»  et  100*  C. 

Suivant  A.  Mathiessen  et  C.  Vogt(^),  la  résistivité  spécifique  du 
nickel  pur  àO®  C.  est  12,357  microhms-centimètre,  et  James  Dewar 
et  J.-A.  Fleming  ont  donné,  dans  leurs  mémoires  publiés  en  1892 
et  1893,  les  résultats  de  mesures  exécutées  avec  une  spirale  de 
nickel  pur,  découpée  au  tour  sur  un  tube  de  métal.  Celui-ci  avait  été 
obtenu,  en  faisant  passer  de  la  vapeur  de  nickel-carbonyle  à  travers 
un  tube  de  verre  chauffé.  Plus  récemment,  J.-A.  Fleming  (*)  a  fait 
remarquer  que  les  tubes  de  nickel  réalisés  au  moyen  du  tétracar- 
bonyle  sont  trop  cassants  pour  être  étirés  en  fil,  et  ^ue  la  fusion  du 

(I)  Philosophical  Magazine,  5-  série,  vol.  XXXIV,  p.  326;  1892;  —  vol.  XXXVI, 
p.  271  ;  1893;  —  vol.   XIV,  p.  525;  1898. 

(')  Comptes  Rendus  des  Séances  de  V Académie  des  Sciences^  Paris,  t.  LXXVI, 
p.  345;  1873. 

P)  Poggendorffs  Annalen  der  Physik,  t.  CXVIII,  p.  444  ;  1863  ;  et  J.-A.  Flehino, 
Proceedings  of  the  Royal  Society,  London,  vol.  LXVI,  p.  50;  1900. 

(*)  J.-A.  Fleuing,  Proceedings  of  the  Royal  Society,  London,  vol.  LXVI, 
p.  50; 1900. 
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produit  en  aurait  certainement  altéré  la  pureté.  La  spirale  de  nickel 
étudiée  précédemment,  dont  les  dimensions  n'étaient  pas  suffisam- 
ment uniformes,  pouvaient  convenir  seulement  pour  Fétude  de  la 
variation  de  la  rcsistivité  électrique  avec  la  température. 

Il  est  permis  cependant  de  douter  de  Texactitude  de  cette  asser- 
tion du  savant  électricien  anglais,  car  la  courbe  tracée  avec  les 
résultats  des  mesures,  qui  ont  été  faites  entre  0®  et  iOO®  par 
James  Dewar  et  J.-A.  Fleming  en  1893,  présente  une  forte  bosse, 
aux  environs  de  la  température  de  20°,  et  est  toute  difTércnte  de  celle 
que  fournissent  les  valeurs  des  résistivités  données  par  les  mêmes 
auteurs,  dans  leur  mémoire  de  1892. 

Quoi  qu'il  en  soit,  J.-A.  Fleming,  dans  son  nouveau  travail,  a 
étudié  un  échantillon  de  nickel  que  M.  J.-W.  Swan  avait  préparé, 
par  Télectrolyse  d*une  solution  chaude  de  chlorure  de  nickel  très 
pur.  Le  métal  déposé  a  été  étiré  à  travers  une  filière,  et  recuit  dans 
une  atmosphère  d'hydrogène.  Le  fil  résultant,  aussi  mou  que  l'argent, 
a  été  soudé  à  des  tiges  de  cuivre  et  enroulé  sur  un  cadre  conve- 
nable, pour  être  immergé  dans  Tair  liquide.  Il  a  une  résislivité  spé- 
cifique presque  égale  à  la  moitié  de  celle  qui  a  été  attribuée  jadis 
au  nickel  par  Mathiessen  ;  mais  le  coofficient  de  température  entre 
0<*  et  100°,  pour  le  fil  de  nickel  électrolytique,  ne  diffère  pas  beau- 
coup de  celui  qui  a  été  obtenu,  en  1893,  avec  la  spirale. 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer  entre  eux  les  diverses 
résistivités  spécifiques  et  les  coefficients  de  température  obtenus 
avec  le  nickel  pur,  par  James  Dewar  et  J.-A.  Fleming  et  par 
J.-A.  Plcming  seul. 


Nickel  provenant  du  i 
nickel  -  carbonyle  ^ 
(Dewar  et  Fleming,  \ 
Loco  citato,  1892).     | 

Nickel  provenant  du  | 
nickel  -  carbonyle  ' 
(Dewar  et  Fleuing,  ^ 
Loco  citatOj  1893).     | 

Nickel  électrolytique  i 
(Fleming,  Loco  cita- 
to,  1900). 


Résistivités 

en 

mierohms-ceolimètrc. 


Coerflcienls  de  température. 


12,350  à  1«2 


12,402  à  P3 


6,305  à  9° 


0,0298 

entre  —  182«  07 
et  i»35 


0,02074 

entre  —  182« 
et  2»  35 


0,00  i93l     0,005696. 

entre  1*2         entre  1*2 
cl  20*  et  91*  5 


0,01043       0,00635 

entre  1*  3         entre  1*  3 
et  18*  7  et  90»  35 


0,00583       0,00618 

eniro  2*  35    entre  ()•  et  100» 
et  21*  3 


Les  écarts  si  grands  entre  les  divers  résultats  de  James  Dewar  et 
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J.-A.  Fleming  que  j'ai  signalés  antérieurement  pour  le  bismuth  (*), 
et  maintenant  pour  Télain  et  le  nickel,  me  paraissent  montrer  qu'il 
est  au  moins  imprudent  de  faire  les  mesures  avec  un  fil  enroulé 
sur  un  cadre  et  soumis  à  de  grandes  variations  de  température.  Il 
serait  préférable  de  se  servir  de  fils  rectilignes. 

Aussi  de  nouvelles  recherches  semblent  nécessaires  pour  établir 
les  résistivilés  électriques  de  ces  métaux,  et  Ton  est  peut-être  même 
en  droit  de  se  demander  si  les  divergences  signalées  ne  sont  pas  de 
nature  à  mettre  on  doute  la  conclusion  principale  des  travaux  exa- 
minés ici,  à  savoir  que  la  résistance  électrique  de  tous  les  métaux 
purs  lend  vers  zéro,  quand  on  s'approche  du  zéro  absolu  des  tempé- 
ratures (').  D'ailleurs  celte  conclusion  ne  paraît  pas  justifiée,  car  la 
résistance  clcclrique  du  platine,  de  l'argent,  du  cuivre  et  du  fer 
devrait  s'annuler,  respectivement  aux  températures  258,  2i8,4,  223 
et2-23*("^). 


DRUOE'S  AHNALEII  DER  PUTSK; 
T.  111,  n- 2  et  3;  1901. 

Léo  GRUMMACU.  —  Experimcntelle  Bcstimmung  von  CapillarilAlsconstanteit 
condenniter  gase  (Détermination  expérimentale  de  constantes  capillaires  de- 
gaz  liquéfiés)  (P.  367-376). 

La  méthode  de  mesure  a  déjà  été  employée  par  Tauteur  pour  des 
corps  liquides  à  la  température  ordinaire  (^).  Les  nouvelles  expé- 
riences ont  porté  sur  Tanhydride  sulfureux  liquide,  un  mélange 
d'anhydride  sulfureux  et  d'anhydride  carbonique  liquides,  préparé 
par  M.  Pictet,  Tammoniac  et  le  chlore  liquides,  et  elles  ont  conduit 


(')  Archives  des  Sciences  physiques,  Genève,  4*  période,  t.  IV;  1897. 

(-)  On  sait  que  la  chaleur  spécifique  des  métaux  purs  ne  tend  pas  vers  zéro, 
quand  on  s'approche  du  zéro  absolu  des  températures  (Voir  W.-A.Tilde.^,  Procee- 
dinfjs  oflhe  Royal  Society,  London,  vol.  LXVl,  n*  428,  p.  246,  note  ;  14  avril  1900  ; 
et  U.  Beiin,  Dvudes  Annalen  der  Physik,  4*  série,  t.  I,  p.  265  ;  1900). 

(•)  B.  Dbssau,  Neuere  (Jntersuchunrjen  iiber  verflUssiyte  Gase  und  tiefe  Tem^ 
peraluren  (Physikalische  Zeilschrifi,  2*  année,    n*  3,  p.  41,  20  octobre  1900). 

(*)  J.  de  Phys.,3*  série,  t.  X,  p.  205  ;  1901. 
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aux  résultats  suivants  : 

So* a  à  —  25»  C.  =  33,285  Dyncs-Cm. 

Liqtiidèdé  (  a  à  —  33°  C.  =i  35,065        — 
M.  Pictet..  U  à  —  60«  C.  =  38,209        — 

AzH3 aà  — 290  C.  =41,778        _ 

Cl a  à— 72°  C.  =33,649        — 

«  représente  la  tension  superficielle. 

En  appliquant  la  relation  donnée  par  M.  von  Eotoos  entre  la  ten- 
sion superficielle  et  Icvolume  moléculaire,  on  arrive  à  la  formule  : 


M^oypIIEÎij 


M  étant  la  masse  moléculaire,  a  la  densité  du  liquide,  6  la  tempéra- 
ture critique  et  l  la  température  de  Texpérience. 
On  trouve  aussi  : 

Msos  =  65,66        MazHS  =  17,10, 

valeurs  très  voisines   de  celles  obtenues  pour   ces  corps  à  l'état 
gazeux. 

Mci  =  92,14, 

diffère  notablement  de  la  masse  moléculaire  du  chlore  gazeux. 

L'auteur  fait  ressortir  que  cette  différence  ne  peut  résulter  de  la 
condensation,  si  la  vapeur  d'eau  est  cootenue  dans  l'air. 

L.  Chaib. 


W.  WlKN.  —  Zur  théorie  der  Strahlung  (Sur  la  théorie  du  rayonnement). 

P.  422. 

Dans  cette  courte  note,  M.  Wien  reconnaît  l'exactitude  des  cri- 
tiques adressées  par  M.  Brillouin  à  ce  qu'on  a  appelé  le  paradoacede 
Wien,  Il  discute  seulement  la  forme  des  objections  que  M.  Max 
Planck  lui  a  adressées  presque  en  même  temps. 

Voici  en  quoi  consiste  le  paradoxe  de  Wien  :  Le  principe  du 
retour  inverse  des  rayons  lumineux  s'applique,  comme  on  sait,  à  tous 
les  phénomènes  normaux  :  réflexion,  réfraction,  diffraction,  polarisa- 
tion, réflexion  cristalline  externe  ou  interne,  polarisation  rotatoire 
naturelle;  il  ne  s'applique  pas  à  la  polarisation  rotatoire  magné- 
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tique.  M.  Wien  a  pensé  que  celte  exception  devait  ou  bien  entraîner 
une  exception  au  principe  de  Camot,  qui  régit  aussi  bien  les  phéno- 
mènes de  radiation  que  les  phénomènes  d'échange  de  chaleur  par 
conduction  ou  contact,  ou  bien  faire  découvrir  un  phénomène  nou- 
veau, rétablissant  Taccord  avec  le  principe  de  Carnot  par  un  raison- 
nement analogue  à  celui  qui  a  permis  à  Maxwell  et  à  Baf toli  de  pré- 
voir, a  priori^  le»  pressions  de  radiation  que  devaient  mettre  en 
évidence  les  belles  expériences  de  M.  Lebedew('). 

M.  Brillouin  a  montré  que  le  raisonnement  de  M.  Wien  était 
erroné,  et  il  est  intéressant  de  se  reporter  à  cette  discussion.  L'éner- 
gie I»  émanée  d'une  source  S^ ,  traverse  un  polariseur  p^  et  arrive  sur 

un  analyseur  p^  ;  elle  y  arrive  polarisée  dans  le  plan  de  P2  et  se  trouve, 
par  suite,  totalement  transmise,  si  Ton  suppose  qu'entre  les  deux 
polariseurs  se  trouve  un  corps  doué  du  pouvoir  rotatoire  magnétique, 
dans  un  champ  tel  que  la  rotation  soit  précisément  de  Tangle  qui 
existe  entre  p^  et  p^i  ^^î^^  V^^  exemple,  45°.  Cette  énergie  vient  tom- 
ber sur  une  source  S^,  identique  k  S^.  L'énergie  émanée  de  S^  tra- 
verse d*abord  p^i  P^^^  ^^  milieu  magnétique,  et  arrive  au  nicol  p^, 
polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire,  par  suite  ne  passe  pas  à  tra- 
vers p^.  M.  Wien  en  conclut  que  S^  envoie  de  la  lumière  (et  de  la 
chaleur)  à  S,,  sans  que  de  S,  il  en  arrive  à  S^. 

M.  Brillouin  suit  Fénergie  arrêtée  par  p^  :  elle  est  totalement  réflé- 
chie par  ce  nicol,  retraverse  le  milieu  magnétique  et  arrive  à  P2 
polarisée  à  angle  droit  de  p^]  elle  y  est  réfléchie  totalement  et 
revient  à  p^,  cette  fois  ayant  tourné  d'un  angle  90°  -|-  45°  -|-  45*^, 
c'est-à-dire,  180°;  par  suite,  elle  traverse  totalement  p^  après  deux 
réflexions.  Ainsi  S,  envoie  à  S^  après  trois  trajets  successifs,  la  même 
quantité  de  chaleur  que  si  le  milieu  magnétique  et  l'analyseur  p^ 
n'existaient  pas('). 

B.  Brunhbs. 


(1)  Sur  les  pressions  de  radiation,  voir  le  rapport  de  M.  Lebedew,  dan»  le» 
volumes  du  Congrès  international  de  Physique,  t.  H,  p.  133. 

(')  Sur  cette  discussion,   voir  Éclairage   électrique,  t.  XV,  2'  semestre 
p.  265;  et  t.  XXV,  4-  semestre  1900,  p.  114. 
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Max  WIEN.  —  Ueber  die  Erzeagung  und  Messung  von  Sinus  strùmen  (Sur  la  pro- 
duction et  la  mesure  de  courants  sinusoïdaux)  (P.  4*23-149;  1901). 


Dans  Tétude  d'un  grand  nombre  de  'questions  où  intervient  la 
fréquence  de  variations  électromagnétiques,  il  serait  désirable  qu'on 
puisse  avoir  à  sa  disposition  des  courants  de  grande  fréquence  et 
de  forme  constante;  les  courants  oscillants  obtenus  par  des  procédés 
électriques  sont  au  contraire,  comme  on  sait,  rapidement  amortis  ; 
on  est  donc  réduit  à  employer  des  procédés  mécaniques.  M.  Wien 
donne  la  description  d'un  appareil  qui  permet  d'obtenir  des  courants 
très  sensiblement  sinusoïdaux  jusqu'à  une  fréquence  de  8.500,  et  de 
doubler  cette  fréquence,  mais  les  courants  n'ayant  plus  alors  la 
forme  sinusoïdale. 

Le  principe  consiste  à  faire  tourner  avec  rapidité  un  disque  dont 
le  pourtour  est  garni  de  pièces  alternativement  en  fer  et  en  une 
substance  non  magnétique;  ces  pièces  se  succèdent  très  rapidement 
entre  les  pôles  d'un  électro-aimant  ;  il  en  résulte  des  variations  du 
flux  magnétique,  qui  produisent  un  courant  alternatif  dans  une 
bobine  enroulée  sur  le  noyau  de  Télectro-aimant.  Le  nombre  de  tours 
du  disque  peut  varier  de  4  à  34  par  seconde,  le  nombre  des  pièces 
de  fer  est  230;  la  fréquence  peut  donc  varier  de  1.000 à  8.500. 

Quand  le  circuit  comprend  seulement  des  résistances  ordinaires, 
l'intensité  n'est  pas  très  considérable,  à  cause  du  terme  L^co*  de  l'im- 
pédance \/R*  -|-  L^w'*,  qui  a  une  grande  importance  à  ces  hautes  fré- 
quences; mais  M.  Wien  emploie  un  artifice  très  ingénieux  qui,  du 
môme  coup,  augmente  beaucoup  l'intensité  et  rend  le  courant  presque 
sinusoïdal  ;  il  intercale  dans  le  circuit  une  capacité  telle  que  son  effet 
compense  celui  de  la  self-induction.  Cela  revient,  si  Ton  veut,  à 
accorder  le  circuit  pour  la  fréquence  considérée,  c'est-à-dire  à  utiii- 

ser  la  résonance.  On  a  alors  (o*^  r^  j-ttî  et  l'impédance  se  réduit  à  : 


\/«'+(l— (i)*-^"- 


Ainsi  l'intensité  est  augmentée;  mais  l'augmentation  porte  surtout 
^ur  la  période  fondamentale.  En  désignant  par  A^  et  Aj  les  ampli- 
tudes correspondant  à  cette  période,  respectivement  avec  et  sans  con- 
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densoltvr,  oa  a  : 

A]  __  n/r[T]â?. 
A,  R 

Par  exemple,  pour  une  fréquence  de  4.008,  et  R  =  32'*',  L  =  3,09.10^, 
C  —  0"',031,  on  trouve  : 

Ses  harmoniques  sont  beaucoup  moins  renforcées  ;  aussi,  pour  les 
amplitudes  Aj  et  A^  correspondant  à  Toctave,  on  aurait  dans  le  cas 
précédent  : 


Ai  ^  v^R-J  4-  I.^o>^ 


A,  / -. r^-i,32. 


\/«^  +  {'-'^  -  ècj 


'M.  Wien  a  obtenu  ainsi  des  courants  dans  lesquels  les  harmoniques 

i 

jic  correspondent  qu'à  — rr  environ  de  Tinlensité  totale. 

Si  on  accorde  le  circuit  pour  Toctave  de  la  période  fondamentale, 
on  obtient  un  courant  de  fréquence  double,  mais  assez  éloigné  d*être 
âinuso'idal. 

Pour  mesurer  Tintensilé  de  ces  courants,  qui  est  de  quelques 
•dixièmes  d'ampère  par  exemple,  rélectrodynamomèlre  de  Kohl- 
rausch  convient  1res  bien.  Mais  il  n'est  plus  assez  sensible,  si  on 
veut  employer  une  méthode  de  réduction  à  zéro,  par  exemple  n  ;  on 
.doit  utiliser  le  courant  dans  un  pont  de  Wheatstone.  Pour  ce  der- 
>nier  objet,  M.  Wien  décrit  plusieurs  dispositifs  de  mesure,  conve- 
inant  chacun  dans  certaines  limites  de  fréquence  ;  le  téléphone  ordi- 
naire jusqu'à  une  fréquence  de  3.000;  puis  un  appareil  qui  est  une 
modification  du  galvanomètre  à  vibrations  de  Rubens;  enfin,  pour 
les  fréquences  les  plus  grandes,  une  modification  de  Tappareil  de 
Bellati-Giltay  (équipage  de  galvanomètre  dans  lequel  les  aimants 
4)ermanents  sont  remplacés  par  des  petits  morceaux  de  fer  doux)  ; 
.l'aimantation  de  celui-ci  change  de  sens  aussi  souvent  que  le  champ 
.alternatif  produit  par  le  passage  d'un  courant  alternatif  dans  une 
•bobina,  de.sor.te  que  le  couple  moyen  a  un  sens  bien  déterminé. 

Cti.  Maurain. 
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Max  WIEN.  -^  Die   akustichen  und  elektrischen  Constanten  des  Telephons  (Les 
constantes  électriques  et  acoustiques  du  téléphone).  —  T.  IV,  p.  450-458;  1901. 

M.  Wîen  a  utilisé  les  courants  sinusoïdaux  de  haute  fréquence  étu- 
diés dans  le  travail  précédent  pour  la  détermination  des  constantes 
d'un  téléphone,  c'est-à-dire  de  la  résistance  et  de  la  self-induction 
correspondant  aux  courants  oscillants  qui  le  parcourent,  du  mini- 
mum de  courant  nécessaire,  pour  rhaque  fréquence,  pour  l'audition 
d'un  son;  il  a  étudié  aussi  l'iniluenc^e  des  sons  propres  du  téléphone 
sur  la  variation  de  la  sensibilité  <ierinstrument  avec  la  fréquence. 

La  résistance  apparente  croil  bnancoup  avec  la  fréquence  ;  au  con- 
traire, la  self-induction  décroît. 

Voici  les  valeurs  deTintensite  efficace  lapins  faible  pour  laquelle 
ou  commence  apercevoir  un  son,  pour  les  quatre  téléphones  étudiés- 
par  M.  Wien;  N  désigne  la  fréineiice,  et  Tintensité  est  donnée  en 
ampères. 


N 

Tél.  de  Bell. 

Tél.  d'Apel. 

Tél.  hémeus  ancien 

Tél.  hémeus  noareau 

64 

190.000. 10-8 

5.0O0.10  « 

1.800.10-8 

1.200.10-8 

128 

15.000 

510 

220 

150 

256 

1.050 

40 

26 

13,5 

512 

150 

10 

1,7 

2,7 

720 

» 

)) 

i,5 

o,a 

1024 

18 

3,5 

3 

1,35 

1500 

30 

2,3 

6 

2,4 

2030 

130 

3,5 

0,8 

3 

2400 

>i 

5 

2 

1 

280C 

70 

» 

>i 

» 

4000 

230 

70 

50 

30 

8000 

2.500 

i70 

700 

400 

16000  12.000  1.000  2.900  1.700 


F.  POGRELS.  —  Zur  théorie  der  Nicderschlagsbildung  an  Gebirgen  (Théorie 
de  la  précipitation  sur  les  chaînes  de  montagnes).  —  P.  459-480. 

L'auteur  aborde  théoriquemoiil  le  problème  de  la  précipitation  de 
Teau  sur  une  chaîne  de  montagn»  s,  dans  divers  cas  particuliers.  Il 
se  donne  un  proMl  delà  chaîne,  sii!»poseque  lèvent  est  dirigé  norma- 
lement à  la  direction  de  la  chaîne,  et  étudie  la  répartition  de  Teau 
tombée,  entre  le  pied  de  la  montagne  et  le  sommet,  dans  les  trois 
hypothèses  suivantes: 
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1®  On  a  un  profil  où  la  courbure  varie  d'une  façon  régulière 
entre  une  plaine  et  un  plateau  également  plan  et  horizontal.  Les 
nuages  dépassent  la  hauteur  du  plateau  ;  la  variation  de  la  tempé- 
rature avec  la  hauteur  est  celle  qui  correspond  à  l'équilibre  adiaba- 
tique.  Dans  ces  conditions,  le  maximum  de  la  précipitation  a  lieu  au 
milieu  delja  penile,  à  égale  distance  du  pied  et  du  sommet; 

2*"  On  6uppose  que  le  sommet  du  plateau  est  dans  les  nuages,  que 
ceux-ci  affleurent  à  un  point  déterminé  de  la  pente.  La  courbe  de  la 
précipitation  présente,  en  ce  point,  un  point  anguleux  :  là  est  le  maxi- 
mum de  Teau  tombée  ; 

3**  Au  lieu  de  la  loi  de  décroissance  adiabatique  des  températures,  on 
se  reporte  aux  formules  empiriques  donnant,  pour  le  régime  d'été  et 
pour  le  régime  d'hiver,  la  variation  moyenne  de  la  température  et 
de  rhun^idité  avec  la  hauteur.  Et  Ton  admet  qu'un  courant  d'air 
humide  remonte  la  pente  de  la  montagne;  on  peut  tracer  les  courbes 
limites  de  nuage,  pour  le  régime  d'hiver  et  pour  le  régime  d'été.  On 
arrive  à  une  loi  toute  différente  pour  la  répartition  de  l'eau  tombée; 
le  maximum  a  lieu,  dans  ce  cas,  au  sommet  de  la  montagne.  De 
pareilles  discussions  ont  le  mérite  de  montrer  comment  pourraient 
être  dirigées  des  séries  d'observations  pluviométriques,  pour  donner 
autre  chose  que  de  la  pure  statistique. 

B.  B. 


Max  HORNEMANX.  —  Die  Wirkangen  der  Gleichstromschwankungen,  der  elek^ 
trischen  Schwingungen  und  der  ElektroinductioDSstrôme  aufine  in  einem 
constanten  Felde  stehende  Magnetnadl  bez.  Einen  inductor  aus  weichem  Eisen 
(Action  d'un  courant  intermittent,  d'oscillations  électriques  ou  de  courants 
d'induction  sur  un  aimant  ou  un  morceau  de  fer  doux  placés  dans  un  champ 
constant).  —  P.  481-512. 

L'auteur  décrit  un  grand  nombre  d'expériences  dont  il  déduit  les 
conditions  les  plus  favorables  pour  obtenir  un  galvanoscope  sen- 
sible. 


G.  TAMMANN.  —  Ueber  die  sogenanten  flûssigen   Krystalle  (Sur  les   cristaux 
dénommés  cristaux  liquides).  —  P.  524-530. 

F.  Reinitzeret  L,  Gattermann  ont  préparé  des  corps  solides  qui, 
en  fondant,  donnent  non  pas  un  liquide  clair,  mais  un  liquide  trouble. 
Si  on  place  une  couche  de  ces  liquides  troubles  entre  deux  prismes 
J.  de  Phys.,  3»  série,  t.  X.  (Juin  1901 .)  27 
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de  nicoLs  croisés,  la  lumière  est  rétablie.  0.  Lehmann  considère  ces 
liqaidt's  troubles  comme  des  cristaux  liquides. 

M.  G.  Tammann  n'admet  pas  cette  explication  et,  en  considérant 
Téther  du  para-azoxyphénol,  il  est  conduit  à  émettre  Topinion 
suivante. 

On  peut  considérer  les  liquides  troubles  provenant  de  la  fusion  du 
para-azoxyanisol  et  du  para-azoxy phénol,  liquides  qui  proviennent 
de  cristaux  parfaitement  translucides,  comme  des  émulsions  d*un 
produit  de  réduction  brun  qui  se  forme  en  grande  quantité  dans  la 
préparation  de  ces  substances  à  partir  des  éthers  du  paranitro- 
phénol  ;  les  cristaux  translucides  doivent  être  alors  considérés  comme 
des  solutions  dans  les  cristaux  de  ce  produit  de  réduction  brun. 
D'après  M.  Tammann,  on  se  trouverait  en  présence  d'un  cas  non 
rencontré  jusqu'ici  d'un  corpë  plus  soluble  dans  les  cristaux  d'une 
autre  substance  que  dans  le  liquide  provenant  de  la  fusion  de  ces 
cristaux.  Cette  manière  de  voir  permet  de  rendre  compte  des  princi- 
paux phénomènes  qui  se  produisent  quand  on  échauffe  ces  subs- 
tances. Les  cristaux  translucides  donnent  naissance  à  un  liquide 
icouble  formé  de  deux  phases  liquides  ;  la  phase  principale,  qui  se 
compose  d'une  dissolution  étendue  de  la  substance  brune  dans  une 
grande  quantité  de  para-azoxyanisol  et  la  phase  secondaire,  qui  est 
formée  d'une  dissolution  de  para-azoxyanisol  dans  la  substance 
brune.  L'on  élève  alors  la  température,  le  liquide  trouble  se  clarifie, 
comme  le  fait  une  émulsion  de  phénol  dans  l'eau  à  partir  d'une  cer- 
taine température. 

Dans  cet  article,  M.  G.  Tammann  discute  les  raisons  qui  lui  font 
considérer  ces  liquides  troubles  comme  des  émulsions  et  non  comme 
des  cristaux  liquides.  Les  raisons  qu'il  donne  ne  nous  ont  pas  semblé 
tout  à  fait  convaincantes.  Les  phénomènes  auxquels  donnent  lieu 
ces  liquides  troubles  ne  sont  pas  très  nets  ;  ils  semblent  trop  com- 
pliqués pour  que  Ton  soit  bien  sûr  que  Texpérimentateur  a  étudié 
les  diverses  conditions  de  leur  production.  M.  G.  Tammann  annonce 
d'ailleurs,  à  la  fin  de  son  article,  qu'il  continue  ses  recherches  et  qu'il 
ne  considère  ce  travail  que  comme  une  suite  de  prise  de  date.  Néan- 
moins le  phénomène  observé  est  assez  intéressant  pour  qu'il  mérite 
d'être  signalé. 

L.  Marchis. 
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Max  PLANCR.  —  Ueber  das  Gesetz  der  Energieyerteilung  im  Normalspectrum 
(Sur  la  loi  de  distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre).  — P.  553-563. 

Les  nouvelles  mesures  spectrosoopiques  de  O.  Lummer  et 
E.  Pringsheim,  celles  de  H.  Rubens  et  F.  Kurlbaum,  celles  plus 
récentes  de  H.  Beckmann,  ont  donné  des  résultats  en  désaccord  avec 
les  considérations  cinétiques  de  W.  Wien  et  avec  la  loi  de  la  distri- 
bution de  Ténergie  dans  le  spectre  normal,  déduite  de  la  théorie 
électromagnétique  du  rayonnement  énoncée  par  Max  Planck.  Celui-ci 
se  propose,  dans  cet  article,  de  compléter  sa  théorie  précédente  de 
manière  à  rendre  compte  des  faits  d'expérience. 

L.  Marches. 


Karl-F.  LINDMANN.  —  Experimentaluntersuchung  ûber  die  Metallreflezion  der 
elektrischen  Schwingungen  (Recherches  expérimentales  sur  la  réflexion  métal- 
lique des  vibrations  électriques).  —  P.  617-638. 

On  sait  que,  d'après  les  expériences  de  M.  Righi,  la  réflexion 
métallique  serait  soumise  aux  mômeslois,  qu'il  s'agisse  de  vibrations 
électriques  ou  de  vibrations  lumineuses.  Cet  observateur  aurait  pu, 
par  réflexion  métallique,  obtenir  des  ondes  hertziennes,  à  vibrations 
circulaires  ou  elliptiques. 

D'autre  part,  M.  Poincaré(*)  a  été  conduit  à  énoncer  cettr  propo- 
sition, que  :  «  les  composantes  principales  de  la  vibration  électrique 
ne  doivent  subir,  par  réflexion  métallique,   qu'une  différence  de 

phase  inappréciable  (de  jT-jr-rjrrr  environ).  » 

M.  Lindmann  a  été  ainsi  conduit  à  reprendre  la  question  expéri- 
mentalement. Renonçant  aux  résonateurs  à  étincelles,  il  leur  préfère 
un  élément  Ihermoélectrique,  seul  appareil  qui  ait  nettement  accusé 
la  polarisation  rectiligne  de  l'onde  incidente. 

Quelles  qu'aient  été  les  conditions  d'incidence  et  d'azimuth,  l'onde 
réfléchie  s'est  toujours  montrée  polarisée  rectilignement,  contraire- 
ment aux  résultats  obtenus  par  M.  Righi  et  conformément  à  la 
théorie  de  M.  Poincaré. 


(1)  H.  PoiKCAHÊ,  le9  OscHlaiioiu  électrique,  p.  246-25»;  1694. 
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U,  DORHIE.  —  Ueber  die   Verteilimg  des  eleklricilât  auf  dem  Ellipsoïd 
(Distribution  de  l'électricité  sur  un  ellipsoïde).  —  P.  638-642. 

Par  une  transformation  élémentaire,  Tauteur  passe  de  la  distribu- 
tion électrique  sur  la  sphère  à  la  distribution  sur  rdlipsoïde. 

V.   SCUUMAXN.  —  Zur   Lichtdurchlfissigkeit  des  Wassertoffes    (Transparence 
de  l'hydrogène  par  la  lumière).  —  P.  642-646. 

L'auteur  avait  cru,  par  des  photographies  du  spectre,  prises  à 
travers  Thydrogène,  mettre  en  évidence  une  très  faible  absorption  de 
ce  gaz  par  la  lumière.  Ces  résultats  doivent  être  uniquement  attri- 
bués à  des  causes  perturbatrices(  raccords  de  caoutchouc;  corps  gras 

des  robinets). 

F.  CARnÉ. 


PHILOSOPHIGâL  HAGAZINE; 

T.I  ;  mars  1901. 

RIGUARDSON  and  LAWS.  r-  On  some  înteresting  Changes  in  thc  magnetic  Con- 
dition of  an  Alloy  of  ncarly  pure  Iron  and  Aluminium  (2,42  0/0)  ducto  successive 
Heatings  and  Cootings  (Sur  quelques  changements  intéressants  de  l'état 
magnétique  d'un  alliage  de  fer  et  d'Al  (2,42  0/0),  produits  par  des  échauffe- 
ments  et  des  refroidissements),  —  P.  296-301.    .  » 

I/analysc  chimique  de  Téchantillon  a  donné  : 

Aluminium 2,42 

Carbone 0,10 

Manganèse 0,09 

Silicium 0,U5 

Phosphore 0,02 

Soufre 0,03 

Fer  (par  différence; 07,29 

Il  fut  fondu  sous  forme  de  disque,  dans  lequel  on  tourna  un  anneau. 
Cet  anneau  fut  recouvert  de  deux  bobines  primaires  et  secondaires 
isolées  par  de  Tamiante.  L'induction  fut  mesurée  par  la  méthode  balis- 
tique.  La   température  indiquée  par  la   résistance  d*un  fil   de  Pt, 
TéchaufFenient  produit  par  un  courant  passant  dans  un  fil  de  Pt. 
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Les  résultats  sont  donnés  ])ar  des  courbes  indiquant  la  perméabi- 
lité en  fonction  de  la  température  pour  diverses  valeurs  du  cliamp 
(H  =  0,05,  H  =-  4,  H  =  12). 

L  échantillon  n'ayant  pas  été  chaufTé  après  la  fusion,  les  couHh*s 
montrcntquel  passe  par  un  maximum  à  trois  températures  comprises 
entre  la  température  ordinaire  ot  la  température  (TSo^'),  à  laquelle 
toute  propriété  magnétique  disparait.  L'effet  est  plus  marqué  pour 
champs  faibles. 

Dans  des  champs  faibles,  I  croît  à  chaque  cchauiïement;  les 
courbes  d'échaufîement  et  de  refroidissement  ne  coïncident  jamais  ; 
les  trois  maximums  disparaissent  graduellement  au  fur  et  à  mesure 
que  les  échauffements  et  refroidissements  sont  continués;  un  nou- 
veau maximum  apparaît  entre  500  ou  600*". 

Pour  des  champs  intenses , les  trois  maxima  d*abord  observés  ne  s'ob- 
servent plus  après  plusieurs  échaufTements. 

Les  courbes  montrent  une  hystérésis  de  température. 

Prrkkau. 


Lord  RAYLEIGIl.  —  On  a  Probicm  relaling  to  thc  Propagation  of  sound 
belween  Parallce  Walls  (Sur  un  problème  relatif  à  la  propagation  du  son  entre 
deux  parois  parallèles).  —  P.  301. 

La  viscosité  et  la  propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité 
modifient  la  propagation  du  son.  Le  problème  est  traité  dans 
le  cas  indiqué  suivant  la  méthode  de  Kirccholf,  en  renvoyant  pour 
plus  amples  détails  à  «  Theory  of  sound  ». 

Il  avait  pour  but  de  savoir  si,  dans  la  propagation  du  son  au-dessus 
de  Teau  tranquille,  il  se  formait  près  de  la  surface,  par  suite  de  la 
viscosité  et  de  la  conduction  de  la  cîhaleur,  quelque  ombre  importante. 
Le  résultat  est  que  TefTet  peut  être  négligé  dans  la  pratique. 

Pehreau. 


R.J.  STRLTT.  —  On  the  tendency  of  the  Atomic  Weights  te  approximate  to 
Whoe  Numbers  (Sur  la  tendance  des  poids  atomiques  à  s'approcher  des  nombres 
entiers).—  P.  311-316. 

Pourquoi  la  loi  de  Prout,  qui  n'est  certainement  pas  rigoureuse, 
est-elle  assez  approchée  pour  avoir  pu  être  longtemps  regardée 
comme  vraie?  L'auteur  a  voulu,  non  pas  donner  à  cette  question  une 
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réponse,  mais  montrer  d'une  façon  plus  rigoureuse  que  la  question 
se  pose.  Appliquant  le  calcul  des  probabilités  à  la  manière  de 
Laplace,  il  montre  qu'il  n'y  a  pas  plus  d'une  chance  contre  mille  que 
les  poids  atomiques  des  éléments,  s'ils  étaient  distribués  au  hasard, 
aient  des  valeurs  aussi  peu  écartées  des  nombres  entiers  que  celles 
qu'ils  ont  en  réalité.  —  Peut-être  sera-t-on  moins  sensible  à  ce  genre 
de  raisonnement  quand  on  se  rappellera  comment  le  raisonnement 
analogue  de  Laplace,  fondé  sur  le  sens  de  rotation  des  satellites 
dans  le  système  solaire,  a  été  renversé  par  la  découverte  de  la  rota- 
tion inverse  des  satellites  de  Neptune  etd'Uranus. 

B.  B. 


A.  SCHUSTER.  —  On  magnetic  precession  (Sur  la  précession  magnétique). 

P.  314-325. 

Discussion  des  effets  de  Vinertie  (électrique.  Si  l'électricité  est  une 
matière  douée  d'inertie,  un  courant  électrique  dont  est  le  siège  un 
corps  matériel  en  mouvement  doit  se  déplacer  par  rapport  à  lui,  comme 
un  courant  d'air  à  la  surface  de  la  terre  qui  tourne.  Si  le  magnétisme 
terrestre  est  dû  à  des  courants,  il  résulterait  de  celte  inertie  élec- 
trique un  déplacement  de  l'axe  magnétique  de  la  terre,  une  «  pré- 
cession magnétique  »,  qui  serait  bien  dans  le  sens  des  déplacements 
réellement  observés,  mais  qui  serait  bien  moindre.  L'expérience,  en 
effet,  n'a  jamais  permis,  jusqu'ici,  de  mettre  en  évidence,  par  des 
expériences  de  laboratoire,  cette  inertie  électrique,  ce  qui  assigne  à 
cette  grandeur  une  limite  supérieure.  Cependant  si  Ton  imagine  le 
courant  comme  localisé  dans  une  couche  mince  d'épaisseur  t,  on 
accroît  la  vitesse  angulaire  de  «  précession  »,  et  l'on  peut  calculer 
l'épaisseur  nécessaire  pour  que  la  vitesse  de  précession  comporte 
une  révolution  du  système  magnétique  en  cinq  cents  ans.  On 
arrive  à: 

t  =  36.10-«  C.  G.  S., 

ce  qui  donne  une  valeur  de  l'ordre  des  dimensions  moléculaires. 

On  pourrait  donc  arriver,  peut-être,  à  rendre  compte  des  variations 

séculaires  du  magnétisme  terrestre,  par  l'inertie  électrique,  à  la  con  - 

dition  d'admettre  que  les  courants  terrestres  sont  des  courants  mole  " 

culaires,  constitués,  par  exemple,  par  des  électrons  tournant  autour 

deis  atomes. 

B.  B. 
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H.-G.  POCKLINGTON.  —  On  the  Fundamental  Equations  of  Electrodynaraics  and 
Gremieu's  Experiment  (Les  équations  fondamentales  de  l'électrodynamique  et 
Texpérience  de  Crémieu).  —  P.  325>330. 

On  sait  que  M.  Crémieu  a  repris,  au  laboratoire  de  M.  Lippinann, 
la  célèbre  expérience  de  Rowland  sur  l'action  électromagnétique  de 
la  convection  électrique,  expérience  queHimstedt  avait,  depuis  lors, 
cru  répéter  avec  succès. 

M.  Crémieu  a  fait  tourner  un  disque  d'ébonite  doré  et  électrisé;  et, 
à  la  condition  d'éliminer  des  causes  d'erreur  provenant  de  dissymé- 
tries de  Tappareil  et  qui  ont  pu  fausser  les  expériences  de  ses  devan- 
ciers, il  a  cru  pouvoir  affirmer  : 

!<*  Que  ce  mouvement  d'électricité  ne  provoque  au  voisinage  aucun 
phénomène  d'induction  électromagnétique  (expérience  qui  peut  être 
bien  plus  précise  que  l'expérience  suivante)  ; 

2'*  Que  ce  mouvement  d'électricité  n'agit  pas  directement  sur  une 
aiguille  aimantée  voisine. 

Sans  attendre  que  le  dernier  mot  soit  dit  sur  ces  expériences,  on 
s'est  préoccupé  de  la  portée  qu'elles  pourraient  avoir  au  point  de 
vue  de  la  théorie  électromagnétique. 

M.  Pocklington  conclut  de  sa  courte  étude,  que  «  nous  ne  pouvons 
pas  dire  avec  certitude  si  une  enveloppe  conductrice,  en  faisant  écran 
pour  la  force  électrique,  ne  réduit  pas  aussi  la  force  magnétique  à 
zéro;  et  si  un  pareil  effet  d'écran, —  total  ou  partiel  —  ne  peut  pas 
être  démontré  théoriquement  impossible,  l'expérience  de  Crémieu 
n'apporte  aucune  objection  décisive  à  Texactitude  des  équations  du 
champ  électromagnétique  acceptées  jusqu'ici  ». 

Avant  M.  Pocklington,  M.  Potier  avait  émis  des  réserves  analogues 

sur  les  conséquences  qu'on  tirait  un  peu  trop  vite  de  la  première 

expérience  de  M.  Crémieu. 

B.  B. 

J.  BUCHANAN.  —  A  contribution  to  the  theory  of  magneiic  induction 
(Contribution  à  la  théorie  de  l'induction  magnétique).  —  P.  330-340. 

L'auteur  montre  que  les  courbes  représentant  la  variation  de  l'in- 
tensité d'aimantation  I  en  fonction  du  champ  H,  qu'il  s'agisse  d'un 

(^)  V.  Crémibu,  C.  R.,  t.  CXXX,  p.  1544;  1900. 
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champ  croissant  ou  d'gn  champ  périodique,  peuvent  être  considérées 
comme  des  solutions  d'une  équation  de  la  forme 

ill—     ^ 
dH  ~~^rfe2' 

où  0  représente  une  quantité  dont  la  valeur  numérique  varie  avec 
les  actions  mécaniques,  la  température,  etc. 

Ch.  M. 

John  BURKE.  —  On  the  Phosphorescent  Glow  in  Gases  (Sur  la  lueur 
phosphorescente  dans  les  gaz).  —  P.  340-357. 

Les  armatures  intérieures  de  deux  bouteilles  de  Leyde  (9  litres  de 
oapacilé)  sont  reliées  aux  deux  pôles,  distants  de  2  centimètres  à 
^  5  centimètres,  d'une  machine  de  Wimshurst.  Les  armatures  exté- 
rieures sont  reliées  par  une  bobine  de  quelques  tours  de  fil  à  Tinté- 
rieur  de  laquelle  on  a  placé  un  ballon  A  de  12  centimètres  de  dia- 
mètre, relié  à  une  trompe  et  à  une  jauge  de  Mac  Leod  par  un  tube  T 
de  2  centimètres  de  long  et  de  5  centimètres  de  diamètre. 

A  chaque  décharge  des  bouteilles  de  Leyde,  il  se  produit  dans  le 
ballon,  dès  que  la  pression  est  suffisamment  basse  (1  centimètre 
de  Hg)  une  décharge  brillante  en  forme  d'anneau.  Entre  certaines 
limites  de  pression  0™",007  à  0"*",002)  une  brillante  phosphorescence 
suit  le  passage  de  la  décharge  annulaire  dans  le  gaz  et  dure  ordi- 
nairement quelques  secondes,  parfois  une  ou  deux  minutes. 

Ce  procédé  pour  obtenir  une  décharge  dans  un  gaz  raréfié  a  été 
indiqué,  comme  on  sait,  par  J.-J.  Thomson.  M.  Burke  a  étudié  la  lueur 
phosphorescente  qui  suit  la  décharge.  Elle  se  déplace  dans  le  tube  T 
avec  une  vitesse  de  2  centimètres  par  seconde,  qui  reste  la  même  si 
on  interpose  un  bout  de  tube  de  laiton  relié  au  sol.  M.  Burke  en  con- 
clut que  cette  lueur  n'est  pas  produite  par  une  fuite  d'électricité  le 
long  des  parois,  mais  qu'elle  est  un  effet  de  volume  du  gaz^  —  vue 
confirmée  par  ce  fait  que  la  lueur  dépend  de  la  nature  du  gaz,  —  et 
par  l'analogie  qu'elle  présente  avec  la  lueur  qui  se  produit  dans  un 
tube  à  vide  avec  électrodes  au  voisinage  immédiat  delà  cathode. 

La  Ineur  ri  est  pas  le  résultat  de  la  recombinaison  des  ions  pro- 
duits par  la  d(fcharge^  car  elle  n'est  pas  modifiée  par  la  présence  de 
petites  électrodes  circulaires  en  toile  métallique  placées  en  divers 
points  du  tube  T,  qu'elles  soient  reliées  au  sol  ou  aux  pôles  d'une 
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batterie  de  180  accumulateurs.  La  lueur  doit  donc  être  produite  par 
des  molécules  lumineuses,  non  chargées  d'électricité,  produites  dans 
le  ballon  parle  passage  de  la  décharge  annulaire  et  qui  se  déplacent 
tout  à  fait  indépendamment  de  la  condition  électrique  du  tube.  Cett^ 
vue  semble  confirmée  par  le  fait  qu'on  peut  faire  diffuser  la  lueur 
d'un  ballon  A  dans  un  ballon  B,  où  on  n'a  pas  produit  de  décharge  p«ir 
Tinte rmédiaire  d'un  tube  de  laiton  relié  au  sol  (tube  de  10  cenli- 
mètres  de  long,  de  1  centimètre  de  diamètre  muni  d'un  robinet  t). 

La  lueur  dure  plus  longtemps  en  B  qu'en  A.  Ceci  s'explique  par 
l'ionisation  produite  par  la  décharge.  Cet  effet  destructif  de  Tionisa- 
tion  est  en  effet  nettement  montré  par  des  expériences  où  on  produit 
des  décharges  entre  des  électrodes  c  etd  portées  par  un  tube  soudé 
au  ballon  A  ou  B.  Quand  la  cathode  est  l'électrode  qui  envoie  des 
rayons  cathodiques  dans  l'intérieur  du  ballon,  la  lueur  disparaît. 

Il  semble  donc  que  la  décharge  dans  un  gaz  raréfié  produise  et  des 
ions  et  des  molécules  lumineuses  dont  on  peut  augmenter  la  période 
de  vie  en  les  soustrayant  à  l'action  des  ions. 

On  peut  rapprocher  ce  phénomène  des  phénomènes  analogues 
observés  par  Smithells,  Dawson  et  Wilson  sur  la  flamme,  par 
J.-J.  Thomson  sur  la  non-influence  des  rayons  X  sur  la  vitesse  de 
combinaison  du  mélange  H  +  Cl  sous  l'action  de  la  lumière. 

M.  Burke  cite  ensuite  divers  résultats  relatifs  à  la  phosphores- 
cence dans  les  gaz. 

1**  Que  la  phosphorescence  semble  due  à  des  impuretés,  mélangées 
à  Toxygène  qui  paraît  nécessaire. 

2**  Il  rappelle  l'expérience  de  Navall  qui  montre  qu'un  gaz  traversé 
par  une  décharge  à  n'importe  quelle  pression  accumule  de  l'énergie 
qu'il  rend  sous  forme  de  lumière  phosphorescente,  dès  que  la  pression 
arrive  à  une  valeur  déterminée  dite  «  pression  de  la  lueur  ». 

La  lueur,  dans  ces  conditions,  donne  un  spectre  de  bandes  iden- 
tique à  celui  de  la  lueur  cathodique  de  l'oxygène  dans  les  tubes  à 
électrodes. 

La  cause  des  deux  lueurs  doit  être  par  suite  la  même  :  accumulation 
d^énergie  pendant  la  décharge  par  le  gaz  qui  la  rend  sous  forme  de 
lumière.  Cette  absorption  d'énergie  se  ferait  à  la  limite  de  l'espace 
obscur,  comme  l'indique  la  chute  cathodique  de  potentiel  (=  341  volts 
avec  rO),  qui  a  lieu  à  cet  endroit.  Dans  le  cas  de  tube  à  électrode, 
les  rayons  cathodiques  augmenteraient  l'intensité  de  la  lueur  en 
réduisant  sa  durée. 
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3^  Si  dans  le  tube  A  muni  du  tube  à  électrodes  c  et  cT,  on  prodait 
une  décharge  entre  c  eid{c  étant  cathode)  ;  on  obtient  après,  par  la 
décharge  annulaire,  une  belle  fluorescence  autour  du  tube  en  c 
accompagnant  la  décharge  annulaire  et  pouvant  être  obtenue  une- 
heure  après  la  décharge  entre  c  et  d.  Si  c'est  anode,  on  n'obtient  rien. 

Ceci  doit  tenir  sans  doute  à  une  émanation  de  particules  gazeuses 
de  la  cathode,  qui  se  produit  longtemps  après  la  décharge,  comme 
Ta  montré  Philipp. 

On  peut  l'expliquer  aussi  par  ce  fait  que  la  décharge  est  un  effet 
explosif  plus  fort  à  Tanode  qu'à  la  cathode  qui  comprime  le  gaz 
en  c. 

PERaBAU. 


A.  BELOPOLSKY.  —  On  an  apparatus  for  the  laboratory  dcmonstratian  of  the 
Doppler-Fizeau  principle  (Appareil  pour  le  principe  de  Doppler-Fiieau) .  — 
Astrophysical  Journal^  vol.  XIII,  p.  15;  1901. 

Si  un  miroir  plan  se  déplace  avec  une  vitesse  v,  l'image  d'une 
source  fixe  dans  ce  miroir,  se  déplace  avec  une  vitesse  2v  ;  la  lon- 
gueur d'onde  d'une  radiation  homogène,  après  n  réflexions  sur  des 
miroirs  tournants,  éprouvera  des  variations  dont  le  signe  changera 
avec  la  direction  du  mouvement,  et  qui  seront  calculables  en  fonc- 
tion de  la  vitesse  commune  des  miroirs.  La  vérification  du  principe 
se  fera  eu  mesurant  sur  des  photographies,  le  déplacement  des  raie& 
du  spectre  produit  par  la  réflexion  d'un  faisceau  de  lumière 
solaire. 

L'appareil  (dont  il  est  assez  difficile  de  suivre  la  description  qu'au- 
cun dessin  n'ac<;ompagne)  comprend  deux  roues,  portant  chacune 
huit  miroirs,  quatre  moteurs  électriques  (deux  pour  chaque  roue)  et  ud 
puissant  spectrographe  ;  il  a  été  installé  à  l'observatoire  de  Pulkowa, 
où  l'auteur  poursuit  des  recherches  dont  il  donne  les  premiers  résul- 
tats. La  construction  (moteurs  et  spectrographe  non  compris)  a  coûté 
environ  1.500  francs. 

La  rotation  des  miroirs  occasionne  une  telle  perte  de  lumière  que 
la  durée  de  pose  passe  de  2  secondes,  quand  les  miroirs  sont  au 
repos,  à  30  minutes  quand  ils  tournent  et  que  la  lumière  s'est  réflé- 
chie sur  6  paires  de  miroirs,  1  heure  quand  elle  s'est  réfléchie  sur  les 
8  paires. 

P.    LUGOL. 


WOOD,  —  SPECTRE  ÉCLAIR  W1 

R.  WOOD.  —  On  the  production  of  a  Une  speectnim  by  anomalous  dispersion, 
and  its  application  to  the  flash  spectrum.  (Sur  la  production  d'un  spectre  de 
lignes  par  dispersion  anomale,  et  son  application  au  «  spectre-éclair  »  (flash 
spectrum).  -^  Astrophysical  Journal^  vol.  XIII,  p.  63  ;  1901. 

Dans  une  communication  à  rAcadémie  des  Sciences  d'Amsterdam 
(référence  à  Astrophysical  Journal^  12,  185),  M.  Julius  attribue  le 
spectre  de  lignes  brillantes,  qui  apparaît  au  moment  de  la  totalité 
d'une  éclipse,  à  la  réfraction  anomale  de  la  lumière  de  la  photo- 
sphère par  Fatmosphère  de  vapeurs  métalliques  qui  l'entoure,  et  dont 
la  densité  décroîtrait,  quand  on  s'éloigne  de  la  surface.  Dans 
une  telle  atmosphère,  les  rayons  ont  des  trajectoires  curvilignes. 
L'indice  étant  très  faible,  sauf  pour  les  radiations  très  voisines  de 
celles  que  les  vapeurs  absorbent,  la  lumière  le  plus  fortement 
réfractée,  si  elle  peut  être  isolée  et  analysée,  donnera  un  spectre 
presque  identique  à  celui  des  vapeurs  ;  cet  isolement  serait  réalisé 
grâce  à  la  courbure  de  la  trajectoire  des  rayons  dans  l'atmosphère 
solaire,  courbure  qui  leur  permet  de  nous  atteindre  après  que  la  lune 
a  caché  la  photosphère. 

L'auteur  a  obtenu  un  spectre  très  voisin  de  celui  du  sodium  en 
réalisant  des  conditions  analogues  ;  une  plaque  de  plâtre  est  placée 
au-dessus  d'un  brûleur  Bunsen  dont  la  flamme,  alimentée  par  du 
sodium  métallique,  vient  s'écraser  sur  la  plaque  ;  un  faisceau  de 
lumière  solaire  est  concentré  par  un  grand  miroir  sur  un  coin  de  la 
plaque,  près  du  bord  de  la  flamme  ;  on  observe  au  moyen  d'une 
lunette  munie  d'un  prisme  à  vision  directe,  en  avant  de  l'objectif,  et 
qui  peut  être  déplacée  dans  un  plan  vertical.  Ce  spectroscope  étant 
d'abord  dirigé  vers  l'image  solaire,  on  le  déplace  de  manière  à 
réduire  la  source  éclairante  à  un  simple  filet,  et  les  raies  de  Fraun" 
hofer  apparaissent;  la  lunette  est  ensuite  amenée  bien  en  face  du 
plan  de  la  surface  illuminée,  et  on  porte  du  sodium  neuf  dans  la 
flamme,  le  spectre  solaire  disparaît,  deux  raies  jaunes  apparaissent 
soudainement  à  côté  de  D,  et  Dj,  vers  le  bleu,  et  s'évanouissent 
soudainement,  si  on  masque  le  faisceau  solaire  par  un  écran  ;  on 
obtient  des  raies  plus  voisines  du  rouge  que  D^  et  D^,  en  abaissant 
la  lunette  pour  viser  un  peu  au-dessous  de  la  plaque,  et  arrêtant  par 
un  écran  la  lumière  provenant  de  l'image  solaire.  Ces  résultats 
sont  conformes  a  la  théorie  de  M.  Julius.  L'auteur,  pour  étendre  ses 
recherchas  à  d'autres  vapeurs  et  comparer  les  spectres  d'émission 
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normaux  à  ces  «  spectres-éclairs  »,  a  imaginé  une  disposition  plus 
maniable,  qui  lui  a  donné,  pour  le  potassium  et  le  thallium,  des 
résultats  analogues  ;  il  a  également  entrepris  des  déterminations 
exactes  de  la  dispersion  des  vapeurs  métalliques  au  moyen  d'un 
prisme  de  45**  muni  de  fenêtres  en  mica,  rempli  d'hydrogène  dans 
lequel  on  vaporise  le  sodium  ;  les  conditions  bien  déterminées  de 
Texpérience  permettent  une  exactitude  très  supérieure  à  celle  que 
donnent  les  llammes  prismatiques.  Les  résultats  indiquent,  dans  le 
voisinage  des  bandes  d'absorption,  une  courbure  du  spectre  très 
supérieure  à  celle  qu'indique  M.  Julius  (Voir  Revue  générale  des 
Science^s'^t.  II). 

Th.  VAUTIER.  —  Sur  im  bcr  type  à  acétylène  (1896).  —  Sur  renrichissement 
du  gaz  (le  l'éclairage  par  l'acétylène  (189C-1897).  — Etude  expérimentale  du 
bec  A.  Lecomte  (1898).  —  Etude  photoraélrique  du  bec  Auer  n*  3  (1898).  — 
(Compte  rendu  de  la  Société  technique  de  l'Industrie  du  gaz  en  France\ 

M.  Th.  Vautier  à  étudié  le  bec  à  acétylène,  au  point  de  vue  de  son 
emploi  comme  étalon  secondaire  ;  mais  il  employait  le  bec  papillon, 
qui  est  aujourd'hui  remplacé  avantageusement  par  le  bec  Manches- 
ter modifié.  L'étude  spectrophotométrique  a  montré  que  le  rapport 
de  rintensité  de  la  flamme  de  l'acétylène  à  l'intensité  de  la  lampe 
Carcel  dans  les  différentes  régions  du  spectre,  un  peu  inférieur  à 
l'unité  dans  le  rouge,  augmente  à  partir  du  vert  et  atteint  1,5  dans 
le  bleu. 

L'étude  de  renrichissement  du  gaz  d'éclairage  par  l'addition  de 
Facétylène  montre  que  Topération  serait  onéreuse.  C'est  vers  40/0 
d'acétylène  que  l'on  obtient  le  meilleur  rendement. 

Le  bec  Auer  n°  3  à  manchon  de  12  centimètres  se  montre  excel- 
lent pour  les  pressions  élevées  de  40  à  60  millimètres  d'eau.  Le  bec 
Lecomte,  au  contraire,  aurait  l'avantage  pour  les  basses  pressions, 
mais  ne  gagne  rien  à  la  comparaison  avec  le  bec  Auer  aux  pressions 
élevées. 

Pour  rendre  comparables  les  essais  des  becs  à  flamme  éclairante, 
oh  ramène  toujours  l'intensité  I  obtenue  avec  un  gaz  au  titre  T  (c'cst^ 
à-dire  exigeant  T  litres  de  gaz  pour  donner  1  carcel-héure)  à  l'inten- 
sité i  qu'aurait  ce  l)ec  avec  du  gaz  au  titre  t  =  105  litres  par  la 

T 

simple  proportion  e  ==  — •  —  Cette  formule  est-elle  applicable  aux 

becs  à  incandescence  où  le  pouvoir  calorifique  intervient  surtout? 
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On  peut  écrire,  d'après  M.  Aguitton  (*)  —  C^  et  Ct,  étant  les  pou- 
voirs calorifiques  des  gaz  au  titre  i  et  T  —  a  et  b  des  constantes  dé- 
pendant du  bec  : 

Ct  =  aï  +  6  ,,  ,  .       ^  C^  —  6 

Ct  =^  ai  -\-  0  Ct  —  o' 

T 

dans  le  cas  d'une  flamme  éclairante,  on  a  également  t  =:  1  — ,  d'où 

c 

77^ 7  =  Tî  formule  parfiiitement  vérifiée  par  Texpérience.  Dans  le 

i  T 
cas  du  bec  Auer,  M.  Vautier  a  calculé  par  la  formule  y  =  —  les  rap- 
ports des  intensités  du  bec  avec  des  gaz  au  titre  /  et  T  ct,  comparant 
ces  rapports  à  ceux  obtenus  expérimentalement  par  M.  Aguitton,  il 
trouve  qu'il  y  a  vme  différence  de  12/100  pour  le  gaz  au  titre  120,  ra- 
rement employé,  et  seulement  2/100  pour  le  gaz  au  titre  113,  et  conclut 
que,  dans  la  pratique,  le  calcul  aibsi  fait  est  suffisamment  approché. 

G.  Roy. 


V.  SCHAFFERS.  —  Les  plaques  sensibles  au  champ  électrostatique 
{Annales  de  la  Société  scientifique  de  Bruxelles,  t.  XXIV,  2»  partie;  1900). 


L'auteur  rappelle  une  expérience  très  curieuse  de  M.  Stéphane  Le- 
duc (»). 

L  On  placeune  plaque  photographique  ordinaire  au  gélatinobromure 
d'argent  sur  une  lame  métallique  ;  puis,  sur  la  face  sensibilisée  on 
appuie  les  pointes  de  deux  fines  aiguilles  bien  polies,  disposées  per- 
pendiculairement à  la  plaque,  et  distantes  de  5  à  10  centimètres.  On 
les  met  en  rapport  avec  les  pôles  d'une  machine  électrostatique.  Au 
pôle  négatif,  on  voit  bientôt  le  globule  lumineux  terminal  se  détacher 
de  la  pointe,  qui  demeure  obscure,  et  se  mettre  en  marche  vers  le 
pôle  positif  en  suivant  la  couche  sensible.  Le  chemin  décrit  est  irré- 
gulier, sinueux,  coupé  par  des  arrêts  plus  ou  moins  prolongés.  Sou- 
vent le  globule  se  divise  en  plusieurs  autres.  Quand  il  atteint  le  pôle 


(1)  Compte  rendu  de  la  Société  technique    de  l'Industrie  du  gaz  en  France, 
20*  Congrès,  1893. 

(2)  Éclairage  électrique,  9  septembre  1899  et  28  octobre  1899. 
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positif,  tout  phénomène  lumineux  cesse,  et  la  machine  se  désamorce, 

comme  si  ses  pôles  étaient  réunis  par  un  conducteur. 

M.  Gritters-Doublet  a  donné  du  phénomène  une  explication  admise 
par  M.  S.  Leduc  lui-même  {*). 

Le  phénomène  serait  une  électrolyse  du  bromure  d'argent,  le 
métal  se  portant  au  pôle  — ,  le  brome  au  pôle  +.  A  mesure  que  le  dépôt 
d'argent  se  produit,  Télectrode  négative  se  prolonge  au  sein  de  la 
gélatine,  et  la  pointe  brillante  qui  en  marque  Textrémité  s'avance 
vers  le  pôle  positif,  jusqu'au  moment  où  un  pont  d'argent  réunit  les 
deux  pôles  et  complète  le  circuit  conducteur. 

Le  P.  Schaffers  a  montré  qu'on  peut  réussir  avec  un  grand  nombre 
de  plaques,  particulièrement  avec  les  plaques  voilées;  on  réussit  avec 
des  plaques  formées  par  un  sel  métallique,  bromure  ou  iodure  d'ar- 
gent, de  mercure,  etc.,  en  émulsion  dans  de  la  gomme  arabique,  de 
la  gomme  laque,  de  la  dextrine,  etc.  Il  a  étudié  séparément  deux 
phénomènes  distincts  :  production  des  globules  et  production  de  fan- 
tômes électrostatiques,  comportant,  suivant  le  cas,  le  dessin  de  lignes 
de  force  du  champ  électrique  ou  de  lignes  équi potentielles. 

La  production  des  globules  s'obtient  soit  avec  des  pointes  fines, 
soit  même  avec  des  pointes  mousses,  soit  avec  des  lames  à  arêtes 
vives  ;  les  sels  d'argent  sont  ceux  qui  les  donnent  le  plus  fréquemment, 
puis  viennent  les  sels  d'or  et  de  cuivre.  Quand  le  globule  tarde  à  se 
détacher  du  pôle  négatif,  on  peut  hâter  son  départ  en  faisant  tourner 
plus, rapidement  la  machine  électrique,  puis  ralentissant  le  mouve- 
ment. On  peut  encore  souffler  sur  la  pointe  de  l'aiguille  négative.  Les 
globules  suivent  à  peu  près  une  ligne  de  force  électrique,  mais  par- 
fois leur  trajet  devient  sinueux. 

L'étude  microscopique  de  la  plaque  montre  que  les  traces  des  glo- 
bules portent  des  marques  évidentes  de  brûlure  et  de  fusion.  Selon 
le  P.  SchaiTerç,  la  tension  électrique  qui  s'établit  dans  la  plaque  sui- 
vant les  lignes  de  force  produit  nécessairement  de  petites  aigrettes 
et  des  étincelles  microscopiques  entre  les  particules  du  sel  métallique 
noyées  dans  le  véhicule  inerte,  comme  les  paillettes  des  carreaux 
magiques  ou  des  bouteilles  étincelantes.  Mais  ces  aigrettes  et  ces 
étincelles  entraînent  un  dégagement  de  chaleur.  Le  bromure,  par 
conséquent,  s'échauffe.  Qu'une  forte  étincelle  vienne  alors  à  éclater 
près  de  la  surface,  elle  déterminera  par  contre-coup  une  foule  de 


(1)  C.  /?.,  3  juillet  1899,  p.  37. 
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petites  décharges  plus  intenses  que  les  premières  dans  la  couche  sen- 
sible; la  température  s'élève  encore  et  bientôt  atteint  le  point  de 
fusion.  L'intensité  des  petites  décharges  augmente  de  même  quand 
on  accélère  Tallure  de  la  machine,  bien  qu'on  ne  s'explique  pas 
sufisàmment  dans  ce  cas  pourquoi  les  globules  ne  se  mettent  en 
marche  qu'après  que  la  vitesse  s*est  ralentie.  Enfin  le  souffle  a  une 
influence  analogue.  Par  la  vapeur  d'eau  qu'il  condense  sur  la  plaque, 
il  prolonge,  en  quelque  sorte,  le  pôle  négatif,  et  l'établit  au  contact 
direct  du  bromure,  tandis  qu'auparavant  les  aspérités  de  la  pointe 
ou  les  matières  grasses  et  autres  impuretés  isolantes  qui  la  recou- 
vraient peut-être  empêchaient  ce  contact  intime.  Mais  ces  actions 
secondaires  ne  sont  pas  indispensables.  D'ordinaire  le  simple  échauf- 
fement  dû  aux  décharges  qui  traversent  constamment  la  plaque  suffit 
pour  provoquer  la  fusion. 

D'autre  part,  au  contact  du  sel  chauffé  et  des  petites  étincelles,  le 
support,  gélatine,  cire,  gomme,  sucre,  etc.,  dont  le  point  de  fusion  et 
même  de  décomposition  est  toujours  plus  bas  que  le  point  de  fusion 
du  bromure  d'argent,  se  liquéfie,  puis  se  détruit  en  se  charbonnant. 
La  décomposition  du  véhicule  hâte  l'évolution  finale  du  phénomène 
par  la  mise  en  liberté  du  carbone,  élément  conducteur.  Sa  liquéfac- 
tion la  favorise  en  permettant  au  bromure  fondu  de  s'étendre  et  de 
se  rejoindre  de  manière  à  former  un  pont  conducteur  continu.  Ces 
mouvements  sont  déterminés  par  l'attraction  que  les  diverses  sections 
du  sel  fondu  exercent  les  unes  sur  les  autres,  en  leur  qualité  de  con- 
ducteurs répandus  dans  un  champ,  et  chargés  par  influence.  «  Le  fait 
matériel  de  cette  coulée  est  indubitable.  » 

L'étude  microscopique  a  montré  qu'au  point  de  départ,  à  l'aiguille 
négative,  les  fragments  de  bromure  commencent  par  changer  de 
forme,  s'étendent,  se  soudent;  brusquement  apparaît  une  tache  liquide 
a  par  où  un  globule  bondit  tout  à  coup  pour  traverser  le  champ  en 
laissant  la  trace  bien  connue  ». 

Etrauteur  poursuit  en  indiquant  les  raisons  qui,  selonlui,  empêchent 
d'admettre  l'hypothèse  d'une  électrolyse. 

II,  Pour  avoir  de  beaux  fantômes  électrostatiques,  il  faut  prendre 
une  plaque  du  commerce,  la  coucher  horizontalement  sous  les  pôles 
d'une  machine  électrostatique;  on  met  en  rapport  avec  ces  piles  deux 
aiguilles,  la  pointe  de  l'aiguille  positive  touchant  la  face  sensibilisée, 
celle  de  l'aiguille  négative  restant  à  une  distance  d'un  demi-milli- 
mètre environ,  cela  afin  d'éviter  la  production  du  globule.  On  met  la 
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machine  en  marche  lentement,  de  manière  à  éviter  toute  aigrette- 
Peu  à  peu  apparaissent  des  points  noirs  aux  deux  pôles;  ces  points 
s'allongent  en  traits  qui  se  ramifient.  On  peut  accélérer  ensuite  la 
marche  de  la  machine. 

II  n*cstpas  nécessaire  d'opérer  dans  Tobscurité;  mais  il  ne  faut  pas 
que  la  lumière  soit  trop  vive.  Pour  prendre  ensuite  des  copies  du  fan- 
tôme sur  papier  sensible,  il  suffit  de  plonger  la  plaque  dans  un  bain 
Ordinaire,  à  Thyposulfite  de  soud€.  Les  traits  noirs  demeurent  intacts. 

Le  procédé  précédent,  très  sûr,  a  le  défaut  d'être  très  lent;  il 
faut  aller  jusqu'à  deux  heures  de  pose.  On  a  beaucoup  plus  de 
rapidité  (plaque  obtenue  en  5  minutes)  en  employant,  comme  support^ 
du  sel  d'argent,  le  glucose  ou  la  gomme  arabique,  ou  bien  encore  la 
gélatine,  mais  de  la  gélatine  ayant  bouilli  longtemps  dans  l'eau,  ce 
qui  lui  fait  perdre  la  propriété  de  faire  prise  en  refroidissant.  On 
broie  le  bromure  sur  la  plaque  même  où  l'on  veut  produire  le  fan- 
tôme, on  régularise  la  couche,  et  on  passe  rapidement  un. pinceau 
souple  dans  le  sens  perpendiculaire  aux  stries. 
.  On  a,  de  la  sorte,  de  belles  épreuves  an  champ  entre  deux  pointes 
positives ,  du  champ  d'une  pointe  et  d'une  lame  de  signes  contraires,  etc  • 

"*^,  Brvnhbs. 
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MIRB  MÉBIDIEIIIIB  A  MIROIR  CTURDRIOUE;      :\  J  ;]      i    ^    \ 
Par  M.  G.  LIPPMANN.  \    , 

Cet  appareil  est  destiné  à  la  mesure  des  ascensions  droites,  lia 
pour  objet  de  rendre  le  méridien  du  lieu  où  Ton  opère  visible  sous  la 
forme  d'une  ligne  lumineuse  projetée  sur  le  ciel. 

Dès  lors  il  est  inutile  de  munir  la  lunette  d'observation  d'un  réti- 
cule. 

Cette  lunette,  qui  peut  être  photographique,  n'a  plus  besoin 
d'aucun  réglage  ;  elle  peut  être  mobile  et  suivre  les  étoiles  pour  les 
photographier;  la  ligne  lumineuse  projetée  sur  le  ciel  demeure 
visible  dans  le  champ,  où  elle  marque  à  chaque  instant  la  place, 
du  méridien. 

L'appareil  se  compose  :  1**  d'une  mire  méridienne,  c'est-à-dire 
d'un  collimateur  monté  sur  piliers  et  dont  Taxe  est  dans  le  plan  du 
méridien;  2°  d'un  miroir  cylindrique  de  quelques  centimètres  de 
diamètre,  horizontal,  normal  au  méridien  et  installé  sur  piliers  de 
manière  à  recevoir  la  lumière  émise  par  la  mire.  Le  collimateur  et 
le  miroir  demeurent  immobiles  pendant  les  observations. 

La  lumière  sortant  du  collimateur  se  réfléchit  sur  le  miroir  cylin- 
drique de  manière  à  former  une  nappe  lumineuse  plane,  c'est-à-dire 
dont  tous  les  rayons  sont  parallèles  au  méridien,  et  qui  couvre  360*^. 
C'est  pour  cette  raison  que  l'appareil  peut  fonctionner  sous 
toutes  les  déclinaisons  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'en  déplacer  les 
organes. 

Les  rayons  de  la  nappe  lumineuse  reçus  sur  l'objectif  d'une 
lunette  fournissent  dans  le  plan  focal  de  celle-ci  une  ligne  lumi- 
neuse très  nette  et  très  fme;  cette  ligne  marque  dans  le  champ  la 
place  du  méridien,  et  cela,  que  la  lunette  soit  fixe  ou  mobile;  il  n'est 
point  nécessaire  de  régler  la  position  de  cette  lunette,  qui  joue  le 
rôle  d'un  oculaire. 

J'ai  vérifié  que  la  ligne  lumineuse  est  très  nette  et  très  fine,  non 
seulement  à  l'œil,  mais  en  photographie.  La  photographie  donne  des 
traits  noirs  qui  se  pointent  à  une  fraction  de  seconde  d'arc  près.  En 
prenant,  comme  source  de  lumière,  l'arc  électrique,  une  pose 
de  0',003  est  plus  que  suffisante. 

L'appareil  fournit  donc  des  résultats  satisfaisants    au  point  de 
J.  de  Phys.,  3«  série,  t.  X.  (Juillet  1901.)  28 
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vue  optique.  Il  paraît  d'ailleurs  devoir  être  plus  stable  que  la  lunette 
méridienne,  puisque  toutes  les  parties  réglables  en  demeurent  immo- 
biles. 

Réglagea,  —  Le  réglage  de  l'appareil  en  collimation  se  fait  en 
amenant  le  miroir  à  être  perpendiculaire  à  Taxe  du  collimateur.  Le 
trou  ou  la  fente  du  collimateur  est  réglable  :  on  déplace  ce  trou 
ou  cette  fente  jusqu'à  ce  qu'il  coïncide  avec  le  trait  lumineux 
qui  se  forme  dans  le  plan  focal  comme  il  se  formerait  dans  le 
plan  focal  de  toute  autre  lunette.  C'est  donc  un  réglage  parautocoUi- 
mation.  Si  ce  réglage  est  supposé  parfait,  il  n'y  a  plus  d'erreur  de 
collimation  :  la  nappe  lumineuse  et  plane  fournit  l'image  d'un  grand 
cercle  de  la  sphère  céleste.  Le  plan  de  ce  cercle  est  évidemment 
normal  aux  génératrices  du  cylindre. 

On  suppose  que  le  miroir  est  bien  cylindrique,  c'est-à-dire  que 
ses  génératrices  sont  toutes  perpendiculaires  à  un  même  plan.  Il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  cylindre  soit  de  révolution. 

Le  second  réglage  consiste  à  rendre  la  nappe  lumineuse  verticale. 
On  peut  se  servir  du  niveau  pour  rendre  le  cylindre  horizontal.  Il  est 
peut-être  plus  sûr  de  se  servir  du  bain  de  mercure.  Le  miroir  cylin- 
drique se  trouvant  entre  un  bain  de  mercure  et  une  lunette  zénithale 
réglée,  on  amène  le  trait  lumiiieux  fourni  par  l'appareil  à  passer 
par  la  croisée  des  fils.  Le  grand  cercle  fourni  par  l'appareil  est  alors 
vertical.  Après  ces  deux  réglages  physiques  de  collimation  et  de 
verticalité,  il  reste  le  réglage  astronomique  qui  consiste  à  amener  le 
plan  du  grand  cercle  vertical  défini  par  la  ligne  lumineuse  à  coïncider 
avec  le  plan  du  méridien. 

Ce  réglage  astronomique  s'exécute  suivant  Tune  des  méthodes  en 
usage  pour  la  lunette  méridienne,  le  trait  lumineux  fourni  par 
l'appareil  remplaçant  le  fil  central  du  réticule.  On  peut,  par  exemple, 
se  servir  des  circumpolaires.  On  pointe  une  lunette  (sans  réticule]  sur 
une  circumpolaire,  et  Von  observe  ses  passages  sur  le  trait  lumineux. 
Les  deux  passages  supérieur  et  inférieur  doivent  avoir  lieu  exacte- 
ment à  douze  heures  d'intervalle. 

Quant  au  réglage  de  l'horloge  il  se  fait  en  observant  le  passage 
supérieur  d'une  même  étoile  sur  le  trait  lumineux. 

On  vient  de  supposer  que  l'observation  des  passages  se  faisait  par 
des  observations  visuelles.  L'instrument  se  prête,  en  effet,  à 
ces  observations  ;  mais  il  est  surtout  destiné  à  la  méthode  photogra- 
phique. 
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On  braque  sur  le  ciel  une  lunette  photographique  montée  équa- 
torialement,  de  manière  à  faire  un  cliché  des  étoiles.  En  même 
temps  on  reçoit  sur  Tobjectif  de  la  lunette  la  nappe  lumineuse.  Le 
collimateur  est  muni  d'un  obturateur  commandé  par  la  pendule.  Le 
trait  lumineux  n'apparaît  donc  que  par  éclairs  successifs,  qui  ont 
lieu  aux  temps  t,  t\  t'\  ...  marqués  par  la  pendule.  En  développant 
la  plaque  on  obtient  sur  le  cliché  une  succession  de  traits  fins  qui 
marquent  les  positions  du  méridien  dans  le  ciel  aux  temps  t,  t\  ('  ; 
ce  sont  donc  des  cercles  horaires. 

La  distance  en  temps  d*une  étoile  quelconque  au  cercle  i  s'obtient 
par  la  mesure  du  cliché.  Si  l'image  de  l'étoile  partage  la  distance 
des  traits  i^\,ï  dans  le  rapport  cp,  la  distance  en  temps  est  égale  à  9. 
Deux  clichés  pris  à  douze  heures  d'intervalle  doivent  donner  la 
même  valeur  de  o  pour  chaque  étoile.  Les  n  étoiles  portées  par  un 
mémo  cliché  doivent  donner  des  vérifications  concordantes.  S'il  y  a 
défaut  de  réglage,  c'est-à-dire  si  l'on  trouve  successivement  des 
valeurs  ^  et  jp'  pour  une  même  étoile,  la  différence  ©  —  cp'  doit  être 
la  même  pour  toutes  les  n  étoiles. 

La  marche  de  la  pendule  se  détermine  par  deux  clichés  pris  à 
vingt-quatre  heures  d'inlervallc.  La  différence  9  —  cp'  est  égale  à  la 
marche  de  la  pendule  ;  elle  est  donnée  n  fois  par  les  n  étoiles  du 
cliché. 


SUR  UN  APPABEIL  DESTINÉ  A  ENTRAINER  LA  PLAQUE  PHOTOGRAPHIQUE 
QUI  REÇOIT  L'IMAGE  FOURNIE  PAR  UN  SIDEROSTAT; 

Par  xM.  G.  LIPPMANN. 

On  sait  que,  dans  l'image  fournie  par  un  sidérostat,  un  seul  point/', 
est  immobilise  ;  les  autres  points  du  ciel  paraissent  tourner  autour 
du  premier  .avec  une  vitesse  variable. 

On  peut  se  proposer  de  réaliser  un  appareil  qui  communique  à  la 
plaque,  automatiquement,  cette  même  vitesse  de  rotation  que  pos- 
sède l'image,  afin  d'obtenir  des  images  posées  de  tous  les  points  du 
ciel.  M.  Turner  a  posé  récemment  ce  problème  et  en  a  indiqué  trois 
solutions  différentes,  M.  Cornu  a  proposé  une  autre  solution  fondée 
sur  la  propriété  du  point  de  Cardan.  Le  but  de  la  présente  note  est 
de  proposer  une  nouvelle  solulion  qui  est  la  suivante  :  l'appareil  qui 


416  LIPPMANN.   —   SIDÉROSTAT 

sert  à  déplacer  le  miroir  du  sidérostat  permet  également  de  domier 
à  la  plaque  le  mouvement  qui  convient  pour  suivre  Tirnage. 

Considérons,  en  effet,  le  rayon  a  lumineux  qui  va  du  centre  o  de 
l'objectif  à  Timage  m  d*un  point  quelconque  du  ciel  :  ce  rayon  se 
déplaçant  entraîne  la  plaque.  Supposons  ce  rayon  lumineux  repré- 
senté par  une  tige  métallique  rendue  solidaire  du  châssis  porte- 
plaque  ;  il  y  a  dès  lors  entraînement.  Or  l'appareil  qui  sert  à  mou- 
voir le  miroir  du  sidérostat  est  précisément  constitué  de  manière  à 
représenter  les  rayons  incidents  et  réfléchis  sous  forme  de  tiges 
métalliques. 

Soit  donc,  installé  derrière  le  porte-châssis,  un  appareil  disposé 
comme  le  moteur  du  sidérostat.  Munissons-le  d'une  tige  M  assujet^ 
tie  à  rester  symétrique  de  Taxe  polaire  P  par  rapport  à  la  direction 
de  la  queue  du  miroir.  L'axe  P  a  la  direction  du  faisceau  incident 
venant  du  pôle;  M  a  donc  la  direction  du  faisceau  réfléchi  correspon- 
dant et  vient  percer  la  plaque  au  point  où  se  formerait  Timage 
du  pôle  céleste.  Tout  se  passe  donc  comme  si  le  faisceau  réfléchi 
provenant  du  pôle  céleste  entraînait  la  plaque  photographique. 

Au  lieu  de  Tirnage  du  pôle,  on  peut  employer  Timage  d'un  autre 
point  du  ciel  arbitrairement  choisi  ;  il  faut  alors  ajouter  à  Tappa- 
reils  une  tige  de  plus. 


Fio.  1. 


La  figure  ci-contre  montre  la  disposition  relative  des  pièces.  OP 
est  Taxe  polaire  ;  OH  marque  la  direction  du  rayon  immobilisé  par 
le  sidérostat  ;  OH  est  donc  Taxe  autour  duquel  doit  tourner  le  châs- 
sis. OQ  est  la  queue  du  joniroir.  Enfin  OT  et  OT' sont,  par  Teffet  d'une 
tige  additionnelle,  assujettis  à  rester  symétriques  Tune  de  l'autre  par 
rapport  à  OQ.  Cette  symétrie  est  assurée  par  le  système  des  tiges 
QA,  QB,  égales  entre  elles,  pivotant  autour  de  A  et  B,  et  aboutis- 
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sant  à  une  glissière  en  Q.  Afin  de  rendre  OT'  solidaire  de  OP,  on 
réunit  ces  deux  pièces  par  un  arc  métallique  muni  d'une  vis  de 
pression  en  Y. 

Cela  posé,  pour  assurer  Tentraînement  du  châssis  il  suffît  de  serrer 
la  vis  V.  Aucun  réglage  n'est  nécessaire.  Les  dispositifs  inventés  par 
les  savants  nommés  plus  haut  exigent  d'ailleurs  un  réglage  calculé 
sur  la  position  de  l'astre  dont  Timage  est  immobilisée  par  le  sidérostat. 


TÉLAUT06B&PHE  D'ELISHA  6RAT-RITGHIE; 

Par  Désiré  KORDA  (»). 

L'appareil  constitue  le  «  télégraphe  »  par  excellence,  c'est-à-dire 
un  dispositif  permettant  la  reproduction  de  l'écriture  à  distance, 
j'entends  de  l'écriture  autographe  de  Texpédileur  qui  apparaît  sur  le 
papier  de  l'appareil  récepteur  avec  ses  caractères  plus  ou  moins 
embrouillés,  avec  ses  illustrations,  croquis  et  dessins,  avec  ses 
ratures  et  son  authenticité  (Voir  schéma  fig,  15). 

Jamais  un  problème  aussi  difficile  n'a  été  réalisé  par  des  moyens 
électriques  plus  simples.  Nous  sommes  loin  des  plaques  hachurées 
de  l'abbé  Caselli,  de  même  que  des  organes  synchroniques  réalisant 
l'impression  mécanique  des  hachures  employées  par  ceux  qui  sui- 
vaient la  trace  du  savant  abbé  italien.  Le  télautographe  met  en  rap- 
port immédiat  l'expéditeur  et  le  destinataire,  comme  s'il  s'agissait 
d'un  échange  de  conversation  téléphonique,  la  seule  différence  dans 
le  résultat  par  rapport  aux  téléphones  étant  que  la  conversation  est 
écrite  au  lieu  d'être  parlée.  Les  caractères  tracés  par  l'expéditeur 
apparaissent  au  fur  et  à  mesure  de  leur  inscription  sur  le  papier  du 
destinataire,  et  celui-ci  peut  répondre  de  même  dès  que  son  «  inter- 
locuteur »  a  cessé  d'écrire. 

Elisha  Gray,  l'illustre  inventeur  du  microphone,  mort  il  y  a 
quelques  semaines  à  peine,  s'est  occupé  depuis  longtemps  de  la 
solution  de  ce  problème.  Mais  son  appareil  était  d'une  construction 
compliquée,  délicate,  coâteu^e  et  d'un  réglage  très  difficile,  à  cause 

.  (i)  Conférence  faite  à  la  séance  de  Pâques  de  la  Société  de  Physique. 
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de  tous  les  organes  mécaniques  qu'il  contenait  :  moteur,  mouvement 
d'horlogerie,  embrayage,  etc.  Enfin  le  télautographe  primitif  de 
M.  Gray  était  entaché  d'un  grave  inconvénient  pratique,  c'est  de 
nécessiter  quatre  fils  entre  les  postes  en  communication. 

M.  Macpherson,  un  des  élèves  de  M.  Gray,  a  réussi  à  éliminer  cet 
inconvénient  et  à  ramener  le  nombre  de  fils  nécessaires  à  deux, 
mais  sans  pouvoir  se  passer  des  organes  délicats,  des  bobines  et 
contacts  sans  nombre. 

L'appareil  actuel  est* dû  à  un  autre  élève  de  M.  Gray,  M.  Kitchie. 
Dans  cet  appareil,  plus  de  mouvement  d'horlogerie,  plus  de  complica- 
tions mécaniques.  Un  nombre  très  restreint  d'électro-aimants  et  les 
deux  fils  qui  réunissent  les  deux  postes  en  correspondance  suffisent, 
au  moyen  d'un  artifice  ingénieux,  à  transmettre  toutes  les  manœuvres 
de  l'appareil.  Nous  allons  exposer  grâce  à  quels  dispositifs  tout  cela 
peut  se  réaliser. 

L'appareil  comporte  l'usage  facultatif  du  téléphone  ;  on  a  prévu 
un  commutateur  actionné  automatiquement  par  le  poids  de  Tappareil 
téléphonique.  En  elTet,  lorsqu'on  décroche  le  récepteur  téléphonique, 
un  ressort  antagoniste  agit  sur  le  commutateur  pour  mettre  le  télé- 
phone en  circuit.  On  peut  alors  causer,  mais  on  ne  peut  pas  trans- 
mettre l'écriture.  Lorsque,  par  contre,  le  récepteur  téléphonique  est 
accroché,  son  poids  ramène  le  ressort,  et  c'est  le  télautographe  qui 
est  relié  au  circuit;  on  peut  écrire,  mais  on  ne  peut  pas  causer. 

On  peut  écrire  ou  on  peut  recevoir  l'écriture  du  correspondant  ; 
ces  deux  opérations  ne  peuvent  pas  être  exécutées  en  môme  temps. 
Dès  que  Tun  des  correspondants  termine  sa  phrase,  il  le  signale  par 
une  croix,  par  exemple.  Immédiatement,  l'autre  peut  lui  répondre, 
car  une  simple  pression  sur  un  bouton  met  le  transmetteur  de  l'appa- 
reil en  circuit  à  la  place  du  récepteur. 

Le  même  commutateur  à  bouton  met  en  même  temps  Tun  ou 
l'autre  pôle  de  la  batterie  locale  à  la  terre,  suivant  que  c'est  le  trans- 
metteur ou  le  récepteur  qui  se  trouve  en  circuit. 

L'appareil  étant  à  l'état  de  repos,  le  bouton  du  commutateur  est  main- 
tenu abaissé  par  le  levier  (0)  placé  à  côté  de  lui  [fig,  1),  le  pôle  ( — ) 
delà  batterie  est  à  la  terre  et  le  récepteur  en  circuit  sur  le  fil  de  ligne, 
de  sorte  que  l'appareil  est  prêt  à  enregistrer  les  messages  sans  qu'il 
y  ait  aucune  manœuvre  à  faire.  Lorsque  l'opérateur  pousse  le  le- 
vier (Oj  avec  son  crayon,  le  commutateur  devient  libre,  se  soulève, 
met  le  pôle  (-f-)  de  la  batterie  à  la  terre  et  le  transmetteur  en  circuit 
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à  la  place  du  récepteur  ;  Tappareil  est  alors  en  ordre  de  transmission. 
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Les  différentes  fonctions  électriques  de  Tappai^il  peuvent  se  subdi- 
viser ainsi: 
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i^  Le  mouvement  de  la  plume  parallèlement  au  papier  ; 
2®  Mouvement  d'abaissement  et  de  soulèvement  de  la  plume  ; 
3°  Avancement  du  papier  et  prise  d'encre  ; 
4°  Sonnerie  d'appel  et  d'avertissement, 

1*  Mouvement  de  la  plume  parallèlement  au  papier.  —  Le  mouve- 
ment de  la  plume  du  récepteur  est  obtenu  par  la  variation  d'inlen- 


FiG.  2. 

sitédes  courants  continus  passant  dans  les  deux  rhéostats  intercalés 
sir  chacun  des  deux  fils.  Les  courants  variables  agissent  sur  deux 
bobines  galvanométriques  {/tç.  2  et  3),  également  intercalées  sur 
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chaque  fil.  Le  crayon  du  transmetteur  est  adapté  à  lextrémiié  des 
deux  branches  fixées  au  bras  des  deux  rhéostats  indépendants 
{fig.  4,  5,  6  et  7)  ayant  chacun  une  résistance  de  7.000  ohms  parta- 
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tagée  en  496  parties. 

La  partie  réceptrice  de  l'appareil  est  constituée  par  deux  grands 
mouvements  galvanomélriques  Deprez-d'Arsonval  munis   de  forts 
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ressorts  {fig.  3,  8,  9,  10).  Les  axes  sur  lesquels  sont  fixées  les  bobines 
mobiles  sont  en  relation,  à  une  de  leurs  extrémités,  avec  un  système 
de  leviers  correspondant  à  celui  du  transmetteur  et  font  mouvoir  une 
plume  sur  une  feuille  de  papier  semblable  à  celle  de  Texpédileur  ;  à 
Tautre  extrémité,  ils  sont  reliés  à  lin  système  amortisseur  à  liquide. 
Les  rhéostats  ont  été  divisés  de  façon  que  les  variations  d'angles 
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des  deux  branches  se  reproduisent  exactement  aux  branches  corres^ 
pondantes  du  récepteur.  Pendant  les  communications  les  batteries 
<les  deux  postes  sont  en  série. 
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La  différence  des  potentiels  entre  la  ligne  et  la  terre  est  constam- 
ment inférieure  à  24  volts. 

2*  Mouvement  d'abaissement  et  de  soulèvement  de  la  plume,  — 
Lorsque  deux  appareils  sont  en  ordre  de  communication,  un  courant 
local  passe  dans  réleclro-aimant  (M)  qui  soulève  la  plume  {fig.  1). 
Quand  le  crayon  du  transmetteur  presse  sur  la  plaque  sur 
laquelle  le  papier  est  tendu,  il  actionne  un  commutateur  envoyant  le 
courant  du  circuit  primaire  d'une  bobine  d'induction  (F)  dont  le 
trembleur  se  meta  vibrer.  Le  courant  vibratoire  secondaire  est  trans- 
mis à  la  ligne  à  travers  le  condensateur  (I)  et  actionne  le  relai  (K)  à 
travers  le  condensateur  (L). 

L'armature  dc(K)  est  attirée  et  le  circuit  de  courant  local  (M)  est 
rompu;  la  plume,  primitivement  soulevée  par  une   barre  agissant 
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^ur  les  deux  bras  des  supports,  tombe  en  contact  avec  le  papier^ 
La  self-induction  des  bobines  et  relai  du  récepteur  étant  considé- 
rable, le  courant  vibratoire  du  relai  ne  les  traverse  pas  d'une  façon 
sensible,  et  le  circuit  de  ce  courant  se  ferme  comme  suit  : 

Circuit  secondaire  delà  bobine  (F),  condensateur  (I),  ligne  (5),  con- 
densateur (L),  relai  (K),  ligne  (3).  On  voit  que  les  deux  fils  (3)  et  (5) 
sont,  à  un  instant  quelconque,  parcourus  par  des  courants  vibratoire.-* 
égaux  et  de  sens  contraire,  par  conséquent  sans  action  inductive  sur 
la  ligne  téléphonique  voisine. 

3®  Avancement  du  papier  et  iwise  d'encre,  —  L'avancement  du 
papier  est  obtenu  en  poussant  avec  le  crayon  du  transmetteur  jusqu'à 
fond  de  course  et  en  relâchant  ensuite  le  (V)  situé  à  gauclie  du  rec- 


tangle où  Ton  écrit.  Ce  mouvement,  transmis  à  angle  droit  à  une 
bielle  reliée  à  un  volet  mobile,  permet  de  pincer  le  papier  et  de  le 
faire  avancer.  Le  papier  est  emmagasiné  sur  un  rouleau  place  sous 
la  planchette  du  transmetteur.  Le  mouvement  de  retour  est  fait  par 
un  ressort.  Chaque  fois  que  l'on  pousse  et  relâche  le  (V),  le  commu- 
tateur (17)  [fig.  1)  coupeet  remetlecouranl  sur  la  ligne.  Sur  le  récep- 
teur, un  relai  (E)  [fig.  Ij  dont  l'enroulement  est  pris  par  moitié  sur 
chacun  des  fils  et  fait  dans  le  même  sens,  a  son  armature  attirée 
quand  le  courant,  même  minimum,  passe  sur  les  fils  de  la  ligne;  un 
courant  local  passe  alors  dans  les  électros  (P)  (fig.  12,  13  et  14)  qui, 
agissant  sur  le  volet  mobile  et  un  châssis,  pince  le  papier  et  provoque 
son  déplacement  d'une  quantité  égale  à  celle  obtenue  sur  le  trans- 
metteur. 
Lorsque  le  courant  est  interrompu  sur  les  fils  de  ligne,  l'armature 
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de  (E)  cesse  d'èlre  attirée,  et  le  couraot  local  passant  dans  les  élec- 
tros  (P)  est  rompu,  le  papier  est  relâché  et  le  châssis  retombe  par  son 
poids  sur  les  butées  inférieures. 

Lors(}ue:le  crayon  du  transmetteur  est  placé  dans  le  (Y)  du  levier 
de  manœuvre,  la  plume  réceptrice  qui  reproduit  exactement  ce  mou- 
vement vient  se  placer  au-dessus  d'un  encrier. 


rm^nt 


Fio.  12. 


FiG.  14. 


FiG.  13. 


En  appuyant  sur  le  (V),  on  coupe  le  courant  de  la  ligne;  le  châssis 
élévateur  du  papier  et  un  bras  qui  y  est  fixé  vient  s'appuyer  sur  le 
bras  du  galvanomètre  de  gauche  et  enfonce  ainsi  la  plume  dans 
Tencrier. 

Comme  il  est  facile  de  le  voir,  sur  le  diagramme  des  connexions 
(/%/•  ^)t  le  courant  local  ne  parvient  aux  éleclros  M  et  P  que  lorsque 
Tarmature  du  relai  (E)  est  attirée;  d'autre  part,  le  courant  d'excita- 
tion des  électros  des  galvanomètres  ne  se  trouve  établi  que  lorsque 
le  châssis  élévateur  du  papier  du  récepteur  est  levé.  Les  trois  cou- 
rants passant  dans  M  et  P,  les  électros  des  galvanomètres  ne 
fonctionnent  que  pendant  la  communication.  11  n'y  a  ainsi  aucune 
dépense  de  courant  inutile. 

4*  Sonnerie  d'appel  et  d'avertissement.  ^-  La  sonnerie  est  cons- 
tamment reliée  par  une  de  ses  extrémités  au  pôle  négatif  de  la  batte- 
rie locale. 

Lorsque  le  récepteur  du  télautographe  est  en  circuit,  il  suffit  d'ap- 
puyer sur  un  bouton  pour  mettre  un  des  fils  à  la  terre  et  actionner 
la  sonnerie. 

En  effet,  un  courant  passe  dans  le  relai  (E')  [fig,  1)  dont  l'armature 
est  attirée  ;  le  circuit  de  la  sonneriefse  trouve  fermé  en  dérivation  sur  la 
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batterie  locale.  Le  relai(E')  porte  deux  enroulements  en  sens  inverse 
pris  sur  les  deux  fils  de  ligne,  de  façon  que  les  courants  de  même  sens 
et  égaux  sont  sans  action  sur  lui. 


Oï-^-K^C^ 


'r^-^f^^ 


l'H 


H>i 


FiG.  15.  —  Reproduction  de  récriture  et  du  dessin  par  le  télautographe  F.  Ritchie. 

Lorsque  le  transmetteur  est  en  circuit,  le  circuit  de  la  sonnerie 
est  fermé  sur  une  bobine  de  200  ohms  et  un  interrupteur.  Tant  que 
le  bras  de  la  personne  est  posé  sur  la  planchette  du  transmetteur,  le 
circuit  est  coupé  par  Tinterrupteur.  Aussitôt  que  le  bras  se  lève,  le 
circuit  se  ferme,  la  sonnerie  fonctionne  et  elle  ne  s'arrête  que  lorsque 
l'opérateur  a  pressé  avec  le  crayon  le  bouton  du  commutateur  n^  2, 
dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  opération  par  laquelle  le  récepteur  est 
mis  en  circuit  et  la  batterie  inversée  ;  on  ne  peut  donc  quitter  l'appa- 
reil sans  l'avoir  mis  à  l'état  de  réception. 


^♦"^T- 


rORCnOIlREMSIlT  DU  BÉSOHATEUR  DE  HERTZ  ET  DU  RËSOHATEUR  A  COUPURE. 
~  ORSERYATIOH  DE  LA  RÉSONANCE  ÉLECTRIQUE  DANS  L'AIR  RARÉFIÉ  ; 

Par  M.  A.  TURPAIN. 


Pour  qu'un  résonateur  électrique  disposé  dans  un  champ  hertzien 
concentré  par  deux  fils  parallèles  éprouve  des  alternatives  de  fonc- 
tionnement et  d'extinction,  il  faut  donner  à  l'appareil  soit  un  mou- 
vement de  translation  en  maintenant  le  plan  du  résonateur  perpen- 
diculaire au  plan  des  fils  de  concentration,  soit  un  mouvement  de 
rotation  dans  son  plan,  mouvement  qui  fait  décrire  au  micromètre 
la  surface  même  du  résonateur. 
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Les  diverses  théories  de  la  résonance  électrique  s'accordenl  k 
reconnaître  un  nœud  d'onles  stationnaires  électriques  à  chacune 
des  extrémités  en  regard  du  résonateur  constituant  les  deux  pôles 
de  son  micromètre,  et  elles  indiquent  comme  siège  d'un  ventre  de 
ces  ondes  la  région  du  résonateur  diamétralement  opposée  au 
micromètre  {fig.  I). 


Kio.  1. 

Cette  division  du  résonateur  hertzien  en  deux  concamérations 
successives  est  en  accord  avec  la  loi  expérimentale  suivante,  qui 
rend  compte  de  l'observation  du  mouvement  de  translation  donnée  au 
résonateur  :  La  longiievu*  (Vonde  des  oscillations  électriques  qui 
cj'citenl  ttn  résonateur  fiHforme  donné  est  égale  (abstraction  faite  di» 
la  perturbation  microméirique)  au  double  de  la  longueur  du  réso- 
nateur ('). 

Comment  cetle  distribution  s'accordc-l-ollc  avec  les  pliénomènes 
que  présente  un  résonateur  qui,  placé  dans  une  section  ventrale  du 
champ,  est  animé  d'un  mouvement  de  rotafion  de  360^  dans  son  plan? 

On  constate  pendant  ce  mouvement  la  production  au  micro- 
mètre de  deux  étincelles  de  longueur  maximum.  Ces  étincelles  se 
produisent  lorsque  le  micromètre  est  à  Tune  ou  l'autre  des  extrémités 
du  diamètre  du  résonateur  perpendiculaire  au  plan  des  fils  de  con- 
centration. Entre  les  positions  de  ces  maxima  s'observent  deux  posi- 
tions pour  lesquelles  une  extinction  à  peu  près  complète  se  produit 
au  micromètre.   Ces  positions  sont  aux  extrémités  du  diamètre  du 


(»)  H.  PoiNCAnÉ,  les  Oscillations  électriques,  p.  237  (G.  Carré,  Paris.  4894):  — 
A.  TuRPALN,  Sur  le  résonateur  de  Hertz  {Comptes  Rendus  (te  V Académie  des  Scieiici*s^ 
31  janvier  1898)  ;  —  Hecherclies  ejpérimenlales  sur  les  oscillaiions  électriques 
p.  93  (A,  Hermann,  Paris,  iS99). 
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résonateur  contenu  dans  le  plan  des  fils  de  concentration.  Le  dia- 
mètre correspondant  aux  azimuts  de  maximum  d'étincelles  est  donc 
en  croi.%  avec  le  diamètre  qui  correspond  aux  azimuts  d'extinction, 
ainsi  que  l'indique  la  figure  2. 

Ces  phénomènes  semblent  assez  difficiles  à  interpréter  en  admettant 
la  distribution  électrique  théorique  précédemment  indiquée.  Que 
Ton  admette,  en  eiïet,  qu'à  une  étincelle  de  longueur  maxima 
correspond  un  ventre,  ou  bien  qu'on  voie  dans  cette  étincelle  l'indica- 
tion d'un  nœud,  Tobservation  précédente  n'en  semble  pas  moins 
montrer  la  succession  de  quatre  concamérations  le  long  du  circuit 
du  résonateur. 

Bien  que  cette  nouvelle  distribution  soit  manifestement  en  désac- 
cord avec  la  loi  qui  lie  la  longueur  d'un  résonateur  à  la  longueur 
d'onde  des  oscillations  qui  Texcitent,  elle  paraît  cependant  confirmée 


Fio.  2. 


Fie.  3. 


par  l'observation  des  phénomènes  que  présente  un  résonateur  à 
quatre  micromètres  (')  situés  aux  extrémités  de  diamètres  rectan- 
gulaires {firj.  3).  On  observe,  en  eiïet,  que,  pour  un  réglage  conve- 
nable des  micromètres,  une  rotation  de  90^  imprimée  à  l'appareil  est 
suivie  de  l'extinction  des  deux  micromètres  m,  rrî  primitivement 
étincelants  et  de  la  mise  en  activité  des  micromètres  w,  n'qui  étaient 
éteints  avant  la  rotation. 

Il  y  a  quelques  années,  j'ai  montré  (^)  qu'un  résonateur  circulaire 
de  Hertz,  qui  présente  une  coupure  {fig.  4)  indépendamment  de  celle 
offerte  par  l'interruption  micromélrique  fonctionne  aussi  aisément 
qu'un  résonateur  complet. 


(ï)  A.  TinPAix,  Recherches  exjiénmenUdes^  etc.,  p.  84. 

(*)  A.  TunPAiN,  Sur  les  expériences   de  Hertz  (Société  des  Sciences  physiques 
et  naturelles  de  Bordeaux,  i  avril  189*1). 
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Les  lois  qui  régissent  le  fonctionnement  du  résonateur  à  coupure 
sont  des  plus  simples  et  peuvent  toutes  se  résumer  dans  Ténoncé 
suivant  :  Dans  un  résonateur  à  coupure^  la  coupure  joue^  le  rôle 
que  jouait  le  micromètre  dans  le  résonateur  complet. 

En  particulier,  en  ce  qui  concerne  les  positions  d'extinction  qu'on 
observe  par  rotation  du  résonateur  dans  son  plan,  on  constate  que, 
pour  obtenir  texlinction^  il  faut  amener  le  milieu  de  la  coupure 
dans  Vun  des  deux  azimuts  que  devrait  occuper  le  micromètre  pour 
donner  le  même  résultat^  si  le  résonateur  était  complet. 

Ce  fait  expérimental,  rapproché  de  la  loi  de  distribution  qu'énoncent 
les  diverses  théories  de  la  résonnance  électrique  assigne,  comme 
position  des  nœuds  des  ondes  stationnaires  d'un  résonateur  à  coupure, 
les  extrémités  de  la  coupure  et  comme  position  du  ventre  des  mêmes 
ondes,  le  point  du  résonateur  également  éloigné  des  deux  extrémités 
de  la  coupure. 

Cette  distribution  électrique  le  long  du  résonateur  à  coupure 
semble  en  parfait  accord  avec  l'observation  suivante  : 

Par  un  artifice  de  construction  facile  à  imaginer,  on  rend  la  cou- 
pure d'un  résonateur  à  coupure,  mobile  par  rapport  au  micromètre, 
<le  telle  sorte  que  l'arc  qui  sépare  le  milieu  de  la  coupure  du  micro- 
mètre puisse  croître  depuis  une  valeur  voisine  de  50**  jusqu'à  180**.  — 
Disposant  alors  le  résonateur  de  manière  à  ce  que  la  coupure  soit 
constamment  située  dans  un  azimut  de  maximum  d'effet,  on  fait  varier 
l'arc  d'écart  entre  le  micromètre  et  le  milieu  de  la  coupure.  —  Pour 
chaque  arc,  on  relève  la  longueur  maximum  d'étincelle  qu'on  obtient 
au  micromètre.  —  On  constate  que  l'intensité  de  l'étincelle  au  mi- 
<;romètre  croît  avec  l'arc  compris  entre  la  coupure  et  le  micromètre. 

Si  l'on  admet  que  l'étincelle  du  micromètre  d'un  résonateur  coupé 
mesure  l'intensité  du  mouvement  vibratoire  hypothétique  dont  ce 
résonateur  est  le  siège  au  point  où  se  trouve  le  micromètre,  cette 
observation  confirme  la  distribution  électrique  précédemment  indi- 
<|uée.  Le  résonateur  à  coupure  se  présente  alors  comme  ayant  un 
nœud  de  vibration  aux  deux  extrémités  limitant  la  coupure  et  un 
ventre  diamétralement  opposé  au  milieu  de  la  coupure. 

Toulefois  cette  observation  semble  en  contradiction  avec  le  fait 
suivant  :  Si,  au  cours  de  celte  même  expérience,  on  vient  à  rappro- 
cher l'une  de  l'autre  les  deux  extrémités  de  la  coupure  jusqu'à  ce 
qu'une  étincelle  jaillisse  entre  elles,  ou  constate  que  celte  étincelle 
présente  une  longueur  sensiblement  égale  à  la  plus  grande  de  toutes 
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celles  observées  jusque-là  au  micromètre  du  résonateur  coupé, 
c'est-à-dire  égale  à  celle  qu'on  observe  au  micromètre  lorsque  Tare 
séparant  le  milieu  de  la  coupure  du  micromètre  atteint  180^. 

D'après  Thypothèse  admise  que  Tétincelle  du  micromètre  mesure 
l'intensité  du  mouvement  vibratoire,  on  est  amené  à  supposer  Texis- 
tence  d'un  ventre  de  vibrations  au  point  même  où  l'on  admettait 
précédemment  un  nœud. 

D'autre  part,  le  rapprochement  de  ces  deux  expériences  ainsi  que 
la  comparaison  des  lois  régissant  les  positions  d*extinction  d'un 
résonateur  complet  à  celles  régissant  les  positions  d'extinction  d'un 
résonateur  à  coupure  conduisent  à  se  demander  quelle  distinction 
on  doit  faire  entre  le  micromètre  d'un  résonateur  complet  en  activité 
et  le  micromètre  d'un  résonateur  à  coupure  en  activité. 

En  définitive,  si  l'observation  du  résonateur  complet,  comme  celle 
du  résonateur  à  coupure,  conduisent  toutes  deux  à  des  lois  expéri- 
mentales simples,  ces  lois  ne  paraissent  pas  en  accord  avec  la  distri- 
bution électrique  que  les  diverses  théories  de  la  résonance  électrique 
assignent  à  ces  deux  sortes  de  résonateurs.  Bien  plus,  alors  que  cer- 
taines expériences  semblent  confirmer  la  distribution  électrique 
qu'indique  la  théorie,  d'autres  expériences  non  moins  nettes  que  les 
premières  l'infirment. 

C'est  dans  le  but  de  rechercher  les  causes  de  ce  désaccord  et  de 
coordonner,  si  possible,  ces  diiïérents  faits,  à  première  vue  contradic- 
toires, que  j'ai  entrepris  les  expériences  que  je  vais  décrire. 


Fio.  5. 

Je  me  suis  proposé  d'appliquer  à  cette  recherche  une  méthode  qui 
permette  de  se  rendre  compte,  au  même  instant,  de  l'état  électrique 
des  divers  points  du  résonateur  tout  le  long  du  conducteur  qui  le 
constitue.  A  cet  effet,  j'ai  renfermé  tout  le  résonateur,  sauf  le  micro- 
mètre, dans  un  tube  de  verre  t  {fig,  5),  de  forme  circulaire,  dans 

J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Juillet  1901.)  29 
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lequel  Tair  est  suffisamment  raréfié  pour  permettre  au  conducteur  du 
résonateur  de  produire  la  luminescence  de  cet  air  raréfié.  Si  la  raré- 
faction est  convenable  le  résonateur  décèle  les  états  électriques  qui 
se  succèdent  le  long  de  Tare  conducteur  qu'il  forme  par  la  lumines* 
cence  que  ce  conducteur  produit  aux  divers  points  du  tube.  La 
luminescence  ainsi  produite  peint  aux  yeux,  par  son  éclat  plus  ou 
moins  vif,  plus  ou  moins  estompé,  1  état  électrique  des  divers  points 
du  résonateur  en  activité  qui  la  produit. 

Il  est  à  craindre,  dans  l'emploi  de  ce  dispositif,  que  la  luminescence 
de  la  gaine  gazeuse  qui  enserre  le  résonateur  ne  provienne  pas  de  la 
seule  action  du  conducteur  qui  forme  le  résonateur.  Il  peut  arri- 
ver que  les  fils  qui  concentrent  le  champ  produi.sent  eux-mêmes 
directement  la  luminescence  du  tube  à  gaz  raréfié.  Les  phénomènes 
qui  doivent  déceler  la  distribution  électrique  le  long  du  résonateur 
se  trouvent  alors  troublés.  Le  degré  de  raréfaction  qui  convient  le 
mieux  pour  que  le  résonateur  produise  seul  la  luminescence  est  celui 

qui  correspond  à  une  pression  de  —r-  de  millimètre. 

Les  expériences  suivantes  montrent  que  la  luminescence  est  alors 
produite  par  le  résonateur  seulement. 

l'*  Si  Ton  déplace  un  pont  le  long  des  fils,  la  luminescence  dispa- 
raît ou  réapparaît  suivant  que  le  pont  atteint  une  position  nodale  ou 
ventrale  des  oscillations  qui  excitent  le  résonateur.  Pour  admettre 
Tintlucnce  directe  des  fils  sur  la  luminescence  produite,  il  faut  sup- 
poser que  la  gaine  gazeuse  admet  exactement  la  même  longueur 
d'onde  (jue  le  résonateur  ; 

2^  La  luminescence  cesse  complètement  lorsqu'on  ferme  le  micro- 
mètre du  résonateur  ; 

3°  La  luminescence  produite  accompagne  le  résonateur  lorsqu'on 
le  déplace  dans  son  plan  ; 

A^  Enfin  le  tube  de  verre  circulaire  privé  du  conducteur  formant 
résonateur  et  amené  au  même  degré  de  raréfaction  ne  devient  pas 
lumineux,  bien  qu'il  soit  disposé  dans  le  champ  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  lorsqu'il  contenait  le  conducteur  métallique. 

Les  observations  faites  h  l'aide  de  cette  méthode,  dont  l'emploi  est 
ainsi  légitimé,  ont  porté  sur  toute  une  série  de  résonateurs  de  formes 
et  de  dispositions  différentes.  Celles  relatives  au  résonateur  complet^ 
au  résonateur  à  coupure  et  au  réso>iateHr  à  deux  micromètres^  ont 
do;iiié  les  résultats  suivants  : 
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Résonateur  complet.  —  Le  micromètre  est  placé  dans  un  des  deux 
azimuts  de  maximum  d'étincelle  (Voir  fig.  5).  La  luminescence  ne  se 
produit  pas  tant  que  le  micromètre  est  fermé.  Dès  qu'il  est  ouvert, 
elle  se  produit  très  faible  aux  environs  immédiats  des  pôles  du  micro- 
mètre; elle  est  nulle  dans  toute  autre  région.  A  mesure  qu'on 
augmente  la  distance  explosive  du  micromètre,  la  luminescence  qui 
se  produit  intéresse,  de  part  et  d'autre  des  pôles  du  micromètre,  des 
arcs  égaux  de  plus  en  plus  grands.  Quand  les  pôles  du  micromètre 
sont  trop  éloignés  pour  qu'il  se  produise  entre  eux  des  étincelles,  la 
luminescence  est  maxima;  elle  intéresse  alors,  de  part  et  d'autre,  des 
arcs  de  120*  à  150*.  La  seule  région  qui  reste  obscure  est  la  région 
diamétralement  opposée  au  micromètre.  La  luminescence  décroît 
d'ailleurs  et  s'estompe  depuis  la  région  voisine  du  micromètre,  où  elle 
est  la  plus  intense,  jusqu'à  la  région  obscure. 

Si  l'on  déplace  le  résonateur  dans  son  plan,  le  micromètre,  passant 
d'un  azimut  de  maximum  à  un  azimut  d'extinction,  la  luminescence 
accompagne  le  mouvement  du  résonateur.  Les  deux  arcs  lumineux 
diminuent  de  grandeur,  lorsqu'on  se  rapproche  de  l'azimut  d'extinc- 
tion. La  luminescence  cesse  complètement  dès  qu'on  atteint  cet 
azimut. 

Résonatettr  à  coupure,  —  Celte  méthode  d'étude  a  été  appliquée  au 
résonateur  à  coupure  en  disposant  la  coupure  de  trois  manières  diffé- 
rentes; la  coupure  est  située  tout  entière  à  l'intérieur  du  tube  à  air 
raréfié  ;  les  extrémités  de  la  coupure  sont  seules  placées  dans  l'air 
raréfié,  l'intervalleentre  ces  extrémités  est  extérieur  aux  tubes  dans  les- 


quels on  produit  le  vide;  les  extrémités  des  arcs  qui  comprennent 
la  coupure  sont,  ainsi  que  Tinlervalle  qui  les  sépare,  extérieurs  aux 
tubes  enfermant  le  résonateur  [fig,  6)  Les  phénomènes  observés  dans 
les  trois  cas  sont  les  mêmes  dans  leurs  lignes  générales,  à  cela  près 


432  TURPAIN 

que,  lorsque  la  coupure  est  située  tout  entière  dans  Tair  raréfié,  on 

observe  une  effluve  entre  ses  deux  extrémités. 

La  coupure  étant  disposée  dans  Tazimut  180"  et  le  micromètre  étant 
fermé,  on  observe  une  luminescence  assez  intense  le  long  de  chaque 
conducteur  sur  un  arc  de  40*  à  50".  Tout  le  reste  du  résonateur  est 
obscur.  —  Dès  qu'on  ouvre  le  micromètre,  une  étincelle  s'y  produit, 
les  arcs  lumineux  deviennent  moins  longs  et  moins  intenses.  Dès  que 
le  micromètre,  graduellement  ouvert,  cesse  de  donner  des  étincelles,  on 
observe  plus  de  luminescence.  —  Si  l'on  déplace  le  résonateur  dans 
son  plan,  la  luminescence  accompagne  le  résonateur  et  l'intensité 
du  phénomène  décroît  lorsque  la  coupure  s'approche  d'un  azimut 
d'extinction  (90*  ou  270"),  pour  lequel  aucune  luminescence  ne  persiste. 

On  voit  que  l'aspect  présenté  par  un  résonateur  complet  dont  le 
micromètre  est  aussi  ouvert  que  possible  concorde  avec  l'aspect  pré- 
.':enté  par  un  résonateur  à  coupure  dont  le  micromètre  est  fermé. 
L.c  premier  présente  une  luminescence  maximum  au  voisinage  du 
n  icromètre,  le  second  au  voisinage  de  la  coupure.  Les  deux  appareils 
sont  en  effet  les  mêmes  :  ce  sont  deux  i-csonateurs  à  coupure  sans 
micromètres,  La  présence  du  tube  a  air  raréfié  permet,  en  effet,  de  se 
rendre  compte  du  fonctionnement  des  appareils  sans  avoir  à  consulter 
les  micromètres.  —  Ces  expériences  expliquent  que  les  lois  du  réso- 
nateur à  coupure  soient  celles  qui  régissent  le  résonateur  complet,  à 
condition  de  faire  jouer  à  la  coupure  le  rôle  dévolu  au  micromètre  du 
résonateur  complet. 

Résonateur  a  deux  micromètres.  —  Ce  résonateur  est  constitué  par 
deux  tiges  en  forme  de  demi-circonférences,  placées  à  l'intérieur  de 
tubes  de  verre  deim-circulaires  dont  l'air  a  été  convenablement  raré- 
fié. Chaque  tige  porte  à  l'une  de  ses  extrémités  une  vis  micrométrique 
qui  vient  buter  contre  l'extrémité  libre  de  l'autre  tige  ;  le  résonateur 
se  trouve  ainsi  muni  de  deux  micromètres  diamétralement  opposés. 
La  course  des  vis  micromélriques  est  de  longueur  telle  qu'elle  permet 
de  produire  une  coupure  dans  la  région  qu'occupe  le  micromètre. 

On  place  le  plan  du  résonateur  perpendiculaire  à  la  direction  des 
fils  de  concentration  et  de  manière  que  le  diamètre  qui  passe  par  les 
micromètres  soit  perpendiculaire  au  plan  des  fils  /'de  concentration. 
Soient  met  [l  les  deux  micromètres  {/iff.  7).  On  constate  les  phéno- 
mènes suivants  : 

m  et  \i.  sout  fermés  :  On  n'observe  aucune  luminescence. 

m  est  peu  ouvert^  jjl  est  fermé  :  L'étincelle  qui  se  produit  au  micro- 


RESONATEUR  DE   HERTZ  433 

mètre  m  est  accompagnée  d*une  faible  luminescence  de  la  partie  des 
arcs  avoisinant  m. 


m  est  très  ouvert^  [i  est  fenné  :  L'étincelle  n'éclate  plus  en  m.  La 
luminescence  devient  très  vive  et  intéresse  une  partie  notable 
(120®  environ)  des  arcs  se  terminant  en  w. 

m  est  très  ouvert^  on  ouvre  graduellement  fx  :  La  luminescence 
diminue  lorsqu'on  fait  croître  Touverture  du  micromètre  [i. 
,  m  et  is.  sont  peu  ouverts  :  Si  les  deux  micromètres  sont  ouverts  de 
façon  à  ce  qu'il  éclate  des  étincelles  à  Tun  et  à  lautre,  pour  un 
réglage  convenable,  la  luminescence  se  manifeste  tantôt  le  long  des 
portions  d'arcs  avoisinant  m,  tantôt  le  long  de  portions  d'arcs  avoi- 
sinant [X. 

iNTEnPRÉTATioN  DES  ExpÉitiKKCES.  —  On  peut  interpréter  Ics  cxpé- 
riences  ci-dessus,  dont  quelques-unes  ne  sont  que  la  répétition  des 
expériences  précédentes  en  admettant  qu'un  résonateur  en  activité 
est  le  siège  d'un  courant  électrique  oscillatoire,  cheminant  alternati- 
vement d'une  des  extrémités  vers  l'autre.  Soient  A  et  B  les  extrémités 
de  la  coupure,  le  courant  chemine  de  A  vers  B  pendant  une  demi- 
période  et  de  B  vers  A  pendant  la  demi-période  suivante. 

Les  valeurs  de  la  densité  électrique  en  A  et  B  au  cours  d'une 
demi-période  T  sont  : 

Temps  Densité  en  A  Densité  en  B 

0  +  <J  —  (S 

T 

4  ' 
T 


Densité  en 

A 

+  ^ 

0 

—  9 

0 

+  ' 

2  ^  -^^ 

3T 
4 
T 
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Au  point  M  [fig.  8),  également  distant  de  A  et  de  B,la  densité  élec- 
trique reste  constamment  nulle. 


Fio.  8. 

Si  la  coupure  est  assez  grande  pour  qu'aucune  étincelle  ne  puisse 
la  traverser,  la  densité  électrique  acquiert  en  A  et  en  B,  à  la  fin  de 
chaque  demi-période,  la  plus  grande  valeur  possible  (valeur  abso- 
lue). La  luminescence  est  la  plus  vive. 

Si  on  diminue  la  grandeur  de  la  coupure  de  telle  sorte  qu'une 
étincelle  puisse  éclater  entre  les  deux  extrémités,  la  valeur  maxima 
de  la  densité  électrique  en  A  et  en  B  devient  a'  <  d  et  la  lumines- 
cence est  moins  vive. 

Si  on  ferme  complètement  la  coupure,  aucun  courant  ne  circule 
plus  dans  le  circuit  fermé  que  présente  le  résonateur.  La  densité 
électrique  est  nulle  en  tout  point  de  ce  circuit  à  chaque  instant. 
Aucune  luminescence  ne  se  manifeste. 

Une  coupure  AB  existant  dans  le  résonateur,  on  ouvre  progressi- 
vement un  micromètre  placé  en  M.  —  L'étincelle  qui  se  manifeste 
en  M  et  qu'une  luminescence  voisine  n'accompagne  pas  doit  être 
attribuée  au  passage  du  courant  cheminant  alternativement  de  A 
vers  B  et  de  B  vers  A.  On  conçoit  que  la  présence  dû  micromètre 
abaisse  la  valeur  maxima  qui  limite  la  variation  de  densité  en  A  et 
enB.  La  luminescence  au  voisinage  de  A  et  de  B  doit  donc  diminuer 
par  l'ouverture  du  micromètre  situé  en  M.  —  Tant  qu'une  étincelle 
peut  jaillir  en  M,  le  courant  peut  circuler  entre  A  et  B,  la  lumines- 
cence s'observe  au  voisinage  de  A  et  de  B  et  présente  une  plus  ou 
moins  grande  intensité.  Dès  que  Touverlure  du  micromètre  en  M  est 
telle  qu'aucune  étincelle  ne  s'y  produit  plus,  aucun  courant  ne  peut 
plus  s'établir.  La  présence  de  cette  seconde  coupure  doit  donc  faire 
cesser  tout  phénomène  de  luminescence. 

Si  la  coupure  AB  et  Touverture  du  micromètre  M  sont   d'égale 
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grandeur  et  susceptibles  l'une  et  Tautre  de  permettre  la  production 
d'une  étincelle,  il  peut  arriver  que  Tétincelle  éprouve  une  plus  grande 
difficulté  à  se  produire  à  Tune  des  interruptions  qu'à  l'autre;  cela 
peut  avoir  lieu  tantôt  à  l'une,  tantôt  à  l'autre  des  interruptions.  La 
plus  résistante  des  interruptions  jouera  le  rôle  de  coupure.  Les  por- 
lions  voisines  des  conducteurs  qui  y  aboutissent  seront  entourées  de 
luminescence,  alors  que  l'autre  interruption  [la  moins  résistante)  sera 
seulement  le  siège  d'une  étincelle  produite  par  le  courant  circulant 
dans  le  résonateur.  —  C'est  dans  cette  interprétation  de  l'expérience 
qu'il  faut  voir  la  distinction  à  faire  entre  le  micromètre  d'un  résona- 
teur complet  en  activité  et  le  micromètre  d'un  résonateur  à  coupure 
en  activité. 

En  résumé,  le  résonateur  filiforme  doit  être  considéré  comme  pré- 
sentant dans  sa  longueur  deux  concamérations,  avec  un  ventre  de 
vibration  au  milieu  de  sa  longueur  et  deux  nœuds  de  signes  contraires 
à  ses  deux  extrémités,  —  On  admet  dans  cette  interprétation  que  la 
luminescence  produite  dans  le  tube  à  air  raréfié,  qui  contient  le 
résonateur,  est  la  plus  vive  aux  nœuds,  c'est-à-dire  aux  points  où  la 
variation  de  la  densité  électrique  est  la  plus  grande,  et  qu'elle  est 
nulle  aux  ventres. 

Généralisation  de  la  méthode  d'obseiivation  prkcéoente.  —  La 
méthode  qui  permet  de  déceler  l'état  électrique  tout  le  long  d'un 
conducteur  soumis  à  l'influence  d'un  champ  d'oscillations  élec- 
triques, méthode  qui  consiste  à  entourer  ce  conducteur  d'une 
gaine  d'air  convenablement  raréfié,  peut  être  généralisée.  —  On 
peut  se  proposer  d'étudier  par  son  emploi  non  plus  seulement 
l'état  électrique  des  diverses  régions  d'un  résonateur  filiforme  en 
activité,  mais  l'état  électrique  des  fils  de  concentration  du  champ 
hertzien  et  même  celui  de  la  région  avoisinant  les  fils  de  concentra- 
tion et  le  résonateur. 

La  difficulté  qu'offre  celte  recherche  expérimentale  réside  dans 
c'extrême  fragilité  que  présentent  des  vases  de  volumes  notables  (de  3 
à 4  litres),  lorsque  l'air  contenu  à  leur  intérieur  doit  être  raréfié.  Ces 
vases,  devant  permettre  la  facile  disposition  à  leur  intérieur  du  dispo- 
sitif de  concentration  du  champ  hertzien  et  du  dispositif  constituant 
le  résonateur,  doivent  être  forcément  constitués  de  deux  parties 
s'adaptant  l'une  à  l'autre  par  un  masticage  convenable.  —  Après  un 
certain  nombre  d'essais  infructueux,  j'ai  adopté  le  dispositif  suivant, 
qui  m'a  paru  réaliser  le  plus  de  sécurité  et  le  plus  de  commodité. 
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Une  cloche  à  douille  V  repose  sur  un  plan  de  verre  ;  les  bords  de 
la  cloche  et  la  surface  de  la  plaque  épaisse  qui  la  supporte  sont  rodés. 
La  cloche  est  percée  de  4  trous  situés  sur  la  circonférence  d'un  cercle 
parallèle  au  plan  de  verre,  aux  extrémités  de  deux  diamètres  rec- 


Fio.  9. 


tangulaires.  La  figure  9  représente  une  coupe  verticale  du  disposi- 
tif; la  figure  10,  une  coupe  horizontale.  On  enfile  dans  les  trous  i,  i 
(fig,  9)  pratiquésdanslaparoidela  cloche,  deux  tubes  de  verres  paral- 
lèles ^  /  {fig,  10),  qui  servent  de  guide  aux  fils  de  concentration  /;/<, 
du  champ  hertzien.  Les  tubes  de  verre  /,  i  sont  mastiqués  dans  la 
paroi  de  la  cloche. 

La  douille  d  dont  est  munie  la  cloche  est  fermée  par  un  bouchon 
qui  laisse  passer  le  tube  a,  à  l'aide  duquel  on  fait  le  vide  dans  la 
cloche.  Ce  bouchon  supporte  un  crochet  de  verre  t?,  qui  peut  soute- 
nir le  résonateur  R. 

Lorsque  tout  est  convenablement  disposé  à  l'intérieur  de  la  cloche, 
on  chauiTe  le  plan  de  verre  P  sur  un  bain  de  sable,  de  manière  à  l'amener 
\\  une  température  voisine  du  ramollissement  du  mastic  Golaz.  On 
coule  sur  la  plaque  une  bande  circulaire  de  mastic  Golaz  liquide,  et 
un  y  applique  par  pression  le  bord  de  la  cloche,  préalablement  chaulTée. 
Avant  que  le  refi*oidissement  du  mastic  soit  complet  et  alors  qu'il 
est  encore  à  l'état  pâteux,  on  commence  à  faire  le  vide  dans  la  cloche 
pendant  qu'on  relève  le  mastic  sur  le  bord  extérieur  de  la  cloche. 
De  cette  manière  le  mastic  pénètre  dans  les  interstices  qui  peuvent 
subsister  entre  la  cloche  et  le  plan  de  verre. 
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Les  lubes  de  verre  ^  i  remplissent  deux  offices  didérents;  ils  per- 
mettent tout  d'abord  de  déplacer  facilement  la  cloche  le  long  des  (ils  dé 
concentration  et  dé  1  amener  en  une  région  quelconque  du  champ  des  (ils. 
En  second  lieu  ils  empêchent  ces  (ils  d'être  en  contact  immédiat  avec 
Tair  raréfié  contenu  dans  la  cloche.  La  protection  des  fils  de  concen- 
tration par  Tair  contenu  à  l'intérieur  des  tubes  /,  t^  et  par  ces  tubes 
eux-mêmes,  est  nécessaire.  On  constate  en  e(ret,en  mastiquant  direc- 
tement les  flls  de  concenlratiou  dans  les  trous  ^  que  la  luminescence 
qu'ils  produisent  dans  Tespaee  limité  à  Tintérieur  de  la  cloche  est 
assez  vive  pour  masquer  tout  autre  phénomène.  On  observe  alors 
dans  tout  le  volume  V  une  luminescence  uniforme. 

Le  résonateur  R  est  constitué  par  un  (il  d'aluminium  recourbé 
en  forme  de  circonférence  de  io  centimètres  environ  de  diamètre 
et  dont  les  extrémités  présentent,  en  e,  un  écartement  de  quelques 
millimèlres.  La  figure  9  représente  le  résonateur  R  suspendu  au 
crochet  v,  de  telle  sorte  que  son  plan  est  perpendiculaire  à  la  direction 
des  fils  de  concentration.  La  figure  10  représente  le  résonateur  R 
supporté  par  les  tubes  /,  /,  do  telle  sorte  que  son  plan  est  parallèle 
au  plan  des  fils  de  concentration.  —  On  peut  aisément  faire  passer 
le  résonateur  de  la  première  position  à  la  seconde  sans  être  obligé 
d'ouvrir  la  cloche.  Il  suffit,  par  des  secousses  convenablement  impri- 
mées à  tout  Tappareil,  de  décrocher  le  résonateur  R  et  d'amener 
rintervalle  c  à  se  présenter  successivement  en  face  de  chacun  des 
tubes  t.  On  peut  ainsi  assez  aisément  passer  d^une  des  positions  du 
résonateur  à  l'autre  et  même  amener  le  résonateur  à  reposer  tout  entier 
sur  le  plan  de  verre.  On  le  soustrait  ainsi  à  l'action  des  fils  de  concen- 
tration. On  obtient  ainsi  avec  une  seule  cloche  les  effets  qui  nécessi- 
teraient la  préparation  préalable  de  deux  ou  de  trois  cloches.  Il  est 
alors  facile  d'observer  les  différences  que  présentent  les  aspects  de 
la  luminescence  à  l'intérieur  de  la  même  cloche  pour  ces  trois  posi- 
lions  différentes  du  résonateur. 

Les  phénomènes  observés  avec  des  résonateurs  ainsi  disposés  con- 
firment les  observations  précédemment  faites  avec  les  résonateurs 
enfermés  dans  des  tubes  à  air  raréfié. 

Les  mesures  de  longueur  d  ondes,  faites  par  déplacement  d'un  pont, 
ont  montré  que  la  demi-longueur  d'onde  des  oscillations  qui  excitent 
un  résonateur  donné,  est  très  sensiblement  égale  à  la  longueur  du 
résonateur.  —  Un  résonateur  de  42  centimètres  de  longueur  a  été 
excité    par   des  oscillations,   dont  la  demi-longueur  d'onde  a  été 
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trouvée  égale  à  41®'",5  (moyenne  de  trois  mesures  ayant  donné  41  cen- 
timètres, 41*"*,5,  42  centimètres). 

La  perturbation  micrométrique  observée  dans  les  mesures  faites 
dans  rair(*)  doit  donc  être  rapportée  à  la  présence  de  Tair. 

Ce  résultat  est  confirmé  par  la  comparaison  des  mesures  faites  à 
Taide  d'un  résonateur  à  coupure  et  à  micromètre  disposé  dans 
une  cloche  à  air  raréfié  et  dont  le  micromètre  peut  être,  dans 
deux  expériences  successives,  maintenu  dans  Tair,  puis  dans  Tair 
convenablement  raréfié.  A  cet  effet,  les  deux  extrémités  qui  forment 
les  pôles  du  micromètre  m  {fig,  9)  sont  mastiquées  dans  un  petit  mor- 
ceau de  tube  de  verre  u.  Le  masticage  est  fait  soit  de  manière  à 
emprisonner  Tair  dans  le  tube  u  (1'^  expérience),  soit  de  façon  à  en 
permettre  l'extraction  en  même  temps  qu'on  fait  le  vide  dans  la 
cloche  (2*  expérience).  Le  déplacement  du  pont  indique  une  longueur 
d'onde  notablement  plus  grande  dans  la  première  expérience  que 
dans  la  seconde. 

L'application  de  cette  méthode  consistant  à  disposer  dans  l'air 
raréfié  non  plus  le  résonateur  seul,  mais  encore  la  partie  du  champ 
hertzien  qui  avoisine  le  résonateur,  y  compris  les  fils  de  concentra- 
tion, est  susceptible  de  fournir,  en  offrant  une  sorte  de  spectre  du 
champ  hertzien,  d'autres  renseignements  intéressants,  qu'une  étude 
ultérieure  permettra  de  préciser. 


J.-C.-Mac  LENXAN.  —  Electrical  conductivity  ingases  traversed  by  cathode  rays 
(Conductivité  électrique  dans  les  gaz  traversés  par  des  rayons  cathodiques). 
^Phil.  Trans.  of  the  Royal  Society  of  London,  t.  CXLV,  p.  49-17;  1900. 

Les  expériences  sont  faites  sur  des  rayons  cathodiques  émis  à 
l'extérieur  d'un  tube  à  décharges  au  travers  d'une  paroi  transparente 
d'aluminium  mince  [rayons  de  Lenard  (')].  La  paroi  d'aluminium  a  une 

épaisseur  de  jrj^  de  millimètre  environ,  c'est-à-dire  qu'elle  est  trois 

fois  plus  épaisse  que  la  feuille  d'aluminium  battu  employée  par  Lenard  ; 
cela  permet  de  se  procurer  facilement  une  paroi  dépourvue  de  trous. 

(^)  Recherches  expérimentales  sur  les  oscillations  électriques^  p.  95  ^A.  Hermaan, 
Paris,  1899). 
(»0  P.  Lenard,  Wied.  Ann.,  t.  Ll,  p.  225;  1894. 
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1.  Ionisation  par  les  rayons  cathodiques,  —  Le  faisceau  de  rayons 
cathodiques  entre  par  un  tube  étroit  dans  une  chambre  métallique 
reliée  au  sol  où  il  passe  entre  deux  plateaux  métalliques  P4,  P2  sans 
les  effleurer.  L'un  des  plateaux  P^,  entouré  d'un  anneau  de  garde, 
communique  avec  Tune,  Q,,  des  deux  paires  de  quadrants  d'un  élec- 
Iromètrè  dont  l'autre  paire,  Q2,  est  au  sol.  Si  l'autre  plateau,  Pj,  est  au 
sol,  le  système  P<Q4,  supposé  isolé,  prend  une  petite  charge  néga- 
tive qui  se  maintient  bientôt  invariable.  A  ce  moment  la  conductivité 
de  l'air  situé  entre  P^  et  Pj  équilibre  l'apport  des  charges  négatives 
qui,  introduites  dans  la  chambre  par  les  rayons  cathodiques,  sont  atti- 
rées parles  parois  métalliques  et  parle  plateau  P^.  Si  maintenant  le 
plateau  P,  est  relié  à  l'un  des  pôles  d'une  batterie  de  petits  accumu- 
lateurs dont  l'autre  pôle  est  au  sol,  de  manière  qu'il  y  ait  entre  les 
plateaux  P^  et  P^  un  champ  atteignant  ou  dépassant  quelques  volts 
par  centimètre,  dès  que  le  faisceau  de  rayons  cathodiques  agit,  le 
plateau  P,  se  charge  positivement  ou  négativement,  suivant  que  le 
pôle  de  la  batterie  relié  à  P^  est  positif  ou  négatif;  le  potentiel  du 
plateau  P^  augmente  alors  ou  diminue  avec  une  vitesse  qui  dépend 
de  sa  capacité  et  de  l'électromètre.  Or,  dans  le  cas  où  Pj  est  positif, 
les  charges  négatives  des  rayons  cathodiques  sont  attirées  par  P^,  et 
il  semble  impossible  d'expliquer  comment  le  plateau  P,  peut  rece- 
voir une  charge  positive  sans  admettre  que  le  plateau  P4  reçoit  alors 
les  ions  positifs  que  produisent  les  rayons  cathodiques  en  ionisant  l'air 
qu'ils  traversent.  Dans  le  cas  où  P^  est  négatif,  la  charge  négative  de 
P,  s'explique  bien  en  admettant  que  P^  reçoit  alors,  à  la  fois,  des 
charges  négatives  introduites  dans  la  chambre  métallique  par  les 
rayons  cathodiques  qui  y  pénètrent  et  des  ions  négatifs  libérés  par 
eux  dans  l'air  de  la  chambre.  La  conductivité  produite  dans  un  gaz 
traversé  par  des  rayons  cathodiques  est  ainsi  comparable  à  celle 
que  produisent  les  rayons  de  Rôntgen  ou  les  rayons  des  corps 
radioactifs. 

2.  Décharges  par  les  rayons  cathodiques,  —  Quand  des  rayons 
cathodiques  tombent  sur  des  conducteurs  métalliques  isolés  dans 
l'air  à  la  pression  atmosphérique: 

a)  Si  les  conducteurs  sont  primitivement  neutres,  ils  prennent  une 
petite  charge  négative  limitée  ; 

b)  Des  charges  positives  sont  complètement  dissipées; 

c)  Des  charges  négatives  sont  ramenées  à  une  faible  valeur  limite; 

d)  La  perte  de  charge  est  due  à  l'action  de  l'air  ionisé  environnant 
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le  conducteur,  et  la  valeur  de  la  charge  négative  limite  est  détermi  • 
née  par  le  degré  de  conductivité  de  cet  air. 

3.  Comparaison  avec  les  rayons  de  Rôntgen,  —  L'ionisation  pro- 
duite par  les  rayons  de  Rôntgen  se  montre  beaucoup  plus  faible  que 
celle  des  rayons  cathodiques  qui  les  excitent.  On  peut  dire  que  l'ioni- 
sation produite  dans  un  gaz  par  les  rayons  cathodiques  issus  de  la 
fenêtre  d'aluminium  d'un  tube  à  décharges  deLenard,  est  uniquement 
due  aux  rayons  cathodiques  et  non  aux  rayons  de  Rôntgen  qui 
peuvent  les  accompagner.  Les  effets  intenses  observés  quand  l'épais- 
seur de  la  fenêtre  d'aluminium  du  tube  à  décharge  était  d'environ 
0'"'",008  disparaissaient  en  effet  sensiblement,  quand  l'épaisseur 
de  l'aluminium  était  portée  à  0'"'",040,  et,  d'après  les  caractères 
connus  des  rayons  de  Rôntgen,  il  était  impossible  que  la  grande 
ionisation  observée  fût  due  à  des  rayons  qu'arrêterait  une  feuille 
d'aluminium  d'une  épaisseur  égale  à  0'^'*,032,  différence  des  épais- 
seurs successives  de  la  fenêtre  du  tube  à  décharges. 

4.  Absorption  des  rayons  cathodiques,  —  Les  résultats  que  Lenard 
a  obtenus  par  la  méthode  fluoroscopique,  relativement  à  l'absorp- 
tion des  rayons  cathodiques,  sont  confirmés  par  une  étude  de  Tioni- 
sation  que  ces  rayons  produisent  dans  les  gaz. 

5.  Comparaison  des  io7iisations  dans  divers  gaz,  —  L'auteur  a 
employé  un  tube  à  décharges  du  type  Lenard  muni  de  deux  ca- 
thodes envoyant  à  travers  deux  fenêtres  d'aluminium  voisines  deux 
faisceaux  cathodiques  extérieurs  qu'il  faisait  agir  sur  deux  condensa- 
teurs identiques  Pi Pj,  P'iP'^i  renfermant  deux  gaz  différents  ou  un 
même  gaz  à  deux  pressions  différentes.  Les  plateaux  Pji  P'3  de  ces 
deux  condensateurs,  distants  de  l'="",6  chacun  du  plateau  P^  P',  cor- 
respondant mis  au  sol,  sont  portés  à  un  potentielde-|- 1.600  volts.  Le 
champ  de  i  .000  volts  par  centimètre  ainsi  produit,  dans  le  sens  de  Pj  à 
P^etde  P'2àP'|,est  reconnu  suffisant  pour  que  les  rayons  cathodiques 
produisent  dans  l'air  le  courant  de  saturation  dont  l'intensité  four- 
nit, par  suite,  la  mesure  de  l'ionisation.  En  réalité  on  ne  mesurait 
pas  directement  ce  courant  de  saturation.  Les  plateaux  P^  et  P'i, 
isolés,  communiquaient  chacun  avec  une  capacité  égale  à  GOO  unités 
électrostatiques.  Les  deux  faisceaux  identiques  de  rayons  catho- 
diques agissant  respectivement  sur  P^Pa  et  P'jP'j  au  même  moment 
et  pendant  un  certain  temps  quelconque,  on  comparait  ensuite  les 
déviations  prises  par  Télectromètre  lorsqu'on  le  mettait  en  communi- 
cation successivement  avec  les  deux  capacités  identiques  de  600  uni- 
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lés  électrostatiques  reliées  respectivement  a  PiP,  et  P'iP'j.  —  Voici 
les  résultats  obtenus  : 

à)  Quand  des  rayons  cathodiques  d'intensité  déterminée  tra- 
versent un  gaz,  le  nombre  d'ions  produits  dans  i  centimètre  cube 
dépend  seulement  de  la  densité  du  gaz  et  ne  dépend  pas  de  sa  com- 
position chimique  ; 

b)  Avec  des  rayons  d'intensité  constante,  Tionisation  dans  chaque 
gaz  particulier  varie  proportionnellement  à  la  pression  du  gaz  (cette 
loi  est  semblable  à  celle  que  J.  Perrin  a  trouvée  pour  Tionisation  pro- 
duite par  les  rayons  X)  ; 

c)  Les  ionisations  relatives  produites  par  des  rayons  cathodiques 
d'intensité  constante  dans  l'air,  Toxygène,  Tazote,  le  gaz  carbonique, 
riiydrogène,  le  protoxyde  d'azote  à  la  même  pression,  sont  repré- 
sentés par  les  densités  relatives  des  gaz  ; 

d)  Avec  des  rayons  cathodiques,  comme  avec  des  rayons  de  Rônt- 
gen,  le  nombre  d'ions  produits  dans  un  gaz  est  dans  un  rapport  dé- 
fini avec  la  proportion  de  l'énergie  rayonnante  absorbée. 

G.  Sagnac. 


J.  DEWAR.  —  The  Boyitng  Point  of  Liquid  Ilydrogen  deterrniaed  by  Hydrogen 
and  Ileliumgas  Thermomcters  (Point  d'cbullition  de  rtiydrogène  liquide,  déter- 
miné au  moyen  de  ther.nomèlres  ù  hydrogène  et  à  hélium  gazeux).  —  Proceed. 
of  the  Royal  Society,  t.  LXVIII,  p.  i4-54;  1901. 

Dans  un  précédent  mémoire  ('),  l'auteur  a  déterminé  le  point 
d'ébullition  de  l'hydrogène  liquide,  au  moyen  d'une  résistance  de 
platine,  et  il  a  trouvé  —  238",4C.  ou34%6  absolus.  Il  était  intéressant 
de  savoir  ce  que  donneraient  des  thermomètres  à  gaz,  notamment  un 
thermomètre  à  hydrogène. 

Une  première  expérience  fut  faite  avec  un  thermomètre  à  hydro- 
gène électrolytique  à  volume  constant;  la  pression  du  gaz  à  0**  était 
de  3/8  d'atmosphère.  Ce  thermomètre  donna  pour  la  température 
d'ébullition  del'oxygène  — 182*',2  et,  pour  celle  de  l'hydrogène,  — -  253'*. 
Un  thermomètre  à  hydrogène,  extrait  du  palladium  hydrogène,  a 
donné  dans  les  mêmes  conditions—  ^82^67  et  — 233°,37,la  pression 
de  l'hydrogène  à  0°  étant  voisine  de  3/8  d'atmosphère;  la  pression  de 
l'hydrogène  àO°  ayant  été  portée  au  voisinage  d'une  atm()sphère,la  tem- 

(•)  Proc.  ofthe  Royal  Soc,  t.  LXIV.  p.  227;  1898. 
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péralure  d*ébullition  de  Thydrogène  liquide  a  été  trouvée  de  —  252**,8. 

De  curieuses  expériences  de  contrôle  ont  été  faites  en  déterminant 
le  point  d'ébullition  de  Toxj-gène  au  nioyen  d'un  thermomètre  à  oxy- 
gène et  le  point  d'ébuUition  deTanhydride  carbonique  avec  un  thermo- 
mètre à  anhydride  carbonique.  Les  résultats  trouvés  coïncident,  à  des 
quantités  près  inférieures  aux  erreurs  d'expériences,  avec  ceux  que 
donne  le  thermomètre  à  hydrogène  pour  le  même  point  d'ébullition. 
Ainsi  un  thermomètre  rempli  d'un  gaz  à  une  pression  qui,  à  0^,  peut 
atteindre  i  atmosphère,  donne,  sans  erreur  appréciable,  une  valeur 
correcte  de  la  température  d'ébullition  de  ce  même  gaz.  Ce  résultat 
ne  paraîtra  pas  trop  surprenant,  si  Ton  remarque  qu'à  la  tempéra- 
ture très  basse  à  laquelle  bout  le  gaz  liquifié,  sa  pression  à  l'intérieur 
du  thermomètre  à  volume  constant  est  devenue  très  inférieure  à  la 
pression  de  saturation. 

Un  thermomètre  rempli  d'hélium,  qui  contenait  environ  7  0/0  de 
néon,  a  donné,  pour  la  température  d'ébullition  de  l'hydrogène, 
—  252^68  et  —  252%84. 

En  définitive, on  peut  adopter—  252°,5C.,  ou  20*^,5  absolus  comme 
la  température  d'ébullition  de  l'hydrogène  sous  la  pression  atmos- 
phérique. 

E.  BOOTY. 


V.  DVORAK.  —  Ueber  die  sogenannte  Abstossung  der  Resonatoren  (Sur  la 
répulsion  apparente  des  résonateurs).  —  Physikalische  Zeitschriftj  t.  Il,  p.  490- 
493;  1901. 

En  1873,  M.  Dvorék  a  reconnu  l'existence  d'un  excès  de  pression 
dans  un  résonateur  en  activité,  et  il  a  pu  construire  une  roue  à  réac- 
tion dont  les  bras  portent  des  résonateurs  identiques.  Cette  roue  se 
met  à  tourner  dès  qu'on  excite  les  résonateurs  à  l'aide  d'un,  diapason 
à  l'unisson. 

M.  Devoràk  publie  aujourd'hui  une  note  préliminaire,  dans  laquelle 
il  étudie  l'influence  d'un  ajutage  adapté  aux  résonateurs.  Suivant 
la  forme  et  la  disposition  de  cet  ajutage,  et  suivant  l'intensité  de 
son  qui  excite  le  résonateur,  le  phénomène  de  répulsion  apparente 
peut  se  modifier  jusqu'à  changer  de  signe.  L'excès  de  pression 
moyenne  à  Fintérieur  du  résonateur  fait  place,  alors,  à  un  déficit  de  la 
pression  moyenne. 

En  introduisant  de  la  fumée  dans  un  résonateur,  on  constate  par 
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une  méthode  stroboscopique,  la  production  de  tourbillons  à  son  inté- 
rieur. Suivant  la  forme  de  Tajutage  et  l'intensité  sonore,  le  caractère 
de  ces  tourbillons  se  modifie.  M.  Dvorak  pense  qu*ils  doivent  jouer  le 
principal  rôle  dans  la  théorie,  encore  fort  obscure,  des  phénomènes 
qu'il  a  signalés. 

E.  Bout Y. 


.-M.  GORBINO  ET  P.  LIGA.  —  Sulla  differeaza  di  potenziale  esistente  ai  poli 
dell*arco  (Sur  la  différence  de  potentiel  qui  existe  entre  les  pôles  de  Tare).  — 
Alti  delV  Atsociazione  eleitrotecnica  italiana^  t.  V,  1901. 

Contrairement  à  Thypothèse  d'Edlund  et  en  conformité  avec  les 
résultats  publiés  par  M.  Blondel  (*),  les  auteurs  établissent  qu'on  ne 
peut  mettre  en  évidence  l'existence  d'une  force  contre-électromotrice 
persistant  aux  pôles  de  l'arc,  pendant  une  durée  sensible  après  que 
le  courant  a  été  supprimé. 

A  cet  effet,  ils  interposent  dans  le  circuit  de  lare  un  interrupteur 
W'ehnelt  réalisant  un  millier  d'interruptions  par  seconde,  et  com- 
parent la  puissance  consommée  par  l'arc  à  la  puissance  qui  serait 
consommée  si  l'arc  était  entretenu  par  un  courant  constant  d'inten* 
site  moyenne  égale  à  celle  du  courant  variable  qui  l'alimente  effecti- 
vement.  S'il  existait,  aux  pôles  de  l'arc,  une  force  contre-électromo- 
trice  persistante,  il  en  résulterait,  pour  la  diiTérence  de  potentiel 
entre  les  pôles,  une  phase  différente  de  celle  qui  convient  au  courant, 
et  l'expression  de  la  puissance  moyenne  s'en  trouverait  modifiée.  Les 
auteurs  ont  calculé  la  puissance  moyenne  par  l'usage  de  la  formule 
de  M**  Ayrton  donnant  la  différence  de  potentiel  aux  pôles  de  Tare 
en  fonction  de  sa  longueur  et  de  l'intensité  du  courant  continu  qui 
l'alimente.  Leurs  expériences  n'ont  révélé  aucune  différence  appré- 
ciable entre  la  puissance  calculée  et  observée.  Ils  en  concluent  1°  :  que 
la  formule  de  M"*  Ayrton  est  applicable  au  cas  des  courants  variables 
d'intensité  comprise  entre  0  et  12  ampères  ;  2*  que  la  différence  de 
potentiel  entre  les  pôles  de  l'arc  est  de  tout  point  comparable  à  celle 
qui  se  produit  aux  deux  extrémités  d'une  résistance  métallique, 
c'est-à-dire  ne  présente  aucune  différence  de  phase  a])préciable  par 
rapport  à  celle  du  courant  qui  les  produit. 

E.    BOUTY. 

(M  Voir  J.  de  Vhys.,  Z'  série,  t.  VI,  p.  613;  1897. 
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O.-M.  CORBINO.  —  Rapprezentozione  stereometrica  dci  potenziali  nei  circaiti 
percorsi  da  correnti  trifasiche  (Représentation  stéréomé trique  des  potentiels  dans 
les  circuits  parcourus  par  des  courants  triphasés).  —  Atli  dell  Associazione 
eleliroiecnica  ilaliana^  t.  V;  1901. 


Les  potentiels  aux  sommets  d'un  récepteur  monté  en  triangle  sont 
représentés  par  les  projections  des  droites  joignant  le  centre  de  gra- 
vité d'un  triangle  équilatéral  à  ses  sommets,  quand  on  suppose  que 
ce  triangle  tourne  autour  de  son  centre  de  gravité  avec  une  vitesse 
angulaire  uniforme  convenable. 

Si  le  circuit  est  tel  que  la  chute  de  potentiel  le  long  de  Tun  quel- 
conque des  trois  nis  soit  uniforme,  on  peut  fournir  une  représentation 
stéréomctrique  des  potentiels  tout  le  long  des  fils.  A  cet  effet,  on  porte 
normalement  à  Tun  des  fils  rectifiés,  et  dans  un  azimutli  représenté 
par  Tangle  de  phase,  une  ordonnée  égale  à  la  valeur  maximum  du 
potentiel  au  point  considéré.  On  démontre  que  la  courbe  ainsi 
formée  est  une  droite.  En  faisant  tourner  celte  droite  autour  du  fil 
rectifié  avec  la  vitesse  angulaire  convenable,  sa  projection  sur  un 
plan  fixe  parallèle  au  fil  fournit  la  représentation  cherchée  des  poten- 
tiels. La  section  de  Thyperboloîde  engendré,  déterminée  par  un  plan 
passant  par  Taxe,  fournit  les  valeurs  maxima  des  potentiels  aux 
divers  points  du  fil. 

E.  BOUTY. 


O.-M.  CORBINO.  —  Correnti  rapidamente  variabili  nei  circuiti  derivali  (Courants 
rapidement  variables  dans  les  circuits  dérivés).  —  AlU  delV  Associazione  elel- 
trolecnica  italiana^  t.  V;  1901. 


Expériences  diverses  réalisées  au  moyeu  de  Tinterrupteur  de 
Wehnelt  avec  des  lampes  à  incandescence  en  dérivation.  11  en  résulte 
que,  conformément  à  la  théorie,  il  n'est  pas,  en  général,  possible  de 
substituer  à  deux  circuits  dérivés,  caractérisés  chacun  par  une  résis- 
lance  et  une  self-induction  propres,  un  circuit  unique  capable  de  pro- 
duire le  même  effet,  c  est-à-dire  de  conserver  inaltérée  la  loi  de  varia- 
lion  et  la  succession  des  valeurs  de  Tintensilé. 

E.  BouTY. 
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O.-M.CORBINO.  — bulle  generatrici  asincrone  (Sur  les  génératrices  asynchrones). 
*-  Aiti  dell'Associazione  eleltrolecnicailaliana,  t.  V;  1901. 


Complémenlsà  la  théorie  élémentaire  des  génératrices  asynchrones 
fondés  sur  les  principes  de  la  théorie  donnée  par  M.  Potier. 


ARCHIVES  DES  SCIENCES  PHYSIQUES  ET  NATURELLES  DE  GENÈVE; 
4-  série,  t.  IX  et  X  ;  1900. 


W.  LOUGUININE.  —  Etude  des  chaleurs  latentes  de  vaporisation  de  quelques 
nitriles  et  autres  substances  de  la  chimie  organique.  T.  IX,  p.  5). 


Quelques  modifications  de  détail  ont  été  introduites  dans  l'appa- 
reil antérieurement  décrit  {*)  et  les  recherches  ont  été  effectuées  sur 
un  certain  nombre  de  corps.  Les  résultats  expérimentaux,  appliqués  à 

MS 

la  relation  de  Trouton  -7jr>  ont  fourni  les  nombres  suivants  : 


Acélonilrile 

Propion  ilrile 

Capronilrilc 

Uenzoïiilrilc 

Pyridine 

Pipéridine 

MS 

T  ■" 

19,74 
Aeélophénone 

19,97 

Métacrésol 

19,89 
Acide  acétique 

19,47 

20,62 

19,95 

MS 

T 

19,44 

22,86 

13,74. 

* 

Ces  nombres  permettent  de  conclure  que  les  molécules  des  quatre 
premiers  nitriles  ainsi  que  de  Tacétophénone  ne  sont  pas  polyméri- 
sées,  tandis  que  les  molécules  du  métacrésol  sont  légèrement  polymé- 
risées.  Ces  recherches  renseignent  ainsi  sur  la  complexité  des 
molécules  liquides,  avec  une  précision  au  moins  aussi  grande  que 
celles  basées  sur  la  détermination  des  tensions  superficielles  des 
liquides. 


(')  Annales  de  Chimie  el  de  Physique^  7"  série,  t.  Vil  et  Xlll. 
J.  de  Phys.,  3"  série,  t.  X   (Juillet  1901.)  30 
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Emile  STEINMANN.  —  Recherches  sur  la  thermo-électricité  de  quelques  alliages 
(T.  IX,  p.  413;  et  t.  X,  p.  25). 


Un  historique  assez  développé,  relatif  à  la  thermoélectricité  des 
alliages,  sert  d'introduction  à  ce  mémoire.  La  force  électromolrîce 
thermoélectrique  des  différents  alliages  est  rapportée  au  plomb,  et 
les  mesures  sont  effectuées  à  Taide  de  la  méthode  d'opposition 
(Poggendorf,  Du  Bois-Reymond).  Des  précautions  particulières 
permettent  d'atténuer  les  forces  électromolrices  parasites  et  aussi 
d'en  effectuer  la  détermination. 

Voici  les  forces  électromotrices  des  alliages  rapportés  au  plomb 
entre  0  et  iOO\ 


Acier  à  5  0/0  Ni.... 

—  220/ONiCr. 

—  240,0  Ni... 

—  26       Ni... 

—  30,4    Ni... 

—  35,5    Ni... 

—  357,    NiCr. 

—  39,4    Ni.... 

—  44.0    Ni.... 

Nickel  pur 

Platine  pur 

Platine  400/0  Ir... 

—  200/OIr... 

—  30  0/OIr... 

—  400/OIr... 

Cu.  pur 

Bronze  (widnd.  95  0/0) 
Bronze 850/0 

—     600/0 


|iv  microTolts 

—  341,0 

—  328,1 

—  506,3 

—  266,7 

—  618,3 

—  742,3 

—  1001,7 

—  2023,9 

—  2631 

—  1888  à  1866i*> 

—  414,2  à  409s*> 
+  P02,4 
+  767,2 
+  625,6 
+  573,0 

287,3 
+  275,1 
+  240,0 
+  208,5 


Bronze 400/0  +  82i*%o 

—     300/0  +iilyO 

Elain  pur de  5,7  à  6,0 

Bronze  à  5  0/0  Al     +  75,7 
7,5  Al    +  125,9 
10,0  Al    +128,3 

AL  pur —39,4  à  40,0 

Laiton  à  11  0/0  Zn    +122,1 
—     23 


26 
32 
36 


+ 
+ 
+ 

.+ 


95,9 
94,3 
79,7 
10,2 
2231**  à  290?> 


Zn.  pur 

Maillechort   prima 

prima —  1380i*>,07 

Maillechort  prima  II— 1160,7 

—  Tertia.  — 1048,2 

—  Quarta —1651,2 
Nickel  pur —  1888j»v  à  1866}»^ 


Pour  les  alliages  de  plus  de  deux  métaux,  il  ne  paraît  pas  possible 
d'énoncer  de  règle  générale.  Les  alliages  binaires  ont  des  courbes 
de  force  électromolrîce  qui,  dans  une  même  série,  sont  superposées 
dans  l'ordre  de  leur  teneur  en  l'un  des  composants.  Ces  courbes 
sont  placées  toutes  entre  celles  des  composants  ou  toutes  en  dehors 
de  celles  des  composants. 
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P.  DUTOIT  et  L.  PRIBDERIGH.  —  Sur  la  tension  superficielle  des  liquides 

(T.  IX,  p.  105). 


D*après  Ramsay  et  Shields,  la  relation  : 

(4)  ^(Mv)\  =  k\Tc'-T^d) 

s'applique  à  tous  les  liquides  dont  le  poids  moléculaire  M  ne  varie  pas 
jusqu'à  la  température  critique,  y  représente  la  tension  superfi- 
cielle exprimée  en  dynes,  v  le  volume  spécifique  du  liquide,  T^.  la 
température  critique,  d  est  une  constante  spécifique  voisine  de  6  ;  A  est 
un  coefficientde  température  égal  à24Si  1^  mèmepour  tous  les  corps 
(valeurs  extrêmes  :  2,06  à  2,26).  Lorsque  le  coefficient  k  varie  avec 
la  température,  on  admet  que  la  polymérisation  change  ;  elle  décroit 
lorsque  la  température  s*élève.  Ainsi  le  nombre  A  a  la  valeur  normale 
(2,12  en  moyenne),  dans  le  cas  du  benzène,  du  toluène,  du  m,  xylène, 
du  mésitylène,  du  durène,  du  pentaméthylbenzène,  de  l'hexane,  de 
Foctane,  etc...,  et  prend  des  valeurs  très  différentes  (1,50-1,56)  avec 
Tacitonitrile  (2,63),  avec  le  benzophénone,  etc. 

X 

La  formule  T^.  =       i,  '    +  T  +  rf  permet  le  calcul  de  la  tempéra- 

ture  critique  dans  le  cas  des  liquides  non  polymérîsés  ;  la  concordance 
du  calcul  avec  l'expérience  est  de  quelques  degrés  pour  les  subs- 
tances à  point  d'ébullition  peu  élevé  ;  elle  est  moins  satisfaisante  pour 
les  substances  bouillant  au-dessus  de  250®  et  ne  dépasse  pas  alors  15^. 
On  peut  également  calculer  la  pression  critique  en  fonction  de 
la  tension  superficielle,  et  on  y  arrive  en  utilisant  la  formule  (1)  ainsi 

T. 
que  la  relation  approchée  Mt?^  =  A  — ^'  où  Mv^  représente  le  volume 

Pc 

moléculaire  critique  eipc  la  pression  critique.  On  obtient  ainsi  la 
formule  : 

qui  permet  de  prévoir  la  pression  critique  d'une  substance  à  1  atmos- 
phère près. 
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Oh.-Eo.  GUILLAUME.  —  La  vie  de  la  matière  (T.  IX,  p.  133). 

C'est  une  allocution  prononcée  à  la  séance  d'ouverture  de  la  Société 
helvétique  des  sciences  naturelles,  à  Neufcliâtel,  le  31  juillet  1899. 
L'auteur  a  fait  ressortir  les  analogies  existant  entre  les  modifications 
lentes  et  continues  de  la  matière  inorganique  et  les  transformations 
que  subit  la  cellule  vivante.  A  côté  de  nombreux  faits  empruntés  à 
Toptique,  à  rélasticité,  à  l'observation  microscopique  des  alliages,  il 
a  pu  rappeler  les  propriétés  bizarres  et  découvertes  par  lui  des 
aciers  au  nickel  qui,  sous  Taction  d'un  grand  froid,  peuvent  s'allon- 
ger et  apparaître  comme  subitement  vivifiés. 


Eoy.  VAN  AUBEL.  —  Sur  les  propriétés  physiques  du  cobalt  et  du  nickel, 
d'après  de  récents  travaux.  (T.  IX,  p.  14i). 

Le  professeur  W.-A.  Tilden  (*)  a  préparé  du  cobalt  et  du  nickel 
pur. 

M.  A.-E.  Tutton(-)  a  déterminé  avec  précision  le  coefficient 
moyen  de  dilatation  entre  0°  et  /**  : 

Avec  le  nickel  pur:  10-»  (1248  +  0,740 
—      cobalt  pur  :  10  «  (1208  -t  0,64^. 

M.  A.  Tilden  (*)  a  étudié  les  chaleurs  spécifiques  et  a  obtenu  les 
résultats  suivants  : 


Chaleurs 

spéeiflques 

moyennes 

Températures 

Nickel 

CU>balt 

lire  100«  et   h    IS*» 

0,10842 

0,10303 

—       lo^et  —    78°,4 

0,0975 

0,0939 

—       15«»  et  —  182°,4 

0,0838 

0,0822 

L'écart  entre  les  chaleurs  spécifiques  augmente  lorsque  la  tempé- 
rature s'élève.  M.  Pionchon  (^)  a  constaté  que  la  chaleur  spécifique 
du  nickel  est  d'abord  un  peu  plus  grande  que  celle  du  cobalt  et 
devient  ensuite  plus  petite  aux  températures  élevées.  Rappelons  les 


(>)  Proceedings  of  the  Royal  Society  of  London,  i.  LXVI,  p.  241;  1900. 
(••i)  Proceedings  of  Ihe  hoyal  Society  of  London,  t.  LXVI,  p.  306;  1899. 
(3)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6-  série,  t.  XI,  p.  83;  1887. 
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nombres  de  M.  Pionchon  : 


Cbaleuri 

1  spécifiques 

Températures 

Nickel 

Cobalt 

o* 

0,10836 

0,10584 

57« 

0,H090 

0,10865 

lOQo 

(»,4i282 

0,11107 

500O 

0,43275 

0,44516 

800O 

0,153 

0,48456 

1000« 

0,4665 

0,204 

P.  DE  HEEN.  —  La  projection  de  réther(T.  IX,  p.  U7). 

Ce  mémoire  développe  les  considérations  déjà  analysées  dans 
ce  Journal^  p.  145).  Le  souffle  élhéré  peut  se  manifester  par  Ten- 
traînement  qu*il  exerce  sur  Ténergie  électrique  répandue  dans 
un  diélectrique. 

Tous  les  foyers  d'ébranlement  de  Téther  (flamme,  corps  chauds, 
étincelles  et  aigrette  électrique,  rayons  cathodiques,  rayons  X)  sont 
des  centres  de  projection.  M.  de  Heen,  à  Fappui  de  ces  hypothèses, 
reproduit  les  figures  obtenues  par  Savart  dans  le  cas  des  lames 
vibrantes,  en  employant  un  gâteau  de  résine  que  Ton  saupoudre, 
après  coup,  avec  du  soufre  en  poudre. 

Les  particules  de  soufre,  en  s'orientant,  réalisent  des  figures  que 
Fauteur  interprète.  Les  phénomènes  des  couronnes  et  aigrettes 
solaires,  des  comètes,  des  aurores  polaires,  peuvent  être  expliqués 
avec  cette  hypothèse. 


A.  RIGHI.  —  Sur  le  phénomène  de  Zeeman  dans  le  cas  général  d\in  rayon 
incliné  d'une  manière  quelconque  sur  la  direction  de  la  force  magnétique. 
(T.  IX,  p.  309). 

Une  source  lumineuse  émet,  dans  une  direction  déterminée,  de  la 

.1 

lumière  naturelle  d'intensité  I  et  de  période  =j*  Soumise  à  l'action 

d'un  champ  magnétique  faisant  l'angle  s  avec  la  direction  considé- 
rée, elle    peut    être  regardée   comme   émettant  trois    espèces  de 

vibrations  :  l'une,  d'intensité  j^  et  de  fréquence  N,  vibrant  rectiligne- 

ment  dans  la  direction   du  champ,   l'autre  d'intensité  -  et  de  fré- 
quence  N  ^  n  vibrant  circulairement  dans  le  même  sens   que   le 
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courant   magnétisant;  enfin   la  dernière,  d'intensité  t  et  de  fré- 

quence  N  —  n  vibrant  circulai  rement,  en  sens  inverse  du  champ 
magnétisant.  Les  intensités  de  ces  vibrations,  dans  le  plan  d'onde 
normal  à  la  direction  considérée,  sont  respectivement  représentées 
par  les  intensités  des  projections  sur  le  plan,  à  savoir  par  : 

r  sin^  e,  7  (*  +  ^^^^  •)        ®^         ï  (*  "^  ^^^^  '^* 

Ces  expressions  permettent  de  prévoir  les  particularités  observées 
dans  les  différentes  directions  d'un  même  plan  contenant  le  point 
lumineux  et  parallèle  au  champ  magnétique.  Dans  la  direction  du 
champ,  e  est  nul;  la  composante  moyenne  du  triplet  disparaît.  Dans 
une  direction  inclinée,  e  est  différent  de  0°  et  de  90®;  on  peut  arriver 
à  faire  disparaître  une  des  composantes  latérales  du  triplet,  au 
moyen  d'un  analyseur  elliptique  convenable.  Les  vérifications  expé- 
rimentales ont  été  effectuées,  même  avec  les  raies  4.800  du  cadmium 
et  4.722  du  zinc,  qui  donnent  un  quadruplet.  Les  formules  relatives 
au  phénomène  par  absorption  ont  été  confirmées  avec  les  raies  5.351 
du  thallium,  ainsi  qu'avec  les  raies  D^  etD,  données  par  une  flamme 
de  sodium. 


Thomas  TOMMASLNA.  —  Sur  rauto-dér.ohération  du  charbon  et  sur  Tapplication 
de  cette  découverte  aux  appareils  téléphoniques  pour  recevoir  les  signaux  de 
la  télégraphie  sans  fils  (T.  IX,  p.  409). 

L'auto- décohération  consiste  dans  la  disparition  immédiate  de 
l'adhérence  des  grains  de  poudre  de  charbon  après  l'action  d'une 
onde  hertzienne,  sans  l'intervention  d'aucun  choc  ou  d'une  interrup- 
tion de  courant.  I/auteur  a  conslruit  un  cohéreur  de  forme  spéciale, 
destiné  à  être  placé  dans  Tétui  d'un  téléphone.  La  poudre  de  char- 
bon est  maintenue  dans  le  trou  circulaire  de  2  millimètres  de  diamètre 
d'une  lame  d'ébonite  fermées  par  deux  plaques  de  mica.  Les  élec- 
trodes sont  constituées  par  des  fils  de  maillechort  qui  sont  à  nu  dans 
l'intérieur  de  la  cavité,  tandis  qu'ils  sont  isolés  à  la  sortie.  Le  fil  de 
l'électro-aimant  intérieur  du  téléphone  étant  coupé  et  le  cohéreur 
étant  intercalé  dans  le  circuit  de  la  pile,  on  entend  dans  le  téléphone 
un  son  parfaitement  net  à  chacune  des  étincelles  de  l'oscillateur.  On 
conçoit  après  cela  qu'il  soit  naturel  d'espérer  l'enregistrement  des 
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signaux  avec  un  appareil  Morse  intercalé  dans  le  circuit  même  du 
cohéreur. 

Thomas  TOMMASINA.  —  Sur  l'étude  des  orages  lointains  par  Télectroradiophone 

(T.  X,  p.  513).      . 

Le  cohéreur  employé  est  un  perfectionnement  de  celui  décrit  dans 
la  précédente  note,  et  il  ne  possède  pas  de  contact  métallique.  Les 
électrodes  sont  constituées  par  deux  petits  cylindres  de  charbon  de 
lampe  à  arc  ayant  4  millimètres  de  diamètre  et  ajustés  à  frottement 
doux  dans  un  tube  de  verre.  Entre  ces  électrodes  est  comprimée  de 
la  poudre  de  charbon  en  petits  grains  débarrassés  de  poussière  et 
desséchés  dans  une  flamme  au  rouge.  On  maintient  le  cohéreur  à 
Tabri  de  l'humidité  en  fermant  hermétiquement  le  tube  de  verre  ;  on 
rend  ainsi  invariable  son  champ  électrostatique,  et  on  peut  alors 
déceler  au  téléphone  les  décharges  électriques  d'orages  lointains, 
même  distants  de  plus  de  100  kilomètres.  • 

Thosias  TOMMASINA.  —  Sur  quelques  effets  pholochimiques  produits  par  le  iii 
radiateur  des  ondes  hertziennes  (T.  IX,  p.  572). 

Les  aigrettes  qui  apparaissent  autour  du  fil  radiateur  d'un  excita- 
teur vibrent  synchroniquement,  non  pas  avec  les  étincelles  de  Fos- 
cillateur,  mais  avec  les  mouvements  du  trembleur  de  la  bobine 
d'induction.  De  plus,  indépendamment  de  la  luminescence  à  aigrettes, 
il  se  propage,  à  chaque  étincelle  de  roscillateur,  une  onde  lumineuse 
très  vive,  dont  Texistence  a  pu  être  mise  en  évidence  par  Taction 
directe  des  effluves  sur  la  gélatine  sensibilisée  des  plaques  rapides 
au  bromure  d'argent.  Les  apparences  ainsi  observées  semblent  indé- 
pendantes de  la  nature  plus  ou  moins  magnétique  du  métal  du  fil 
radiateur,  mais  elles  changent  avec  les  sections  du  fil  ;  plus  le  fil  est 
mince,  plus  courtes  sont  les  aigrettes  et  plus  les  distances  entre 
elles  sont  petites. 

Pii.-A.  GUYE  et  L.  FRIEDERICH.  — Etudes  numériques  de  l'équation  des  fluides. 

(T.  IX,  p.  505). 

Ce  mémoire  contient  le  calcul  numérique  des  grandeurs  a  et  b 
de  l'équation  de  Van  des  Waals 


(p+^) 


(V  -  6)  =  RT, 
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dans  chacun  des  deux  cas  où  celle  équalion  est  rapporlée  au  volume 
inilial  unité  ou  à  la  molécule-gramme.  Il  contient  deux  tableaux 
qui  s'appliquent  à  plus  de  cinquante  composés. 

Cii.-Et'G.  GUYE.— Contribution  à  l'étude  de  la  propagation  des  courants  polyphasés. 

(T.  IX,  p.  532). 

Le  coefficient  de  self-induction  d'un  circuit  n'a  de  sens  que  si  le 
courant  a  partout  la  même  intensité  ;  le  coefficient  de  capacité  sup- 
pose que  rélectricité  est  en  équilibre  à  la  surface  des  conducteurs. 
Telles  quelles,  ces  délinitions  ne  sauraient  convenir  dans  le  cas  d'un 
régime  de  courant  et  d'une  distribution  de  charges  variables  dans  le 
temps  et  dans  l'espace.  L'auteur  généralise  les  notions  de  ces  coef- 
ficients dont  il  précise  le  sens,  dans  le  cas  des  courants  alternatifs  ; 
il  étudie  la  propagationjlu  courant  dans  le  cas  des  lignes  polyphasées 
symétriques,  problème  qu'on  parvient  à  résoudre,  lorsque  le  régime 
périodique  est  établi  à  l'aide  d'une  équation  diiïérontielle  linéaire. 


R.  GOZZA.  —  Sur  l'hygromètre  à  détente  et  son  application  à  la  mesure  de  y  =  -• 

(T.  X,  p.  132). 

Le  gaz  humide,  ayant  la  température  Tp  est  comprimé  dans  un 
cylindre  de  zinc  fermé  par  deux  glaces  transparentes  à  une  pression 
jÎ2  telle  que, par  la  détente  jusqu'à  la  pression  atmosphérique  P|,  le 
gaz  soit  refroidi  et  amené  à  la  température  du  point  de  rosée  Tj.  La 
relation  de  Laplace  : 

fournit  la  valeur  de  Tg  si  l'on  détermine   expérimentalement  T,, 

C 
P2  P<i  ®t  si  l'on  connaît  -•  La  comparaison  de  résultats  obtenus  avec 

cet  appareil  et  ceux  fournis  par  Thygromètre  d'Alluard  sont  assez 

concordants  pour  faire  espérer  qu'on  obtiendrait  des  résultats  con- 

C 
venables  en  effectuant  la  mesure  de  -  en  détendant  une  vapeur  dont 

les  tensions  initiales  et  finales  seraient  connues. 

H.    DoNGlER. 
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CONVEGTIOlf  ÉLECTBIQUE  ET  GOURANTS  OUVERTS; 
Par  M.  V.  CRÉMIEU. 

En  général,  on  définit  lo  courant  électrique  par  son  action  sur  le 
galvanomètre,  et  on  admet  que  la  force  magnétique  est  proportion- 
nelle à  la  qiiantM  (Télec Incite  qui  a  traversé  le  conducteur  pendant 
lunilé  de  temps. 

Si  te,  t?,  te  sont  les  composantes  du  courant,  a,  p,  ^  celles  de  la  force 
magnétique,  on  écrit  ; 

dy       dz 
^  '  ,  dz       dx 

/        JL  '^^  ^* 

'.  dx       dy 

on  en  déduit  la  relation  suivante  : 

(2>  dTv+Ty  +  Tz^"' 

qui  exprime  que  tous  les  courants  sont  fermés.  Si  on  admet  entre 
Télectricité  et  Téther  lumineux  les  relations  des  théories  actuelles, 
cette  équation  exprime  à  la  fois  Tincompressibilité  de  Téther  et  la 
conservation  de  Vclectricilé, 

D*autre  part,  dans  les  idées  dont  les  équations  (i)  sont  Texpression 
directe,  toutes  les  fois  qu'une  même  quantité  d'électricité  parcourra 
une  même  trajectoire  dans  un  même  temps,  elle  y  produira  le  même 
champ  magnétique,  que  cette  trajectoire  ait  été  suivie  par  elle,  par 
conduction  ou  par  tout  autre  moyen. 

On  a  vérifié  depuis  longtemps  que  le  transport  d'électricité  par 
rétincelle  disruptive  obéit  bien  à  cette  loi. 

D'ailleurs,  dans  les  anciennes  théories  de  Télectrodynamique  et  de 
r induction,  on  admettait  que  les  effets  magnétiques  du  courant,  dus 
uniquement  au  mouvement  relatif  de  Télectricité,  se  manifesteraient 
quelle  que  soit  la  manière  dont  on  réaliserait  ce  mouvement  relatif, 
en  particulier  s'il  se  produisait  à  l'aide  du  support  pondérable  de 
l'électricité  statique. 

Dans  les  idées  de  Faraday,  le  champ  magnétique  est  dû  au  balayage 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Août  1901 .]  31 
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de  Téther  par  les  lignes  de  force  électriques;  ce  phénomène  devant 
rester  le  même,  quelle  que  soit  la  façon  dont  s'opère  le  déplacement 
d'électricité  qui  lui  sert  d'origine.  On  retrouve  donc  chez  Faraday  (') 
la  même  conception  théorique,  exprimée  avec  une  netteté  encore 
plus  grande. 

C'est  à  ce  transport  d'électricité  par  son  support  pondérable  que 
Maxwell  a  donné  le  nom  de  convection  électrique. 

Je  ferai  remarquer,  en  passant,  que  cette  hypothèse  de  l'eiTet  magné- 
tique de  la  convection  électrique  peut  paraître  en  désaccord  avec  le 
principe  de  la  dégradation  de  Vénerg  ie. 

Dans  tous  les  phénomènes  naturels  que  nous  connaissons,  nous 
constatons  toujours  qu'une  transformation  d'énergie  s'accompagne 
d'une  perte  d'énergie  irréversible. 

Lorsque  de  Ténergie  électrostatique  se  transforme  en  énergie  élec- 
tromagnétique, cett«  loi  doit  s'appliquer  encore.  La  perte  d'énergie 
se  retrouve  bien,  en  effet,  dans  la  chaleur  de  Joule,  lorsque  cette 
transformation  s'opère  par  conduction  et  dans  les  phénomènes  méca- 
nique;?,  calorifiques  et  lumineux  qui  accompagnent  la  décharge  dis- 
ruptive. 

Pour  la  convection  électrique,  il  n'en  est  pas  de  même.  On  pourrait 
très  bien  réaliser  des  courants  de  convection  réversibles. 

Pour  concevoir,  dans  la  convection,  une  perte  d'énergie  irréver- 
sible, il  faudrait  faire  intervenir  des  hypothèses  sur  les  liaisons  de 
l'électricité  statique  et  de  la  matière,  et  sur  leur  variation  avec  la  vi- 
tesse de  cette  dernière. 

J'ai  fait  une  expérience,  que  je  décrirai  plus  loin,  destinée  à  voir 
si  la  liaison  de  la  matière  et  de  l'électricité  variait  avec  le  mouve- 
ment. Le  résultat  en  a  été  négatif. 

Je  me  contente,  pour  le  moment,  de  signaler  cette  contradiction 
qui  n'est  peut-être  qu'apparente. 

On  peut,  du  reste,  faire  la  remarque  suivante  :  11  est  vrai,  que  chaque 
fois  qu'il  y  a  conduction,  il  y  a  chaleur  de  Joule.  Mais,  si  on  considère 
la  dépense  totale  d'énergie  due  au  passage  d'une  certaine  quantité 
d'électricité  a  travers  la  section  d'un  conducteur,  il  semble  que,  pour 
un  même  travail  électromagnétique,  on  puisse  réduire  presque  indé- 
finiment la  perte  de  chaleur  irréversible  de  Joule,  en  prenant  des 
conducteurs  de  moins  en  moins  résistants. 


{})  Exp.  Research.,  vol.  1,  art.  1642  à  164i. 
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Il  ne  semble  donc  pas  que  le  phénomène  de  la  transformation 
d'énergie  éleclrostatiqiie  en  énergie  électromagnéiiqae  soit  suscep- 
tible d'un  certain  rendement  maximum,  et  il  est  peut-être  imprudent, 
par  conséquent,  d'appliquer  ici  le  principe  de  la  dégradation  de 
Ténergie. 

Plusieurs  expérimentateurs  ont  essayé  de  vérifier  directement 
Texistence  de  Teffet  magnétique  de  la  convection  électrique. 

M.  Rowland,  puis  M.  Himstedt^  et  ensuite  MM.  Rowland  et  But- 
chinson  obtinrent  un  résultat  positif,  tandis  que  M.  Lécher  obtenait 
un  résultat  négatiT. 

J'ai  exposé  ailleurs  (*)  comment  j'avais  été  amené  à  reprendre  ces 
expériences,  dont  j'ai  donné  une  critique  détaillée. 

Elle  peut  se  résumer  en  quelques  lignes. 

Toutes  ces  expériences  consistaient  à  faire  toarner  rapidement  u  s 
disque  non  conducteur,  doré  sur  une  partie  de  sa  surface,  et  à  obser- 
ver  les  mouvements  d'une  aiguille  aimantée  placée  au  bord  du  disque, 
parallèlement  à  son  plan,  lorsqu'on  venait  à  le  charger  ou  à  inverser 
le  signe  de  sa  charge. 

L'intensité  i  du  courant  de  convection  est  liée  à  la  vitesse  r,  à  la 
largeur  l  de  la  partie  dorée  du  disque  et  à  la  densité  superficielle  cr  de 
sa  charge  par  la  relation  : 

On  voit  immédiatement  que,  pour  obtenir  des  valeurs  appréciables 
de  t,  il  faudra  donner  à  9  des  valeurs  considérables,  par  suite  de  l'im- 
possibilité matérielle  où  on  se  trouve  de  donner  à  v  une  valeur  qui 
soit  une  fraction  appréciable  du  rapport  des  unités  électrostatiques  et 
électromagnétiques. 

Ijes  potentiels  de  charge  employés  étaient  en  eiTet  considérables: 
8.000a  15.000  volts,  correspondant  à  des  valeurs  de  <t  de  i  à  3  C.  G.  S. 
électrostatiques. 

Quant  aux  vitesses  linéaires,elles  étaient  de  32  mètres  à  64  mètres 
par  seconde. 

Les  intensités  correspondantes  des  courants  de  convection  étaient 
comprises  entre  5x10*  et  5  X  10  *  ampères. 

Pour  mettre  en  évidence  des  courants  aussi  faibles  circulant  dans 
une  seule  spire  de  fil  représentée  par  le  disque  tournant,  il  fallait 

(1)  GRBJiiEL',  Thèse  de  Paris,  Gauthier- Yillars,  190i. 
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des  systèmes  magnétiques  astatiques  dont  la  sensibilité  atteignît  les 

plus  extrêmes  limitas. 

Op,  par  le  principe  même  de  Texpérience,  on  se  trouvait  amené  à 
placer  ces  systèmes,  très  instables  par  nature,  au  voisinage  immé- 
diat de  disques  chargés  à  des  potentiels  très  élevés  et  tournant  très 
vite,  par  conséquent  dans  une  région  qui  était  le  siège  à  la  fois  de 
perturbations  électrostatiques  considérables,  de  courants  d'air  très 
violents  et,  enfin,  d'effets  d'induction  magnétique  dus  a  la  rotation 
rapide  de  pièces  métalliques  dans  le  champ  terrestre  ou  accidentel  du 
laboratoire. 

Les  conditions  étaient  donc  a  priori  très  mauvaises. 

De  plus,  Uowland,  dont  les  deux  séries  d'expériences  présentent  le 
plus  de  garantie,  s'est  toujours  contenté  de  déviations  permanentes 
très  faibles  (6  à  15  millimètres  à  2  mètres  de  distance),  du  même 
ordre  que  les  déviations  ordinaires  d'un  système  asiatique  sensible 
placé  dans  une  région  magnétiquement  assez  tranquille. 

Ces  déviations  s'accordaient,  il  est  vrai,  avec  celles  calculées;  mais 
on  voit  de  suite  combien  une  coïncidence  de  cette  nature  est  sujette 
à  erreur,  surtout  lorsqu'on  a  en  facteur  de  tous  les  calculs  le  nombre 
3xlO'o. 

Quant  à  M.  Himstedt,  il  n'observait  que  des  impulsions  et  son  ap- 
pareil ne  lui  permettait  de  calculer  à  l'avance  ni  la  grandeur  de  ces 
impulsions  ni  celle  des  déviations  permanentes  attendues.  11  ne  con- 
naissait même  pas  la  sensibilité  de  son  système  magnétique. 

Lorsque  j'ai  abordé  la  question  expérimentale,  j'ai  cherché  une 
méthode  différente  qui  me  permit  d'éloigner  l'appareil  de  mesure 
des  appareils  d'expérience.  En  même  temps,  j'ai  augmenté  beaucoup 
la  valeur  de  tous  les  facteurs  dont  dépend  1  intensité  de  la  convection, 
de  façon  à  avoir,  pour  les  déviations  à  observer,  des  valeurs  calcu- 
lées suffisamment  grandes  vis-à-vis  de  celles  dues  à  la  sensibilité 
même  des  appareils  de  mesure. 

Le  principe  de  la  méthode  consistait  à  faire  agir,  sur  un  circuit 
conducteur  relié  a  un  galvanomètre,  les  effets  d'induction  des  cou- 
rants de  convection. 

Un  disque  D,  de  0'",37.de  diamètre  {/î(/.  1),  solidaire  d'un  moyeu  M 
monté  sur  billes  d'acier,  peut  tourner  autour  d'un  axe  fixe  A.  Le 
disque  est  isolé  du  moyeu  à  l'aide  de  pièces  d'ébonite  E.  On  le 
charge  par  l'intermédiaire  du  fil  F,  de  la  bague  métallique  isolée  H 
et  du  balai  G.  L'axe  A  est  fixé  par  deux  lames  d'acier  L  au  centre 
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de  deux  couronnes  de  fonte  CC^ ,  CC,,  laissant,  entre  elles,  un  inter- 
valle de  8  millimètres,  au  miliea  duquel  tourne  le  disque.  Les  cou- 


Fio.  1. 


ronnes,  reliées  au  sol,  forment  donc  un  condensateur  dont  le  disque 
est  Tarmature  interne.   En  môme  temps,  ces  couronnes  de  fonte 
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constituent  un  circuit  magnétique  autour  d'une  bobine  B  concen- 
trique au  disque.  Cette  bobine  porte  13.000  tours  de  fil  de  cuivre  de 
O'^flS  de  diamètre  :  ses  extrémités  sont  reliées  aux  bornes  d'un 
galvanomètre  très  sensible.  Le  mouvement  est  communiqué  au 
disque  par  l'intermédiaire  d'une  courroie  agissant  sur  la  poulie  P. 

On  voit  que,  si  Ton  fait  tourner  le  disque  très  rapidement,  puis 
qu*on  le  charge,  le  courant  de  convection  ainsi  créé  induira  un  cou- 
rant dans  la  bobine  B.  Pou^  rendre  cet  effet  plus  facile  à  observer, 
un  commutateur  produit  plusieurs  fois  par  seconde  la  charge  et  la 
décharge  du  disque  et,  en  même  temps,  permet  de  n'envoyer  dans  le 
galvanomètre  que  les  effets  dus  soit  à  la  charge,  soit  à  la  décharge. 
On  doit  ainsi  observer,  au  lieu  d  une  impulsion,  une  déviation  per- 
manente. Si  Ton  vient  à  rendre  la  charge  égale  et  de  signe  con- 
traire, on  observera  une  déviation  en  sens  inverse  et  double  de  la 
première. 

La  distance  du  disque  tournant  au  galvanomètre  étant  de 
6  mètres,  l'effet  direct  de  la  rotation  de  la  dynamo  motrice  du 
disque  ou  de  Tinterrupteur,  ainsi  que  celui  de  la  charge  du  disque 
immobile,  était,  par  suite,  sensiblement  nul. 

Le  galvanomètre  employé  était  un  Thomson  à  2  paires  de 
bobines,  dont  la  sensibilité,  ramenée  à  zéro  (formule  de  Kôhlrausch), 
était,  suivant  les  expériences,  de  5  X  iO^  à  11,5  X  10^. 

11  portait  un  miroir  de  4  mètres  de  rayon.  Les  déviations  brusques 
qu'il  pouvait  prendre  pendant  une  période  d'observation  n'excé- 
daient pas  6  ou  7  millimètres  dans  les  plus  mauvaises  périodes;  ces 
chiffres  sont  très  inférieurs  à  la  valeur  minimum  des  déviations 
attendues. 

Le  calcul  de  ces  déviations  reposait  tout  entier  sur  deux  sortes  de 
mesures  : 

D'une  part,  celles  de  la  vitesse  du  disque,  de  la  capacité  de  sa  par- 
tie dorée  et  du  potentiel  de  sa  charge  ; 

D'autre  part,  de  l'étalonnage  de  l'appareil  entier,  obtenu  par  le 
procédé  suivant  : 

Sur  un  disque  d'ébonite  identique  au  disque  tournant,  on  avait 
cousu  six  spires  de  fils  de  cuivre  équidistantes,  concentriques  au 
disque,  et  de  diamètre  décroissant  depuis  365  millimètres  jusqu'à 
110  millimètres. 

On  envoyait  successivement  dans  chacune  de  ces  spires,  et  à  l'aide 
de  l'interrupteur  même  servant  à  la  charge  du  disque  doré,  des  cou- 
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rants  d'intensité  connue,  du  même  ordre  d'intensité  que  celle  atten- 
due pour  la  convection. 

En  notant  les  déviations  obtenues  au  galvanomèlre  pour  chacune 
de  ces  spires,  j'ai  obtenu  facilement  un  coefficient  pratique  de  Tappa- 
reil  lel  que,  connaissant  l'intensité  d'un  courant  circulant  dans  le 
primaire,  on  puisse  calculer  la  déviation  produite  sur  le  galvano- 
mètre relié  au  secondaire. 

On  voit  par  là  que  toutes  les  approximations  plus  ou  moins  légi- 
times qui  auraient  pu  résulter  du  calcul  direct  du  coeflicient  d'induc- 
tion mutuelle  de  la  bobine  et  du  disque,  se  trouvaient  éliminées. 

Les  intensités  réalisées  dans  mes  expériences  étaient  de  5  X  10** 
à  5  X  10'^  ampères,  les  déviations  attendues  de  30  à  160  millimètres. 

Les  déviations  observées  restèrent  constamment  nulles. 

Du  reste,  j'ai  vérifié,  à  la  suite  d'observations  qu'on  voulut  bien 
me  faire,  les  points  suivants  : 

Le  résultat  reste  le  même  : 

Avec  un  disque  tournant  et  des  armatures  continues  ; 

Avec  un  disque  divisé  en  secteurs  isolés  et  des  armatures  con- 
tinues; 

Avec  un  disque  et  des  armatures  divisés  en  parties  isolées. 

D'ailleurs,  ce  résultat  n'est  pas  modifié,  d'une  part,  si  on  fait 
varier  de  5  à  22  par  seconde  la  fréquence  de  l'interrupteur  de 
charge  ; 

D'autre  part,  si  on  fait  varier  dans  des  proportions  considérables 
les  valeurs  relatives  de  la  self-induction,  de  la  capacité  et  de  la  résis- 
tance du  circuit  de  charge  du  disque. 

Les  trois  premières  vérifications  permettent  d'affirmer  que  la 
charge  communiquée  au  disque  tournant,  et  cette  charge  seule,  est 
bien  entraînée. 

Les  deux  autres,  qu'aucun  phénomène  secondaire  de  décharge 
oscillante  ne  vient  masquer  l'effet  attendu  de  la  variation  de  charge 
du  disque  tournant. 

Enfin,  je  me  suis  assuré,  par  une  expérience  directe,  que  la  per- 
méabilité magnétique  de  la  fonte  conservait  bien  une  valeur  suffi- 
sante pour  des  champs  aussi  faibles  que  ceux  dus  aux  courants  cor- 
respondant à  chaque  élément  circulaire  de  la  partie  dorée  et  chargée 
du  disque  tournant. 

A  la  suite  de  ces  expériences,  je  pensais  pouvoir  tirer  la  conclusion 
suivante  : 
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Un  disque  towitant  dans  des  conditions  telles  quon  est  sûr  qu'il 
entraîne  avec  lui  la  charge  électrique  quon  lui  communique^  ne 
donne  pas^  quand  on  fait  varier  cette  charge^  les  effets  d'induction 
que  donnerait  un  courant  de  conduction  transportant  des  quantités 
(V électricité  égales^  et  soumis  à  des  variations  du  même  ordre. 

La  question  était  trop  importante  pour  en  rester  là  ;  d'ailleurs,  les 
expériences  sont  si  délicates  qu'on  ne  saurait  trop  les  contrôler. 

EnHn,  il  y  avait  les  résultats  inverses  des  expériences  antérieures 
de  Rowland,  confirmées  par  celles  de  M.  Himstedt. 

Avant  de  les  reprendre,  je  voulus  toutefois  vérifier  Tidée  que  j'ai 
précédemment  exprimée. 

Les  expériences  que  je  viens  de  décrire  reviennent,  en  somme,  à 
donner  à  Tune  des-  armatures  d'un  condensateur  un  mouvement 
rapide  de  translation  par  rapport  à  l'autre  armature,  dans  des  condi- 
tions telles  que,  d'une  part,  la  capacité  géométrique  ne  varie  pas, 
et,  d'autre  part,  que  Tarmature  mobile  entraîne  bien  sa  charge 
avec  elle. 

Or,  si  le  mouvement  de  celle  charge,  mobile  par  rapport  à  la 
charge  égale  et  de  signe  contraire  de  l'armature  fixe,  doit  suffire  à 
produire  un  champ  magnétique,  c'est-à-dire  s'il  y  a  transformation 
d'énergie  électrostatique  en  énergie  éleclromagnétique,  il  n'est  pas 
absurde,  a  priori^  de  penser  qu'on  devra  retrouver,  au  cours  de  ce 
mouvement,  la  perte  d'énergie  qui  accompagne  toutes  les  transfor- 
mations d'énergie  auxquelles  il  nous  est  donné  d'assister. 

Si,  d'ailleurs,  on  admet  l'existence  de  l'effet  magnétique  d'une 
charge  en  mouvement,  on  calcule  que,  si  on  vient  à  donner  aux  arma- 
tures supposées  indéfinies  d'un  condensateur  plan  un  mouvement  de 
translation  'dans  leur  propre  plan,  l'attraction  de  ces  armatures  l'une 
pour  l'autre  diminuera  quand  la  vitesse  augmente  et  deviendra  nulle 
lorsque  cette  vitesse  sera  égale  au  rapport  des  unités  électriques. 
Pour  cette  vitesse,  en  effet,  la  répulsion  électrodynamique  serait 
justement  égale  à  l'attraction  électrostati(|ue. 

Comme  il  faut  bien  que  ces  actions  électrostatiques  et  électrodyna- 
miques résultent  de  la  liaison  entre  la  malière,  d'une  part,  et  ce  que 
nous  appelons  électricité,  d'autre  part,  il  est  assez  naturel  de  sup- 
poser que  la  nature  de  cette  liaison  va  se  modifier  avec  la  vitesse. 
Or,  en  mesurant  la  capacité  de  notre  condensateur  au  repos  et  en 
mouvement,  nous  mesurons  cette  liaison  même. 
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C'est  cette  mesure  que  j'aî  réalisée. 

Les  disques  au  repos  n'étaient  jamais  bien  plans  et  leur  position 
relative  par  rapport  aux  armatures  fixes  se  modiCait  à  mesure  que 
la  vitesse  augmentait  jusqu'à  une  certaine  valeur,  à  partir  do  laquelle 
le  système  était  bien  stable.  C'était  la  valeur  de  la  vitesse  pour 
laquelle  la  force  centrifuge  était  devenue  égale  aux  forces  élastiques 
qui  déforment  le  disque  au  repos. 

J'ai  donc  mesuré  la  capacité  du  disque  pour  cette  valeur  de  la 
vitesse,  qui  était  de  30  tours  par  seconde  environ,  et  pour  les  valeurs 
maxima  de  120  tours  par  seconde. 

La  capacité  de  la  partie  dorée  des  disques  d'ébonite  était  d'environ 
340  C.  G.  S.  électrostatiques. 

Je  l'ai  mesurée  par  une  méthode  de  zéro,  en  opposant,  sur  un  élec- 
tromètre à  cadran  très  sensible,  le  disque  à  un  condensateur  à  capa- 
cité variable. 

Celui-ci  était  un  condensateur  plan  à  anneau  de  garde  ;  le  plateau 

I 
mobile  était  commandé  par  une  vis  donnant  le  TTjj^de  millimètre; 

la  surface  du  plateau  central  était  de  78,5  centimètres  carrés. 

Comme  la  capacité  aurait  été  trop  faible,  pour  des  épaisseurs  d'air 
convenables,  j'ai  construit  quatre  condensateurs  cylindriques  fixes,  à 
armatures  d*air,  mais  très  bien  isolées  à  la  paraffine.  Chacun  avait 
une  capacité  voisine  de  100. 

D'ailleurs,  en  chargeant  les  cadrans  de  l'électromètre  à  700  volts, 
son  aiguille  donnait,  sur  une  aiguille  placée  à  2  mètres  de  dislance, 
une  dnviation  de  10  à  12  millimètres  pour  1  centième  de  volt. 

Il  est  facile  de  voir  que  je  pouvais,  par  conséquent,  apprécier 
des  variations  de  capacité  de  1  centième  de  C.  G.  S.  électrostatique, 
et,  par  suite,  des  variations  de  Tordre  des  3  X  10"^  de  la  valeur  de  la 
capacité  de  la  dorure  du  disque  tournant. 

J'ai  mesuré  un  très  grand  nombre  de  fois  cette  capacité  pour  une 
vitesse  de  30  tours  par  seconde,  puis  pour  une  vitesse  de  120  tours. 
Les  résultats  de  ces  mesures  sont  absolument  concordants,  et  on  ne 
trouve,  entre  les  diiTérents  chiffres  des  deux  séries  et  leurs  moyennes, 
que  des  différences  du  même  ordre  que  celles  existantes  entre  les 
chiffres  d'une  même  série  et  résultant  des  erreurs  de  la  méthode 
même. 

11  était  assez  naturel  de  supposer  que  la  modification  subie  par  la 
capacité  devait  être  en  raison  directe  du  rapport  de  la  vitesse  linéaire 
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de  Tarmature  au    rapport   V  des    unités  électriques,  c'est-à-dire 
à  3  X  iO»». 
Or,  la  vitesse  linéaire  moyenne  v  variait  de  3  X  iO'  à  iO*,  elle 

rapport  y  de  10-'  à  4  X  10"^ 

Ce  sont  des  variations  de  Tordre  de  celles  que  la  méthode  employée 
aurait  permis  d'évaluer. 

Le  résultat  final  semble  donc  négatif. 

Il  faut  remarquer,  toutefois,  que  les  variations  à  mesurer  sont  aussi 
du  même  ordre  que  les  erreurs  d'expérience. 

On  ne  saurait  donc  tirer,  pour  le  moment,  de  conclusion  bien 
nette. 

Il  y  aurait  peut-élre  lieu  de  reprendre  ces  déterminations  avec  une 
méthode  plus  sensible. 

Après  les  résultats  négatifs  obtenus  pour  lefTet  d'induction  de  la 
convection  électrique,  il  était  nécessaire  de  répéter  les  expériences 
relatives  à  l'effet  magnétique  de  la  convection. 

Je  me  plaçai  donc  dans  des  conditions  très  voisines  de  celles  où 
Rowland,  puis  M.  Ilimstedt,  avaient  opéré. 

J'utilisai  d'ailleurs  dans  ce  but,  une  grande  partie  des  dispositifs 
expérimentaux  qui  m'avaient  servi  pour  les  recherches  sur  l'induc- 
tion. 

On  trouvera  (')  ailleurs  une  description  détaillée  des  expériences 
effectuées. 

Le  principe  était  le  suivant  : 

Un  disque  d'ébonite,  doré  suivant  des  secteurs  isolés  les  uns  des 
autres,  tourne  entre  deux  armatures  parallèles  diélectriques,  à  dorure 
divisée,  elle  aussi,  en  secteurs. 

Parallèlement  au  plan  du  disque,  et  en  dehors  du  condensateur 
ainsi  formé,  on  place  l'aiguille  inférieure  d'un  système  asiatique 
très  sensible  dont  l'aiguille  supérieure  se  trouve  assez  loin  du  disque 
pour  que  son  action  sur  elle  soit  négligeable. 

Dans  ces  conditions,  on  vérifie,  d'une  part,  que  la  charge  ou  la 
décharge  du  disque  immobile  ne  produit  aucune  déviation  de 
l'aiguille  aimantée;  il  est  nécessaire,  pour  y  arriver,  d'entourer  le 
système  asiatique  d'un  écran  électrique  relié  au  sol. 

(•)  Cr^:mieu,  loc.  cit. 
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D'autre  part,  on  s'assure  que  la  rotation  du  disque  non  chargé 
n'influe  pas  sur  le  même  système. 

On  fait  alors  tourner  le  disque  et  on  le  charge.  Si  la  convection  pro- 
duisait un  effet  magnétique,  on  devrait  avoir,  à  ce  moment,  une  dévia- 
tion de  Taimant. 

Les  quantités  d'électricité  transportées  par  convection  atteignaient, 
dans  ces  expériences,  jusqu'à  5x  10~'  coulombs  par  seconde,  c'est-à- 
dire  environ  100  fois  plus  que  dans  les  expériences  de  Rowland,  et 
iO  fois  plus  que  dans  celles  de  M.  Himstedt. 

La  sensibilité  du  système  astatique  était  de  2  X  10^  à  3,7  x  10' 
(Kuhlraushc),  c'est-à-dire  du  même  ordre  que  celle  du  système  de 
Ro^vland. 

Cette  sensibilité  était  mesurée  à  l'aide  d'une  spire  témoin,  de  dia- 
mètre calculé  égal  à  la  partie  moyenne  de  la  région  dorée  du 
disque  tournant,  et  fixée  dans  Tappareil,  dans  une  position  symé- 
trique de  celle  du  disque  par  rapport  à  Taiguille  inférieure  du  sys- 
tème astatique. 

Les  chiffres  donnés  ci-dessus  expriment  la  sensibilité  ramenée  à  0 
du  galvanomètre  formée  par  cette  spire  témoin  et  le  système  astatique. 

D'ailleurs,  cette  spire  permettait  de  comparer,  à  chaque  instant,  au 
courant  de  convection,  un  courant  de  conduction  équivalent. 

Or,  les  résultats  obtenus  furent  constamment  négatifs,  bien  que  les 
déviations  attendues  fussent  très  notables  (70  millimètres  en  moyenne 
à  4  mètres  de  distance). 

Il  fallait,  en  présence  de  ce  résultat,  retrouver  les  déviations  obser^ 
vées  par  mes  prédécesseurs,  et  en  déterminer  la  cause  exacte. 
.  Pour  y  arriver,  j'ai  éliminé  successivement  de  mon  appareil  toutes 
Jes  différences  de  détail  qu'il  présentait  avec  les  leurs;  j'ai  trouvé 
ainsi  que,  dans  leurs  expériences,  le  système  astatique  aa  {fig,  â)  se 
trouve  séparé  du  disque  tournant  D  par  des  plateaux  fixes  formés  de 
secteurs  d'étain  1  collés  sur  de  l'ébonite  ou  du  verre  2. 

Dans  mes  expériences,  le  système  aa  [fig.  3)  est  séparé  du  disque 
par  deux  couches  métalliques  :  laiton  1,  étain  3,  entre  lesquelles  se 
trouve  la  feuille  do  mica  2. 

J'ai  alors  remplacé  ces  plateaux  laiton,  mica,  étain,  par  des  pla- 
teaux ébonite-étain.  Dans  ces  conditions,  j'ai  obtenu  des  déviations 
réversibles  à  la  fois  avec  le  signe  de  la  charge  et  le  sens  de  la  rota- 
tion du  disque;  leur  sens  coïncide  avec  celui  que  donnerait  reffet 
magnétique  de  la  convection  électrique. 


464  CRÉMIEU 

C'est  là  le  résultat  de  M.  Kowland  et  de  M.  Himstedt.  Mais  le 
hasard  de  rexpépimentation  m'a  permis  de  constater  que  ces  dévia- 
tions disparaissent  dès  qu'on  interpose  une  seconde  couche  métal- 
lique, parallèle  et  voisine  de  la  couche  d'étain,  entre  le  disque  et  le 
système  astatique. 


2 

«si.» 


FiG.  2. 


Fio.  3. 


Ces  déviations  ne  sont  donc  pas  dues  au  champ  magnétique  du  cou- 
rant continu  auquel  équivaudrait  la  convection  électrique.  Une 
plaque  métallique  ne  peut,  en  effet,  ni  diminuer  ni  supprimer  Taction 
magnétique  d'un  courant  continu,  comme  il  est,  du  reste,  facile  de  le 
vérifier  dans  mes  expériences,  à  l'aide  de  la  spire  témoin. 

D'autre  part,  l'ordre  de  grandeur  de  ces  déviations  s'accorde  bien 
avec  celui  calculé  pour  la  convection  électrique,  lorsque  celles-ci 
seraient  faibles;  mais  il  n'augmente  pas  avec  les  conditions  qui 
feraient  croître  celte  convection. 

Je  n'ai  pu,  en  effet,  obtenir  plus  de  12  à  14  millimètres,  alors 
même  que  la  convection  aurait  dû  donner  175  millimètres. 

D'ailleurs,  une  étude  approfondie  de  ces  déviations  m'amena  à 
penser  qu'elles  étaient  dues  à  des  courants  ouverts,  circulant  dans 
les  secteurs  d'étain  fixes,  par  suite  de  la  rotation  des  secteurs 
mobiles. 

Mais  le  point  intéressant,  c'était  qu'elles  n'étaient  pas  dues  à  l'effet 
magnétique  de  la  convection  électrique. 

Je  crois  donc  pouvoir  tirer  cette  conclusion  : 

Un  disque  tournant^  chargé  dans  des  conditions  telles  quon  est  sur 
quil  entraîne  bien  avec  lui  sa  charge^  ne  jwoduit  pas  les  effets  ma- 
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gnétiques  d'un  courant  de  conduction  transportant  la  même  quantité 
d'électricité, 

M.  Potier  (*)  fît  alors  l'objection  suivante,  qui  a  été  répétée  sous 
une  forme  un  peu  différente  par  M.  Pocklington  (*)  : 

Toutes  les  expériences  précédentes  prouvent  seulement  qu'une 
erreur  s'était  glissée  dans  les  expériences  de  Rowland  ;  mais  elles 
laissent  entière  la  question  de  l'effet  magnétique  de  la  convection 
électrique. 

En  effet,  dans  les  idées  de  Faraday  cl  de  Maxwell,  cet  effet  magné- 
tique résulterait  du  balayage  de  l'espace  par  les  lignes  de  force 
électriques  entraînées  avec  la  charge  du  disque  tournant.  Mais,  si  ce 
disque  tourne  entre  des  armatures  fixes,  reliées  au  sol,  Tespace 
balayé  par  les  lignes  de  force  se  trouve  limité  justement  à  la  portion 
du  diélectrique  comprise  entre  le  disque  et  ses  armatures;  il  n'est 
donc  pas  étonnant  que  Ton  n'observe  rien  en  dehors  de  cette  région. 

Cette  objection  peut  se  discuter  de  bien  des  façons  ;  on  peut  en 
particulier  faire  remarquer  que,  si  on  se  place  dans  les  mêmes  idées, 
on  doit  aussi  admettre  qu'un  courant  continu  permanent  ne  produit 
ses  effets  magnétiques  que  par  suite  d'un  balayage  de  l'espace  par 
des  lignes  de  force  électriques.  Or  les  écrans  électriques  les  plus  épais 
ne  diminuent  pas  ces  effets  magnétiques. 

Les  écrans  électromagnétiques,  très  bons  conducteurs,  retardent 
les  effets  magnétiques  du  courant,  dans  les  périodes  variables  ;  mais 
ils  n'atténuent  en  rien  les  effets  permanents. 

Toutefois,  je  préférai  répondre  expérimentalement  ;  puisque  le 
rôle  des  armatures  fixes  était  de  nature  à  rendre  douleux  les  résul- 
tats obtenus,  il  n'y  avait  qu'à  supprimer  ces  armatures. 

Je  fis  alors  l'expérience  suivante  : 

Le  disque  d'ébonite  D  [fig,  4)  des  expériences  précédentes  est 
doré  suivant  3  secteurs  SS  [fig.  5).  Chaque  secteur  communique 
par  une  bande  dorée  avec  un  plot  p,  placé  sur  le  moyeu  M,  dans  un 
noyau  d'ébonite.  F-.es  secteurs  sont  très  soigneusement  isolés  les  uns 
des  autres.  Chacun  d'eux  est,  en  outre,  divisé  par  de  petits  traits 
radiaux  de  2  millimètres  de  large,  en  une  série  de  petits  secteurs, 
communiquant  seulement  par  leur  partie  interne,  ainsi  que  le  montre 
une  partie  du  secteur  S^S^  [fig.  5). 


(»)  Eclairage  électrique,  t.  XXV,  p.  332;  1900. 
(•^)  Phil.  May.,  mars  1901,  p.  32:î. 
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La  moitié  infériéiire  du  disque  est  comprise  entre  deux  plateaux 
de  verre  C,  C,  fixés  au  bâti  de  bronze  et  recouverts,  sur  leurs  face  s 
externes,  de  papier  d*étain  relié  au  sol.  Les  dimensions  sont  telles 
que  la  capacité  électrostatique  C.  G.  S.  d^us  eeeiear  SS  compris 
entre  ces  deux  plateaux  est  sensiblement  égale  à  t40. 


B   iaB 


M 


c  c 

Fi(i.  4. 


Fio.  5. 


La  moitié  supérieure  du  disque  est  comprise  entre  deux  plateaux 
d'ébonile  B,  B,  recouverts  d'étain  sur  leurs  faces  extérieures  et  dis- 
tants du  disque  de  10  millimètres,  de  façon  à  pouvoir  placer  un 
système  astatique  au  voisinage  immédiat  du  disque  et  plus  près  de 
celui-ci  que  des  plateaux  fixes. 

De  plus,  le  papier  d'étain  qui  recouvre  ces  plateaux  a  été  enlevé 
suivant  un  secteur  de  60''  RRR,  dont  la  bissectrice  correspond  à  la 
région  qu'on  veut  étudier  avec  le  système  astatique. 

Un  balai  E  permet  de  charger  les  secteurs  ;  il  est  disposé  de  telle 
façon  que  chaque  secteur  se  charge  au  moment  où  il  est  compris 
entre  les  plateaux  inférieurs  C,  C.  11  s*isole  ensuite  et  vient  agir  sur 
lé  système  astatique.  Les  sillons  /,  t  sont  destinés  à  limiter  les  cou- 
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rants  de  condaction  qui  se  produisent  dans  chaque  secteur,  par  suite 
du  passage  de  la  grande  capacité  CC  à  la  faible  capacité  BB. 

Grâce  à  cette  disposition,  le  secteur  conservait  toute  sa  charge, 
et  venait  agir  sur  le  système  astatique  placé  dans  la  région  RR,  où 
les  secteurs  métalliques  fixes  sont  supprimés. 

L'appareil  avait  aussi  une  spire  ténK>in. 

Le  système  astatique  aurait  dû  ne  pas  être  protégé  par  un  écran 
électrique,  pour  être  absolument  à  Tabri  de  l'objection  de  M*  Potier. 

J'essayai  donc  de  supprimer,  par  symétrie^  les  effets  électrosta- 
tiques directs  du  disque  sur  le  système.  Mais  ce  fut  sans  succès,  et 
je  dus  interposer  un  écran.  Dans  une  première  expérience,  cet  écran 
était  formé  de  papier  graphité.  Lorsque  le  disque  était  au  repos,  cet 
écran  était  parfaitement  efficace . 

Je  fis  alors  l'expérience  complète,  et  j'obtins  des  déviations  réver- 
sibles à  la  fois  avec  le  sens  de  la  rotation  et  le  signe  de  la  charge. 

En  les  étudiant  de  près,  il  me  fut  facile  de  voir  qu'elles  avaient  une 
origine  purement  électrostatique.  En  particulier  elles  restaient  iden- 
tiques si  on  supprimait  les  aiguilles  aimantées  sur  la  lame  de  mica 
du  système  astatique. 

Elles  disparaissaient  aussi,  dans  tous  les  cas,  si  on  substituait  à 
la  couche  de  graphite  de  l'écran  une  couche  de  papier  d'étain. 

En  même  temps,  je  constatais,  au  moment  de  l'inversion  de  charge 
du  disque,  l'existence  d'aigrettes  très  peu  lumineuses,  dont  la  pro- 
duction entraînait  toujours  de  faibles  déviations  du  système  astatique. 

Le  résultat  ainsi  obtenu  confirme  donc  les  précédents.  Il  m'a,  de 
plus,  permis  de  retrouver  deux  autres  causes  d'erreur,  qui  ont  pu 
tromper  des  expérimentateurs  un  peu  disposés  à  admettre  a  pWor  i 
la  réalité  de  ce  qu'ils  voulaient  vérifier. 

Mais,  de  l'ensemble  précédent,  il  semble  bien  résulter  que  la  con- 
vection  électrique  ne  produit  pas  d'eiïets  magnétiques. 

Il  en  résulte  immédiatement  qu'il  doit  exister  des  courants  ouverts. 
On  peut  en  effet  maintenir  par  convection  une  différence  de  poten- 
tiel constante  entre  deux  points  reliés  par  un  conducteur. 

Tout  le  long  de  ce  conducteur,  il  y  aura  un  champ  magnétique 
dont  les  lignes  de  forces  ne  se  fermeront  pas. 

Il  y  avait  intérêt  à  vérifier  TexistencM?  de  pareils  courants.  J'ai  alors 
fait,  sur  les  conseils  de  M.  H.  Poincaré,  Texpérience  suivante  : 

Un  disque  en  ébonite  D  (/îy.6),  de  37  centimètres  de  diamètre  et  de 
^moi  5  d'épaisseur,  a  été  doré  suivant  25  secteurs  radiaux  de  34  cen- 
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limètres  de  diamètre  extérieur,  24  centimètpes  de  diamètre  intérieur, 

et  distants  les  uns  des  autres  de  10  millimètres. 

Ce  disque,  mobile  autour  d'un  axe  horizontal,  tourne  entre  deux 
plateaux  fixes  en  ébonite,  F  et  F'. 

Le  plateau  F'  porte  un  secteur  d'étain  S  ayant  mêmes  rayons  que 
les  secteurs  mobiles,  mais  deux  fois  plus  large  qu'eux. 

En  face  de  S  et  sur  le  plateau  F  se  trouve  un  balai  B,  qui  frotte 
sur  les  secteurs  mobiles  ;  B  est  relié  à  un  second  balai  B',  décalé 
d'environ  60®  par  rapport  à  B  et  placé  aussi  sur  le  plateau  F. 


FiG.  G. 


Si  on  fait  tourner  le  disque  D,  puisqu'on  relie  le  secteur  S  à  une 
source  électrique,  les  secteurs  mobiles  se  chargeront  par  influence 
en  passant  au  contact  de  B  et  viendront  se  décharger  sur  B'. 

Il  y  aura  donc,  enlre  B  et  B',  d'une  part  un  courant  de  convection, 
d'autre  part  un  courant  de  conduction. 

Le  potentiel  en  S  est  de  100  à  130  C.  G.  S.  électrostatiques  ;  la  dis- 
tance entre  S  et  les  secteurs  mobiles,  de  5  millimètres  ;  la  vitesse  du 
disque,  de  65  à  83  tours  par  seconde  ;  la  quantité  d'électricité  trans- 
portée par  convection  est  de  2x  10-^  à  10-^  coulombs  par  seconde  ; 
et,  par  conséquent,  le  courant  dans  le  fil  BB'  de  2x10"* 
à  10-  '  ampères. 

Entre  les  deux  balais,  au  niveau  du  bord  supérieur  de  la  dorure 
du  disque   tournant,  et  à  lo  millimètres  en  avant  de  celui-ci,  on  a 
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placé  l'aiguille  inférieure  A  d'un  système  asiatique  dont  l'aiguille 
supérieure  se  trouve  à  20  centimèlres  au  dessus.  Une  «pire  conduc- 
trice  de  diamètre  égal  à  celui  de  la  partie  moyenne  de  la  dorure  du 
disque  tournant  est  fixée  dans  une  position  symétrique  de  cette  région 
par  rapport  à  Taigutlle  inférieure  du  système. 

Celui-ci  est  réglé  de  telle  façon  qu'un  courant  de  lO"*  ampères 
circulant  dans  cette  spire  témoin  produit  une  déiriation  de  10  milli- 
mètres sur  une  échelle  placée  à  4  mètres  de  distance. 

Le  mode  opératoire  est  le  suivant  : 

Dans  une  première  expérience,  on  relie  les  balais  B  et  B'  à  un 
galvanomètre  par  des  fils  qui  passent  très  loin  du  système  A  et  sont 
d'ailleurs  symétriquement  placés  par  rapport  à  A,  de  façcm  que  leur 
action  magnétique  s'annule.  La  seule  partie  du  circuit  qui  pourrait 
agir  sur  A  serait  alors  la  convection  entre  B  et  B'.  Dans  ces  condi- 
tions, le  disque  étant  mis  en  rotation,  si  on  vient  à  charger  S,  on 
observe  une  déviation  du  galvanomètre,  (andis  que  le  système  A 
reste  immobile. 

D'ailleurs,  la  déviation  du  galvanomètre  permet  de  mesurer  l'in- 
tensité du  courant  réalisé. 

Dans  une  deuxième  expérience,  les  balais  B  et  B'  sont  réunis 
par  un  fil  de  résistance  égale  à  celle  du  galvanomètre  collé  sur  le 
disque  F,  au  niveau  de  la  région  moyenne  de  la  partie  dorée  du 
disque  tournant  D. 

On  observe  alors,  au  moment  où  on  charge  le  secteur  S,  une  dévia- 
tîon  permanente  du  système  A,  qui  cesse  dès  qu'on  remet  S  au  sol. 
La  déviation  observée  est  justement  identique  à  celle  que  donne, 
sur  A,  un  courant  égal  à  celui  mesuré  dans  Texpérience  précédente 
et  envoyé  dans  la  spire  témoin. 

On  a  d'ailleurs  vérifié  qne  le  sens  des  déviations  du  système  A 
change  avec  le  signe  de  la  charge  en  S. 

Le  courant  qui  circule  entre  B  «^  B'  est  donc  un  courant  ouvert. 

Je  ferai  observer,  de  plus,  que  la  première  partie  de  cette  expérience 
constitue  une  forme  très  nette  de  transport  d'électricité  par  convec- 
tion, sans  effet  magnétique,  dans  laquelle  la  quantité  d'électricité 
t  ransportée  est  mesurée  directement,  ainsi  que  tous  les  autres  fac- 
teurs de  l'expérience. 

La  conclusion  finale  de  toutes  ces  expériences  est  donc  que  la 
convecticn  électrique  ne  produit  pas  d'effet  magnélique  et  quil  existe 
des  courants  ouverts. 

J.  de  Phys,,  3*  série,  t.  X.  (Août  1901.)  32 
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Toutes  les  objections  qu'on  faisait  à  propos  des  premières  expé- 
riences tombent  en  effet  devant  la  dernière. 

On  avait  fait  observer,  en  particulier,  que  la  rolation  d'un  disque 
chargé,  quelle  que  soit  la  division  en  secteurs  qu'on  donne  à  sa 
dorure,  n'apporte,  dans  la  distribution  électrique,  aucun  trouble  com- 
parable à  celui  qui  accompagnerait,  par  exemple,  le  passage  d'un 
boulet  de  canon  chargé  à  travers  Tespace.  J'ai  même  essayé  de 
réaliser  un  transport  d'électricité  par  un  procédé  de  ce  genre.  Je 
chargeais,  par  influence,  des  grains  de  sable  entraînés  à  grande 
vitesse  par  un  courant  de  gaz  carbonique.  Mais  je  n'ai  pu  arriver  à 
transporter  ainsi  plus  de  10-^  coulombs  par  seconde,  c'est-à-dire  trop 
peu  pour  pouvoir  espérer  voir  les  effets  magnétiques,  s'ils  existaient. 
Cette  expérience  a  été  tentée  avant  les  deux  dernières,  faites  avec  des 
disques  tournants. 

Mais  la  dernière  lui  est  absolument  comparable.  Les  petits  sec- 
teurs, complètement  isolés,  qui  forment,  dans  leur  rotation,  la 
branche  convection  du  courant  ouvert,  sont  exactement  compa- 
rables à  des  corps  chargés,  et  je  ne  vois  pas  la  différence  qu'il  peut 
y  avoir  entre  les  effels  de  leur  mouvement  dans  l'espace  et  ceux 
du  déplacement  d'un  projectile  quelconque.  11  n'y  a  ici  ni  armature 
fixe,  ni  même  cette  sorte  de  continuité,  de  symétrie  autour  d'un 
axe  qu'on  reprochait  aux  dispositions  précédentes.  11  n'y  a  jamais  de 
chargée  qu'une  faible  partie  des  secteurs  qui  couvrent  le  disque. 

En  ce  qui  concerne  l'effet  magnétique  de  la  convection  électrique, 
la  question  semble  donc  bien  résolue  par  la  négative. 

Le  problème  qui  se  pose  actuellement  porte  tout  entier  sur  la 
contradiction  qui  résulte  de  la  notion  même  de  courants  ouverts 
et  que  les  équations  rappelées  au  début  de  cet  article  font  ressortir 
d'une  manière  tout  à  fait  nette. 

Guidé  par  les  conseils  de  M.  11.  Poincaré,  j'ai  entrepris  une  étude 
délailléo  des  courants  ouverts,  dont  j'espère  publier  bientôt  quelques 
résultats. 

Mais  on  ne  saurait  a Hirmer,  à  l'avance,  que  c'est  de  cette  étude  que 
sortira  la  solution  du  problème.  On  ne  peut  la  faire,  en  effet,  qu'en 
se  guidant  sur  ce  qui  a  été  fait  pour  les  courants  fermés,  et  en 
recherchant  des  différences.  ^ 

Or,  tout  ce  qu'on  sait  sur  les  courants  fermés  cadre  assez  bien 
avec  la  conception  qu'on  se  faisait  de  la  nature  de  la  conduction. 

Peut-être  est-ce  plutôt  à  des  notions  expérimentales  plus  justes, 
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sur  la  nature  de  ce.  que  nous  appelons  électricité  ou  électrisation, 
qu'il  faudrait  s'adresser  tout  d*abord.  Une  idée  plus  exacte  duphéno-* 
mène  de  la  conduction  en  sortirait  certainement,  qui  permettrait  de 
résoudre  plus  sûrement  le  problème  qu  une  adaptation  d'idées 
anciennes  fort  probablement  erronées. 


SUR  UN  PHÉNOHÈIIB  D'OSCILLATION  ÉLBCTaïQUE  ; 
Par  IL  PELLAT. 

L'expérience  que  je  vais  décrire  paraît  assez  surprenante  au  pre- 
mier abord  ;  mais  elle  s'explique  très  aisément  par  la  considération 
des  oscillations  électriques. 

Deux  condensateurs  de  capacité  très  inégale,  par  exemple  une  batte- 
rie de  six  grandes  jarres  et  une  petite  bouteille  de  Leydé,  ont  leurs 
armatures  respectivement  réunies.  Sur  le  trajet  des  communications 
se  trouve  un  inverseur  qui  permet  d'alterner  ces  communications  : 
si  les  condensateurs  ont  été  chargés  dans  une  première  position  de 
l'inverseur,  le  jeu  de  celui-ci  fera  communiquer  l'armature  positive 
du  petit  condensateur  avec  l'armature  négative  du  grand,  eivice  versa. 
Cet  inverseur  a  ses  parties  métalliques  montées  sur  des  colonnes 
d'ébonite,  pour  permettre  l'emploi  de  grandes  difTérences  de  poten- 
tiel. Près  du  petit  condensateur  se  trouvent  deux  tiges  de  décharge, 
entre  lesquelles  l'étincelle  éclate  quand  la  dilTérence  de  potentiel 
devient  suffisante. 

Si  Ton  vient  à  charger  les  condensateurs  de  façon  à  avoir  la  moi- 
tié seulement  de  la  différence  de  potentiel  qui  correspond  à  l'explo- 
sion entre  les  tiges  de  décharges,  ou  même  un  peu  moins,  et  qu'on 
vienne  alors  à  alterner  les  communications  en  faisant  jouer  Tinver- 
seur,  l'étincelle  éclate  toujours.  Or  remarquons  que,  si  l'ctincello 
n'éclatait  pas,  quand  l'équilibre  serait  rétabli,  la  différence  de  poten- 
tiel serait  moindre  qu'avant  l'inversion,  puisque  les  armatures  du 
grand  condensateur  se  seraient  partiellement  déchargées.  Ainsi  une 
cause  qui,  dans  l'état  d'équilibre,  diminue  la  différence  de  potentiel, 
surélève  cette  différence  pendant  la  rupture  de  l'équilibre.  On  voit 
immédiatement  que  ce  phénomène  doit  être  dû  aux  oscillations  élec- 
triques qui  se  produisent  au  moment  de  l'inversion  :  c'est  ce  que 
met  en  évidence  le  calcul  suivant. 
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Prenons  deux  points  A|  et  Aj  sur  Tun  et  Tautre  des  conducteurs 
qui  réunissent  les  armatures  [fig,  1);  désignons  par  l^^  l^^  r^  et  r,  les 
coefficients  de  self-induction  etles  résistances  des  portions  deconduc- 


_^i D 

^ 1 


X- 


Fig.  1. 


leurs  comprises  entre  A^  ou  A^etle  petit  condensateur  B,  par  c  la  capa- 
cité de  celui-ci,  par  C  celle  du  grand  condensateur  D;  soient,  à  un 
moment  i  quelconque  de  Toscillation,  W4  et  W^  les  potentiels  de 
A4  et  de  A 2,  V|  et  Vj  ceUx  des  armatures  correspondantes  du  petit 
condensateur  et  I  Tintensité  du  courant,  que  je  suppose  la  même  au 
même  instant  en  chaque  point  des  fils  de  communication.  Cette 
approximation  est  légitime  si  la  capacité  de  ces  fils  est  négligeable 
devant  c  et  si  la  longueur  d'onde  est  grande  vis-à-vis  de  la  longueur 
des  fils,  ce  qui  était  le  cas  de  mes  expériences.  On  a  alors  : 

\,  I  +  r,I  =  W,  -  V„ 


^ 

li 


/2^  +  raI  =  V2 


En  additionnant  membre  à  membre  ces  deux  relations  et  posant 

/^  +  /,  =  /,      r,  +  ra  =:  r,       W^  —  W'2  =  W      et      V,  -  Vg  ==  V, 
il  vient  : 

(1)  /|i+rI=W-V. 

Appliquons  la  formule  (1)  au  cas  où  les  points  A^  et  Aj  sont  les 
extrémités  des  fils  ducôtédu  grand  condensateur  D.  En  désignant  par 
V  la  différence  de  potentiel  des  armatures  de  celui-ci,  c'est-à-dire  ce 
que  devient  \V,  et  par  L  et  R  ce  que  deviennent  l  et  r,  c'est-à-dire  la 
self-  induction  et  la  résistance  totale  des  fils  de  communication ,  il  vient  ; 

(2)  l||  +  RI  =  V'-V. 
Or  on  a  : 

i3)  I=c|^  et  l=-cÇ- 
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En  remplaçant  Isuccrasivementpar  ces  deux  valeurs  dans  la  rela- 
tion (2),  il  vient  : 

Maltiplions  la  première  de  ces  relations  par  C  et  la  seconde  par 
c  et  ajoutons  membre  à  membre,  il  vient,  en  posant  : 

(5)  u  =  V  —  r 

(6)  LCc  ^  +  RCc  ^  +  (C  +  c)  U  =  0. 
Des  relations  (3)  on  tire  en  outre  : 

L'équation  (6)  à  coefficients  constants  s'intègre  par  la  règle  connue. 
Pour  déterminer  les  constantes,  remarquons  qu'en  prenant  pour 
temps  zéro  celui  où  Tinversion  vient  d'être  faite,  on  a  I  =  o  et  U  =  2Vq, 
en  appelant  V^  la  différence  de  potentiel  des  armatures  avant  Tin- 
version. 

En  posant  : 


/fl^  .  /G  4-  c        R»  ,  R 


2L 

9. 


H  ==  v/tÔM-fl?,  C0S9=ûi  Sinçirrg 

il  vient,  tout  calcul  fait  : 

(9)  U  =  2Vo  ïï  f-«  cos(o>l  —  i). 

La  comparaison  de  la  première  des  relations  (3)  et  de  la  relation 

(7)  donne  : 

^ Ç_^ 

2>f  ■"  C  +  c  ^f  ' 

d^où,  par  intégration,  en  nous  rappelant  que,  pour  ^  =  o,  on  a 
V  =  V«  et  U  =  2Vo, 

ou,  en  remplaçant  U  par  sa  valeur  : 

/.rv\  V        C  -^  C   ,      2C     H      _.        ,    .         . 
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Dans  les  conditions  ordinaires,  par  exemple  celles  où  se  trouvaient 
mes  expériences,  a  est  négligeable  devant  (o  (dans  mes  expériences, 
<i>  était  environ  3000  fois  a)  ;  il  en  résulte  une  notable  simplification 
des  formules.  La  relation  (10)  se  réduit  à 
V       /» r         9r 

Au  même  degré  d*approximation,  le  maximum  de  la  valeur  abso- 
lue de  V  a  lieu  pour  b>t  ^  it;  comme,  pour  cette  valeur  de  t,  Texpo- 
nentielle  «-*'  est  sensiblement  égale  à  Tunité.on  a  pour  la  valeur  V/„ 
du  maximum  : 

(12)  --jr^      3C  -  c 

On  voit  qu'à  la  limite,  quand  C  est  infini  vis-à-vis  de  c,  la  valeur 
absolue  du  maximum  de  la  différence  de  potentiel  entre  les  arma- 
tures du  petit  condensateur  est  trois  fois  la  différence  de  potentiel 
avant  rinversion.  On  s'explique  dès  lors  aisément  Tétincelle  qui  se 
produit  entre  les  tiges  de  décharge  placées  près  du  petit  condensa- 
teur au  moment  de  Tin  version. 

La  relation  (1)  donne  la  valeur  W  de  la  différence  de  potentiel 
entre  deux  points  A4  et  A^  des  fils  de  communication,  d'après  les 
relations  (10),  (7)  et  (9).  On  trouve,  en  faisant  les  mêmes  approxima- 
tions que  ci-dessus  : 

la  valeur  absolue  du  maximum  est  encore  obtenue  pour  (at  =  ir,  et 
ce  maximum  W^  est  donné  par 

^  ^  Vo        C  +  c       C  +  cV         L      C/ 

Si  les  deux  fils  de  communication  sont  parallèles,  et  si  les  points 

A^  et  A2  sont  en  face  Tun  de  Tautre,  le  rapport  |-  est  sensiblement 

le  même  que  celui  de  la  distance  de  ces  points  au  petit  condensateur 
à  la  longueur  totale  des  fils.  On  voit  par  la  relation  (13)  que  si  : 

la  différence  de  potentiel  de  ces  deux  points  reste  invariable  pen- 
dant Toscillation  et  que,  au  même  moment,  la  variation  est  de  sens 
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inverse  de  part  et  d'autre  de  ces  points  ;  il  y  a  un  nœud  en  cet 
endroit. 

Si  les  capacités  C  cl  c  sont  égales,  le  nœud  est  au  milieu  de  la  dis- 
tance des  deux  condensateurs  ;  si  les  capacités  sont  inégales,  on 
voit  d'après  (15)  que  le  nœud  se  rapproche  d'autant  plus  du  grand 
condensateur  que  le  rapport  des  capacités  est  plus  grand. 

J*ai  vérifié  quantitativement  par  expérience  la  relation  (12),  qui 
donne  le  rapport  de  la  différence  de  potentiel  maximum  des  armatures 
du  petit  condensateur  à  la  différence  de  potentiel  avant  Tinversion. 

Pour  cela,  j'ai  place  les  tiges  de  décharge  aussi  près  que  pos- 
sible du  petit  condensateur.  En  mesurant  les  différences  de  poten*^ 
tiel  avec  un  électromètre  Bichat  et  Blondlot,  j'ai  cherché  :  1°  quelle 
était  la  différence  de  potentiel  explosive  (V|)  sans  faire  jouer  le  com- 
mutateur; 2"  quelle  était  la  plus  petite  différence  de  potentiel  (Vj) 
qui,  après  inversion,  amenait  Texplosion.  Le  résultat  de  ces  expé- 
riences a  été  que  le  rapport  de  V,  à  V^  était  2,34.  Ce  rapport  re- 
présente, aux  erreurs  d'expérience  près,  et  en  confondant  les  diffé- 
rences de  potentiel  explosives  statiques  et  dynamiques,  le  rapport 
donné  par  la  relation  (12). 

D'autre  part,  le  rapport  dos  deux  capacités  (batteries  de  six 
grandes  jarres  et  petile  bouteille  de  Leyde)  a  été  mesuré  par  le  raj)- 
port  des  déviations  galvanométriques  que  donnaient  ces  deux  capa- 
cités chargées  avec  une  même  pile  (50  éléments  Leclanché).  Pour 
rendre  les  déviations  plus  comparables,  on  shuntait  le  galvano- 
mètre lors  de  la  décharge  fournie  par  le  grand  condensateur.  J'ai 
trouvé  ainsi,  pour  rapport  des  deux  capacités,  le  nombre  27,  ce  qui, 
d'après  la  formule  (12),  donne  2,86  pour  la  valeur  absolue  du  rap- 

V 
port  -rp-   La    différence  entre  le  nombre    observé  et  le    nombre 

1 

calculé  n'atteint  pas-;  la  concordance  paraîtra  satisfaisante,  si  l'on 

songe  aux  irrégularités  des  expériences  sur  le  potentiel  explosif. 

L'expérience  que  je  viens  de  décrire,  qui  se  monte  et  s'exécute 
avec  la  plus  grande  facilité,  me  paraît  excellente  pour  montrer  dans 
un  cours  d'une  façon  frappante  l'existence  des  oscillations  élec- 
triques. Rlle  est  bonne  à  connaître  en  elle-même  pour  éviter  les  ac- 
cidents que  peuvent  causer,  au  moment  de  l'inversion,  la  suréléva- 
tion de  la  différence  de  potentiel,  tels  que  la  rupture  du  diélectrique 
du  petit  condensateur. 
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LIPPMAXN 


SUR  UN  GALYANOKÈTBB  PARFAITEMEIfT  ASTATIQUE; 
Par  M.  G.  LIPPMANN. 

Cet  appareil  se  compose  essentiellement  d'une  bobine  fixe  par- 
courue par  le  courant  a  mesurer,  et  d'une  aig^uiile  aimantée  mobile, 
suspendue  de  manière  à  pouvoir  se  déplRC^r parallèlement  à  elle-même , 
L'aiguille  est  portée  par  un  fil  de  cocon/*,  qui  lui  permet  de  s'orienter 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique;  ce  fil  de  cocon  est  attaché  à 
Textrémité  d'un  fléau  d'une  petite  balance  de  torsion  constituée 
par  un  levier  LL,  porté  lui-même  par  un  fil  f.  Un  pôle  de  l'aigu ille 
aimantée  pénètre  dans  la  bobine  fixe  ;  le  courant  agit  donc  non 
pour  dévier  Taiguille,  qui  reste  orientée  vers  le  nord  magnétique , 
mais  pour  la  déplacer  parallèlement  à  elle-même.  Or,  l'action  de  la 
terre  ne  tend  pas  à  déplacer  un  aimant  parallèlement  à  lui-même.  Il 
s'ensuit  que  la  terre  n'exerce  aucune  force  antagoniste  de  celle  pro- 
duite par  le  courant  ;  l'appareil  est  donc  parfaitement  astatique. 


FiG.  1. 


Il  est  avantageux  d'employer  deux  bobines  C,  C\  agissant  chacune 
sur  un  des  pôles  de  l'aiguille.  Pour  installer  le  galvanomètre,  il  faut 
l'orienter  de  manière  que  l'axe  des  bobines  soit  dans  le  plan  du  méri- 
dien magnétique.  L'aiguille  aimantée  est  alors  dirigée  suivant  cet 
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axe.  Il  faut,  en  outre,  que,  aucun  courant  ne  passant  par  Tappareil,  lo 
levier  de  paille  s'arrête  dans  la  direction  estr^uest.  On  satisfait  à 
cette  condition  en  faisant  tourner  un  tambour  auquel  est  fixé  le  fil  f  ;^ 
afin  de  le  détordre.  Le  galvanomètre  est  alors  prêt  à  fonctionner. 

La  sensibilité  de  l'appareil  est  très  grande,  car  elle  n'est  limitée 
que  par  le  petit  couple  naissant  de  la  torsion  des  fils  de  cocon  qui  le 
soutiennent.  Il  est  facile  d'écrire  la  condition  deTéquilibrë  :  Soient  i 
l'intensité  du  courant,  Kune  constante  dépendant  de  la  construction 
des  bobines,  {i  le  magnétisme  accumulé  à  chaque  pôle.  La  force  due 
à  l'action  du  courant  est  égaie  à  Kat.  Cette  force  agit  sur  un  bras  de 
levier  égal  à  L,  en  désignant  par  L  la  distance  entre  lès  fils  f  ei  f  ; 
lorsque  la  déviation  de  la  paille  est  a,  ce  bras  de  levier  est  égal  à 
Lcosa.  L'angle  a  demeurant  très  petit,  on  peutadmettre  que  cos  a=  i. 
Le  couple  dû  à  l'action  du  courant  est  donc  égal  à  Kat'L. 

D'autre  part,  la  déviation  étant  a,  la  torsion  des  cocons  f  oi  f 
varie  d'un  angle  a  ;  les  couples  résultant  de  celte  torsion  sont  égaux  à 

—  et  -77-  On  a  donc  pour  condition  d'équilibre 

(1)  K,Li  =  c(i+i). 

Supposons,  pour  simplifier  (^),  que  h=z  h\ 
L'équation  (i)  peut  s'écrire  : 

KaL/i  . 

(2)  *  =  -C"  '• 

La  sensibilité  de  l'appareil  tient  d'abord  à  l'absence  de  toute  force 
directrice  due  à  la  terre.  En  outre,  on  peut  l'augmenter  en  disposant 
des  facteurs  |a  etL;  en  d'autres  termes,  il  est  avantageux  d'accroftre  («, 
en  employant  une  aiguille  fortement  aimantée,  et  aussi  grosse  que  le 
permet  la  résistance  à  la  rupture  du  fil  de  suspension;  de  même,  on 
peut  disposer  du  facteur  L  en  allongeant  le  levier  de  paille. 

Le  maniement  de  l'appareil  paraît  assez  facile  ;  l'amortissement 
propre  est  très  considérable.  Je  rappellerai  que  A.-C.  Becquerel  a 
construit   jadis   une    balance  électromagnétique    formée    de   deux 

{è)  Cette  conditioD  est,  d*ai11eurs,  celle  qui  correspond  au  maximum  de  sensi- 
bilité, car  h-\-  h'  B.  une  valeur  maxima  déterminée  par  la  hauteur  de  la  potence, 

donc  T  +  77  6*t  minimum  pour  h=.  h'. 


4*8  MOUE  AU 

aimants  suspendus  à  une  balance  ordinaire  et  attirés  par  deux 
bobines.  Le  principe  est  le  même  que  celui  de  Tappareil  décrit  pbis 
haut;  mais  la  substitution  de  la  balance  à  torsion  à  la  balance  ordi* 
naire  augmente  considérablement  la  sensibilité  de  Tappareil.  Plus 
tard,  le  même  auteur  a  construit  un  galvanomètre  muni  de  deux 
aiguilles  antagonistes  et  coUe'es  aux  extrémités  d'un  levier  horizon» 
tal  formant  balancier  de  torsion.  L'astasie  est  produite  par  l'antago- 
nisme des  deux  aiguilles,  et  le  principe  do  Tappareil  est  donc  celui 
du  galvanomètre  de  Nobili.  Il  n'en  est  pas  de  même  du  galvanomètre 
construit  par  M.  d'Arsonval  et  sur  lequel  Tauteur  a  bien  voulu  atti- 
rer mon  attention  (M  :  une  aiguille  aimantée  est  portée  par  un  pivot 
fixé  à  l'extrémité  d'un  levier  horizontal.  Ici,  l'astasie  est  bien  due  à 
ce  que,  théoriquement,  l'aiguille  se  déplace  parallèlement  à  elle- 
même.  Pratiquement,  le  frottement  du  pivot  intervient  pour  limiter 
la  sensibilité. 


DE  L'EFFET  HALL  DANS  LES  LAMES  MÉTALLIQUES  INFDflMElfT  MINCES; 
Par  M.  Gborges  MOREAU. 

Les  nombreuses  recherches  sur  le  phénomène  de  Hall  ont  été 
faites  jusqu'ici  avec  des  lames  d'épaisseur  finie,  et  les  lois  du  phéno- 
mène semblent  déterminées  pour  un  même  corps  par  la  formule  (I)  : 

E,  force  électromotrice  latérale;  H,  champ  magnétique;  I,  courant 
primaire;  e,  épaisseur  de  la  lame;  a,  coefficient  caractéristique  du 
métal . 

On  peut  se  demander  si  cette  formule  convient  aux  lames  infini- 
ment minces,  dont  l'épaisseur  est  plus  petite  que  les  longueurs 
d'ondes  lumineuses.  A  ma  connaissance,  le  seul  travail  qui  ait  été  fait 
sur  ce  sujet  est  dû  à  Kundt(^).  Seule,  l'influence  du  champ  a  été  étu- 
diée et  trouvée  analogue  à  celle  observée  avec  des  lames  épaisses. 
Il  faut  ajouter  quelques  expériences  peu  précises  de  Hall  sur  les 

(1)  Lumière  éleclriguej  1885. 

(^)  KuNDT,  Wied.  Ann.,  1893;  —  Hall,  P/ùlos.  Mttg.,  1880. 
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lames  d'argent.  Dans  le  présent  travail,  j'ai  cherché  si  le  coefficient  a 
est  défini  pour  les  lames  de  plus  en  plus  minces.  J'ai  étudié  des 
lames  d'argent  déposées  chimiquement  sur  le  verre  et  des  lames  de 
nickel  obtenues  sur  des  lames  argentées,  par  électrolysc  du  sulfate 
ammoniacal  de  nickel. 
La  formule  (i)  s'écrit  : 

.      (2)  ^=a==E- 

J'ai  déterminé,  pour  ces  lames,  les  variations  de  y  avec  e,  II  et  I. 
Mes  recherches  ont  été  faites  pour  l'argent  entre  les  limites  e  rzz  40  jjlijl 
et  140  [jLjjL  et,  pour  le  nickel,  entre  30  uljjl  et  180  |jljjl.  L'indice  (jjljjl) 
exprime  le  miUiotiième  du  millimètre. 

I.  —  Argent. 

Par  le  procédé  Martin,  on  peut  obtenir  sur  verre,  comme  l'a  mon- 
tré Vincent  ('),  des  lames  d'argent  d'épaisseur  uniforme  variant  de 
20  }L]j.  à  150  \x]L  et  parfaitement  définies  si  on  les  utilise  quelques 
Jours  après  Vai-genture, 


Fio.  1. 


Soit  ABCD  une  de  ces  lames,  de  12  centimètres  de  long  sur 
4  centimètres  de  large  environ.  L'argent  est  enlevé  [fig.  1)  parallèle- 
ment à  chaque  grand  côté  delà  lame,  sur  une  largeur  de  3  à7  milli- 
mètres, sauf  au  voisinage  de  la  ligne  médiane  EF,  où  des  petits  rec- 
tangles communiquent  avec  la  partie  centrale  par  des  canaux  de 
2  millimètres  de  largeur.  Les  parties  enlevées  sont  couvertes  de 
traits  dans  la  figure  ci-contre.  Sur  ces  rectangles  et  sur  AB  et  CD, 
sont  serrées  par  des  pinces  à  vis,  entre  des  lames  de  cuivre,  plu- 
sieurs épaisseurs  de  papiers  d'étain  qui  assurent  un  bon  contact 


(»)  ViKCENT,  J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  IX,  p.  78;  1900. 


480  MOREAU 

entre  l'argent  et  le  cuivre.  AB  et  CD  sont  les  électrodes  du  courant 
primaire  I,  E  et  F  celles  du  courant  de  Hall. 

La  plaque  ainsi  préparée  est  introduite  entre  les  armatures  cylin- 
driques d'un  électro-aimant  Weiss  et  les  forces  électromotrices  E 
mesurées  par  la  méthode  que  j'ai  utilisée  dans  mon  travail  sur  les 
courants  themio-magnétiques[^).' 

Le  courant  primaire  1  ne  peut  dépasser  0*°»p,04,  si  on  veut  que 
réchauffement  de  la  lame  soit  négligeable.  Exceptionnellement  pour 
deux  lames,  il  atteignit  O^^^p^O?.  Il  est  mesuré  par  un  milliampère- 
mèlre  de  Hartmann,  étalonné  par  comparaison  avec  un  ampèremètre 
de  Hartmann  étudié  par  électrolyse. 

Soit,  pour  le  champ  H,  le  courant  I,  la  déviation  A,  du  galvano- 
mètre placé  dans  le  circuit  secondaire,  A  la  déviation  produite  dans 
le  même  circuit  par  un  cent-millième  d'étalon  Gouy  (1390  U.  C.  G.  S. 
à  12»),  on  a  : 

(3)  E=^.4390. 

d'où: 

Mesure  de  V épaisseur  d'une  lame.  —  1**  Pour  les  épaisseurs  com- 
prises entre  30  et  90  {X{x,  j'ai  appliqué  la  méthode  de?  anneaux  d'io- 
dure  d'argent  de  Fîzeau,  vérifiée  par  M.  Mascart.  Dans  la  région 
moyenne  de  la  lame,  on  place  une  lamelle  d'iode  qui  transforme  la 
couche  sous-jacente  d'argent  en  une  plage  transparente,  colorée 
uniformément,  entourée  d'anneaux  irisés  qui  présentent,  sous  l'inci- 
dence normale,  la  suite  des  couleurs  des  anneaux  de  Newlon.  L'ob- 
servation à  la  loupe  du  nombre  d'anneaux,  des  couleurs  de  ceux-ci, 
de  la  plage  centrale,  permet  de  calculer  l'épaisseur  de  l'argent  à 
i  ou  2  |A|A  près.  J'ai  suivi,  pour  ces  mesures,  la  technique  indiquée  par 
M.  Meslin  («). 

3^  Pour  les  épaisseurs  supérieures  à  90  (jl|a,  les  couleurs  des 
agneaux  deviennent  ternes,  et  l'observation  manque  de  précision.  Pai 
mesuré  alors  la  résistance  électrique  des  lames  en  utilisant  le  pro- 
cédé de  Vincent  {loc.  cit.)  et  la  formule  qu'il  a  établie  : 

^       £  —  23,75 


(5) 


24,21 


(»)  MoRBAu,  /.  de  Ph.,  3*  série,  t.  IX,  p.  497  ;  1900. 
(-)  Meslin,  Ann.  de  Pkys.,  et  Chim  ,  1890. 
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où  : 

C  est  la  conductibilité  d*un  carré  déconpé  dans  la  lame,  les  lignes  de  cou- 
rant étant  parallèles  à  l'un  des  côtés. 

C=  -  où  p  est  la  résistivité  en  oiiras,  s  Tépaisseur  en  |xjjl. 

Exemple  de  mesures.  —  Observations  faites  à  15*",  température 
moyenne  de  toutes  mes  expériences  : 

6  =  8i|jL|x  (anneaux),  A  =  90  divisions. 

H  =  3.300  unités. 

1  (milliampères)       70        57,2    50,4  41,5    37,3    27,2    24,5     18,2      9 

A4  127       103        92  74        67        48        44,5     32        16 

^  1,81     1,80     1,82    1,78     1,79     1,76     1,80    1,76    1,77 

A, 
La  moyenne  est  -^  =^  1,79. 

L'erreur  possible  est  la  moitié  de  Técart  des  valeurs  extrêmes  du 

rapport,  divisée  par  1,79,  soitrr- 

La  formule  (4)  donne  en  unités  C.  G.  S. 

3300  90  ..,._ 

^=Î39U-  1,79X10^=^^'^*'^' 

à  deux  unités  près  du  dernier  chiffre  décimal. 

Résultats  pour  les  différentes  lames, 

t  y  observé  y  calculé  yc  —  y© 


130|JL|A 

0,0225 

0,0226 

+  1 

121  {X(A 

0,0205 

0,0207 

+  2 

105 

0,0173 

0,0173 

0 

92 

0,0147 

0,0145 

—  2 

86 

0,01 3o 

0,0132 

-  3 

82 

0,0126 

0,0123 

—  3 

81 

0,0119 

0,0121 

+  2 

76 

0,0111 

0,0111 

0 

67 

0,0094 

0,0091 

—  3 

66 

0,0086 

0,0088 

+  2 

62 

0,0076 

0,0079 

+  3 

61 

0,0079 

0,0077 

2 

61 

0,0074 

0,0077 

+  3 

49 

0,0053 

0,0052 

—  1 

48 

0,0042 

0,0049 

+  7 

44 

0,0035 

0,0041 

+  6 
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La  courbe  de  variation  de  y  en  fonction  de  e  se  confond  avec  une 
droite  jusqu'au  voisinage  de  50  |j.|jl.  Pour  les  épaisseurs  plus  petites, 
elle  tend  plus  rapidement  vers  Taxe  des  v  (courbe  I). 

L'équalion  de  la  droite  est  : 

(6)  2/ =  0,000216  (6  —  25). 

La  troisième  colonne  du  tableau  précédent  contient  les  valeurs  cal- 
culées d'après  (6),  et  la  quatrième,  les  différences  entre  les  valeurs 
calculées  et  observées.  Jusqu'à  50  tjijx,  elles  ne  dépassent  pas  les 
erreurs  possibles  d'observation,  qui  peuvent  atteindre  trois  unités  du 
dernier  chiffre  pour  les  fortes;  épaisseurs. 

Influence  du  champ  magnétique.  —  Les  résultats  qui  précèdent 
se  rapportent  à  un  champ  compris  entre  3.000  et  4.000  unités.  Ils 
persistent  si  le  champ  a  des  valeurs  différentes.  Voici  les  observa- 
tions faites  avec  une  lame  d'argent  de  49  a;j.  d'épaisseur  : 

2A, 


II 

ï 

2Ai 

H 

2150 

8  milliam. 

i0,6 

0,0049 

3850 

18 

0,0047 

4650 

22,5 

0,0048 

5250 

23 

0,0049 

6950 

32,7 

0,00  n 

L'effet  Hall  reste  donc  proportionnel  au  chatnp  pour  toutes  les 
épaisseurs.  Il  est  d'ailleurs  proportionnel  au  courant  primaire 
d'après  le  premier  tableau  ci-dessus,  de  sorte  que  la  formule  (6) 
caractérise  complètement  le  phénomène  pour  les  lames  minces. 

Conclusions.  —  La  formule  (6),  valable  Jusqu  à  50  [lii,,  donne,  si  on 

se  souvient  que  y  •= 


oc 


0,000216  (ê  —25)' 


a  augmente  quand  t  décroît. 

Si  on  exprime  s  en  centimètres,  on  aurait  : 

y  -  -2160  (£—25  X  lO"?;  ; 
d'où  : 

Sis-  :x  a,  =z^=r  0,00046 

6  r^  50  \Xi.  «4  =1  2a2. 

La  valeur  do  «j  est  celle  qu'on  obtient  avec  les  lames  d'argent 
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d'épaisseur  finie.  Elle  dilTèrc  notablement  de  0,00080  trouvée  par 
Hall  et  von  Ettingshausen  pour  Targent  ordinaire.  Ceci  tient  à  la 
différence  d*élat  moléculaire  de  l'argent  chimique  et  de  l'argent  ordi^ 
naire.  Vincent  a  constaté  un  écart  du  même  genre  pour  la  résîstivilé. 

Uall  a  fait,  comme  je  Taî  dit  plus  haut,  quelques  observations  sur 
les  lames  argentées.  Pour  évaluer  l'épaisseur  do  ses  dépôts,  il  mesura 
leur  résistance  électrique  :  mais,  adoptant  pour  la  résislivité  le  nombre 
de  l'argent  ordinaire,  il  trouva  un  effet  Hall  hors  de  proportion 
avec  ses  autres  résultats  sur  les  lames  épaisses.  J'ai  corrigé  ses  cal- 
culs en  adoptant  les  nombres  donnés  par  la  formule  (5)  ;  on  obtient 
une  parfaite  concordance  avec  mes  observations. 

Remarque.  —  La  force  électromotrice  de  Hall  a,  pour  l'argent,  le 
sens  de  l'action  électromagnétique  du  champ  sur  le  courant  pri- 
maire I.  Il  en  est  de  même  pour  le  nickel,  de  sorte  que,  dans  les 
doubles  lames  nickel-argent  dont  je  vais  parler,  les  deux  effets 
s'ajoutent  et  les  mesures  de  la  force  éleclromotrice  totale  sont  1res 
précises.  11  n'en  est  pas  de  même  pour  les  lames  fer-argent,  où  les 
effets  se  retranchent.  C'est  pour  cette  raison  que  j'ai  étudié  seule- 
ment le  nickel. 

II.  —  Nickel. 

Préparation  des  lames  et  méthode  de  mesure. — Les  lames  de  nickel 
sont  déposées  sur  une  lame  de  verre  argenté  de  12  centimètres  de 
longueur,  4  à  5  centimètres  de  largeur,  jusqu'aux  trois  quarts  de  la 
longueur. 

Le  bain  d'électrolyse  est  une  solution  IdiXieàfroid  de  20  grammes 
de  sulfate  ammoniacal  de  nickel  cristallisé,  dans  1  litre  d'eau. 
L'anode  est  une  lame  de  platine  de  même  surface  que  la  cathode, 
celle-ci  étant  parfaitement  régulière  et  sans  voile.  Le  courant  d'élec- 
trolyse ne  (fo/< /)«*  «/(^pas^er  O*""»', 00006  par  centimètre  carré,  sinon 
la  lame  d'agent  s'écaille  ou  le  dépôt  de  nickel  est  pulvérulent. 

On  obtient  avec  un  courant  convenable  une  couche  de  nickel  a%issi 
brillante  que  la  lame  d'argent  qui  la  porte.  Observée  au  microscope 
Lechatelier,  elle  offre  vine  surface  parfaitement  lisse  et  sans  trous,  si 
l'argent  n'en  contient  pas.  Ces  dépôts  sont  incontestablement  supé- 
rieurs comme  régularité  à  ceux  qu'on  obtient  sur  verre  platiné,  car 
ces  derniers  semblent  discontinus  et  formés  de  grains  entourant  les 
grains  de  platine. 
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La  mesure  de  la  force  électromotrice  de  Hall  est  faite  comme  pré- 
cédemment pour  Fargent.  Le  nombre  obtenu  E^  comprend  la  force 
électromotrice  e^  due  a  la  couche  d'argent  et  e^  due  au  nickel. 

En  appliquant  les  théorèmes  de  Kirchhoff  au  circuit  secondaire 
comprenant  le  système  des  deux  lames,  on  a  facilement  : 

Eq  =  A,e<  +  Aaea 
où  : 


'^i  =  r-fr:'  ^2  =  ; 


c,+Ca'  "^"-c,+c,- 


-  il 


C,  =:^  -"^  =  conductibilité  d  une  aire  carrée  d'argent,  d'épaisseur  E|, 
Pi 

Cj  =  -*  =  conductibilité  d'une  aire  carrée  de  nickel,  d'épaisseur  «j. 

P2 

Le  courant  primaire  de  Hall,  L  se  divise  entre  les  deux  lames,  sui- 
vant tf  et  t,  : 


i,  =  A,l 

.•,  =  A,I. 

Si  nous 

posons 

d'ailleurs  : 
Ht, 

«2 

il  vient  : 

(7) 

HI  " 

Al 

Nous  cherchons  la  relation  entre  y^  et  v^\  donc,  à  l'observation  de 

p 

rjÇ  faite  comme  avant,  il  faut  joindre  celles  de  A,,  A,,  c'est-à-dire  la 
Ml 

détermination  des  conductibilités  C,  et  C^,  des  épaisseurs  S|  et  i^. 
y,  est  donné  par  les  recherches  sur  l'argent. 

l'*  Epaisseur  du  dépôt  de  nickel  t,y  —  Jusqu'ici,  les  épaisseurs  des 
lames  minces  de  nickel  ou  de  fer  ont  été  évaluées  par  des  pesées 
(Kundt;  du  Bois).  Or,  pour  une  épaii^seur  de  180  fji|ji,  le  maximum 
dans  mes  expériences,  le  poids  de  nickel  est  de  3  milligrammes  en 
prenant  comme  densité  8,9  (*),  et  ceci  pour  un  substratum  (verre  arr 
genté)  de  10  à  20  grammes.  Ces  pesées  m'ont  paru  trop  incertaines 
et  délicales  pour  être  utilisées.  Comme  les  lames  sont  bien  transpa- 
rentes^ on  aurait  pu  observer  la  rotation  magnétique  du  plan  de 
polarisation  d'une  vibration  donnée  ;  mais  il  eût  fallu  utiliser  la  cons- 
tante dont  la  détermination  provient  de  pesées  du  même  ordre. 


(»)  Du  Bois,  Wied.  Ann.,  31. 
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J'ai  préféré  étudier  l'éleclroly se  de  sulfate  de  nickel  ammoniacal 
avec  des  courants  un  peu  supérieurs  à  ceux  qui  forment  les  lames. 
Dans  une  auge  rectangulaire  contenant  la  solution  électroly  te,  entre 
une  lame  de  platine  et  une  lame  i' argent  jwlie,  je  faisais  passer  un 
courant  de  1  à  3  milliampères  par  centimètre  carré  ;  je  pesais  au 
bout  d'un  temps  convenable  le  dépôt  de  nickel,  tontes  les  fois  qu'il 
me  paraissait  uniforme.  Tant  que  la  solution  restait  neutre,  Télec- 
trolyse  était  régulière.  Le  poids  de  nickel  déposé,  rapporté  à  Tam* 
père  et  à  la  minute,  fut  trouvé  égal  à  (K^fOl  35  (moyenne  de  vingt  obser- 
vations, à  —  près).  Quelques-unes  des  solutions  ayant  servi  à  former 

des  lames  minces  furent  décomposées  de  la  môme  façon, et  j'obtins  la 
même  constante.  J'étais  donc  autorisé  à  admettre  la  régularité  des 
électrolyses  et  à  prendre,  pour  calcul  de  s^,  la  formulé  : 


(8) 


ou 


KÎT 

'^  -  Srf  ' 

S  -  -  surface  couverte  de  la  cathode, 
i  et  T  courant  et  durée  d'tMectrolysc, 
rf  :=  8,9        K  —  0^%0i3o. 

i 
L'erreur  possible  provient   de  Terreur  de  ^j;  »ur  K,  c'est-à-dire 

i 

qu'elle  sera  de  -r:  sur  l'épaisseur  au  maximum. 

î*  Mesure  de  la  conductibilité  c^  du  nickel,  —  On  doit  s'attendre  à 
des  résultats  analogues  a  ceux  de  Vincent  et  définis  par  la  for- 
mule (5).  Le  nickel  étantsept  à  huit  fois  plus  résistant  que  l'argent,  il 


A, 


Nickel  et  Arçûnt 

Argent 

CL       a.. 

à.      à 

X 

4 

CL 

s 

1 

: 

c 

L* 

À 

r 

FiG.  2. 


y  a  intérêt  à  faire  les  dépôts  sur  les  lames  d'argent  les  plus  minces 
possibles.  Les  lames  utilisées  varient  entre  45  [xjjl  et  80  «xa.  Je  n'ai  [  u 
J.  de  Phya.,  3-  série,  t.  X,  (Août  1901.)  33 
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obtenir  de  dépôt  régulier  sur  des  lames  d*argent  inférieures  à  45  ^41.. 

Une  lame  d'argent  est  recouverte  dans  sa  moitié  inférieure  du 
dépôt  de  nickel  d'épaisseur  connue  e,  (formule  8).  On  sépare  parai- 
1  élément  à  la  longueur  [fig.  â)  un  rectangle  ABA|B,  de  1  centimètre 
de  large,  et^dans  ce  rectangle,  deux  petits  rectangles  1  et  %  de 
i  centimètre  de  long  sur  6  à  8  millimètres  de  largeur,  et  on  déter- 
mine la  résistance  de  la  partie  restante,  les  lignes  de  courant  allant 
de  AB  vers  A|B|.  On  recommence  la  mesure  après  avoir  enlevé  le 
rectangle  3  de  l'argent  et  ensuite  4  dans  le  Ni- A  g. 

Les  premiers  rectangles  1  et  ^  éliminent  la  correction  due  aux 
électrodes  d'entrée  et  de  sortie  du  courant (*). 

Si  Ar  est  la  variation  de  résistance  observée  quand  on  a  enlevé  le 
rectangle  3,  et  Ar^ ,  pour  le  rectangle  4,  il  vient  : 

*  ~~  Ar  i  b'b'       bb' 

'  ^    '*       Ar,  j  a  a        aa   \ 
d'où 

Cj.  —  Les  dimensions  des  rectangles  sont  évaluées  au  microscope  à  ocu- 
laire micro  métrique. 

Exemples  de  mesures,  —  Lame  n**  79. 

Courant  de  formation  :  0*,0012. 

Surface  :  S  —  i9«™,9. 

T  =  durée  d'éleotrolyse  :  i34  minutes. 

Ari  aa^  aa'  na'        Ci  +  ^    Moyenn» 

Nickel-argent l«^59      l^'-^jlB      0«»,30       1«^"»,17       1,06      1,973 

—  i'^43       1««,1        0"",29         id.         i,99 

Ar  bbx  bb'  bb'  C, 

Argent ^^58      0«»,H5      0,26  i,15  J,60       1,595 

—  l*-»,62      0*^^,87      0,26  id.  1,59 

Les  longueurs  sont  évaluées  en  centimètres  et  les  résistances  en 
ohm.«. 
Il  vient  : 

Car     1,975—  1,595  =  0,38, 

avec  une  erreur  possible  —  • 

. , — . . , '■■■■'"      ■      ■  ■  ■ 

(•)  VlNCEUT,  loc.   cil. 
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Les  résultats  suivants  ont  été  obtenus  ainsi  : 
(Les  lames  sont  étudiées  huit  jours  après  leur  préparation,  et  on  a 
vérifié  que  leur  résistance  ne  changeait  pas  sous  Taction  des  étincelles.) 

Résultats  : 


«s 

Ci  +  C, 

Cj  obs. 

Cj  cal. 

C»  cal.  —  Cj  ob». 

nsiijt 

1,48 

0,62 

0,62 

-0,5 

150 

1,975 

0,48 

0,51 

+  3 

i3l 

1,32 

0,42 

0,43 

+  4 

122 

1,975 

0,38 

0,40 

+  2     . 

ill 

1,53 

0,355 

0,35 

-0,5 

94 

2,33 

0,29 

0,29 

0 

90 

1,70 

0,28 

0,27 

—  1 

75 

1,675 

0,215 

0,21 

-  0,5 

65 

1,76 

0,18 

0.17 

—  l 

60 

1,77 

0,16 

0J5 

—  1 

59 

1,92 

0,15 

0,13 

0 

5i 

1,90 

0,135 

0,13 

-0,5 

47 

0,97 

0,09 

0,10 

+  i 

35 

0,985 

0,04 

0,05 

+  1 

24 

0,86 

0 

courbe 

représentative 

des  variations  de  C^ 

avec  e,  est  une 

La 

droite  jusqu'à  50  jjljjl  environ.  Pour  les  épaisseurs  plus  petites,  elle 
paraît  s'incliner  plus  vite  vers  Taxe  des  63  (courbe  II)  (fig.  3). 


CjWij 


L'équation  de  la  droite  est  : 

(9)       .  -        Ca  =  0,004(€2-22), 

«2  est  évalué  en  [x^a. 
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La  formule  (9)  a  servi  au  calcul  des  valeurs  indiquées  dans  la 
quatrième  colonne  du  tableau.  La  concordance  est  satisfaisante,  si  on 
remarque  que  Terreur  possible  sur  C^  atteint  2  unités  du  dernier 
chiffre  pour  les  grandes  épaisseurs  et  1  unité  pour  les  petites.  Il 
est  difficile  d'avoir  une  précision  plus  grande,  étant  données  les  nom- 
breuses mesures  qu'on  doit  faire  sur  chaque  lame.  Pour  avoir  les  quinze 
lames  du  tableau  précédent^  fai  dû  préparer  plus  de  cent  dépôts. 

La  formule  (9)  est  analogue  à  la  formule  (5)  relative  à  Targent.  L'in- 
lerprétation  de  celte  formule  peut  être  faite,  comme  celle  de  (5),  par 
riiypothèse  des  couches  superficielles  dont  la  somme  des  épaisseurs 
est  50  (JLU  (Vincent,  loc.  cit.)  ;  je  reviendrai  plus  loin  sur  cette  inter- 
prétation. Retenons  seulement  que  50  jxjjl  est  l'épaisseur  critique  pour 
le  nickel  comme  pour  Targent,  et  que  la  droite  9  rencontre  Taxe  des 
e^  au  point  23  voisin  de  25,75,  qui  correspond  à  la  droite  de  Tcqua- 
lion  (5). 

La  formule  (9)  donne  : 

ij=0,00M.,-22;  ou  P.  ^0,004.:; -22- 

La  résistivité  e,  relative  à  une  couche  épaisse,  sera  : 

Pa  représente  la  résistance  d'une  aire  carrée  de  Ijjia  d'épaisseur, 
découpée  dans  la  couche  homogène,  les  lignes  de  courant  étant 
parallèles  à  Tun  des  côtés.  Le  nombre  observé  avec  le  nickel  ordinaire 
est  123  ohms.  L'écart  doit  être  attribué  à  la  différence  d'état  molé- 
culaire, comme  pour  l'argent.  Pour  ce  corps,  on  a,  d'après  (5), 
g  =  24'\2l  au  lieu  de  iQ'^fiy  nombre  de  Mathiessen  relatif  à  l'argent 
ordinaire. 

3*  Effet  Hall  d'ans  le  nickel,  —  L'équation  (7)  : 

HI  "■  î/i        y^ 
nous  donnera  y^. 

La  double  lame  Ni-Ag,  découpée  comme  les  lames  d'argent 
ci-dessus,  est  soumise  au  champ  magnétique.  On  observe  Eo,  I  et  H. 

L'épaisseur  e,  de  l'argent  substratum  est  donnée  par  la  méthode 
des  anneaux,  d'où  C,  et  ?/,. 
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I/épaisseur  Cg  est  connue,  d'où  C^  et  A,  et  A^  et,  par  suite,  y.,  ('). 
Exemples  de  mesures  : 


$2  =  109  jJLu.  E|  z=  74  ;ajjl. 


K 


OU 


H  I  2ù,  A  jj, 

3500       10«*,8       64,37       80,8       146 
6»»,0       36,25       id.       147 


Eo=:  1390^', 
C,  zz=-*z=2  y,  =0,0108, 


d'où: 
Résultats  : 


^2  =  0,000262  en  unités  C.  G.  S. 


0,00038 

»  38 

0 

0,00030 

»  32 

-f  2 

0,00026 

26 

0 

0,00022 

22 

0 

0,00018 

0,000165 

-  1,5 

0,00011 

0,000108 

^0,2 

0,000080 

0,000093 

+  4,3 

0,000074 

0,000081 

+  0,7 

0,000020 

0,000030 

+  1 

lo  i/.)  obs.  //  cal.  ye  —  ,'/  ob». 

178  {xa  0,00047  0,00046  —  1 

150 

131 

109 

97 
78 

r,9 

Ht 
50 
39 

Ici  encore,  on  trouve  une  courbe  qui  se  confond  avec  une  droite 
jusqu'au  voisinage  de  30  jjifi  et  qui  tend  rapidement  vers  Oeo  pour  les 
épaisseurs  inférieures. 

L'équation  de  la  droite  est  (courbe  III)  : 

(  10)  yj  =  0,000003  (ê^  —  23  jjl). 

La  troisième  colonne  du  tableau  ci-dessus  a  été  obtenue  à  Taide  de 
l'équation  (10).  La  différence  yc  —  y^  est  de  Tordre  des  erreurs  d'obser- 
vation. 

Pour  le  nickel,  comme  pour  l'argent,  le  coefficient  agde  la  formule 

(•)  J'ai  vérifié  que  les  modifications  de  G^  dues  au  champ  sont  négligeables 
vis-à-vis  des  erreurs  d'expérience. 
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de  Hall  varie  avec  Topaisseur  d'après  la  formule 


0,000003(6,-23) 


En  exprimant  e,  en  centimètres,  on  a  : 
Pour  : 

4  =  *  *2  ^  â  "^  ^'^^^' 

pour 

e2=:50;jLji  a|  =  0,067, 

donc  : 

«1  =  2a2  sensiblement. 

Action  du  champ  et  hystérésis.  —  J'ai  constaté  sur  une  lame  de  34  jjljjl 
que  l'effet  Hall  dépendait  de  H  comme  avec  les  lames  épaisses.  77  est 
proportionnel  à  r aimantation  de  la  lame  (*).  Avec  la  même  lame,  j'ai 
recherché  l'hystérésis  de  la  force  électro motrice  de  Hall.  Une  varia- 
tion cyclique  du  champ  +  5.000  unités  à  —  5.000  unités  ne  m'a 
donné  aucune  dissymétrie  de  la  force  électromotrice.  —  Enfin,  la 
proportionnalité  au  courant  primaire  résulte  des  tableaux  ci-dessus. 

En  résumé,  pour  les.champs  inférieurs  à  5.000  unités,la  formule  (10) 
caractérise  le  phénomène  pour  les  épaisseurs  supérieures  à  l'épais- 
seur critique  50;x(jL. 

UI.  —  Interprétation  des  résultats. 

Les  courbes  1,  II,ni,et  celle  que  caractérise  l'équation  (3),  ont  une 
étroite  analogie  :  jusqu'à  50  ;a^,  elles  sont  rectilignes  et,  au-dessous, 
tombent  rapidement  vers  Taxe  des  abscisses. 

Les  parties  rectilignes  passent  par  le  même  point  A  dont  labscisse 
est  â5  p.u  environ.  J'ai  trouvé  25  atjL  pour  l'argent,  2â  et  23  pour  le  nic- 
kel. Si  on  tient  compte  des  erreurs  possibles  d'observation,  on  peut 
admettre  un  point  unique  de  concordance  et  une  même  (épaisseur  cri- 
tique 50(x.fjL. 
-   On  peut  écrire  pour  un  curps  : 

(11)  c  —  A  (e  —  25)        Conductibilité  électrique. 

(!2)      y  -  -  —  B(H  —  25)        Effet  Hall. 


C;    KlNDT,  loc.   cil. 
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A  et  B  sont  des  constantes  caractéristiques  du  corps. 

L'interprétation  de  réquation(12)  est  toute  simple  par  les  couches 
de  passage.  Celle  de  (41)  a  été  faite  par  Vincent  pour  Targent;  je  n'ai 
pas  à  y  revenir. 

Admettons  qu'une  couche  métallique  mince,  dont  l'épaisseur  s  dé- 
passe Tépaisseur  critique  50{A(jl,  se  compose  d'une  couche  homogène 
à  conductibilité  Cj  et  coefficient  de  Hall  a^  ^^^^  définis,  comprise 
entre  deux  couches  de  passage  à  constantes  fixes  C|  et  a^,  et  dont 
l'épaisseur  est  pour  chacune  t^  =  â5  fiu. 

Soit  £2  Tépaisseur  de  la  couche  homogène  : 

6  ==  2c,  +  62  ; 

y  étant  la  conductibilité  d*une  aire  carrée  de  1  ^fi  d'épaisseur    dans 
la  couche  centrale  homogène,  on  a  : 

C2  =  Y62» 

et,  par  suite,  la  conductibilité  C  de  l'aire  carrée  d'épaisseur  e  est  : 

C  =  2C,  +  T4  =  20,  -  Y6,  +  y(£  -  s,). 

Donc,  d'après  l'équation  (14)  : 

(13)  2C^  =  Y*,. 

Reprenons  l'équation  (7)  ;  étendons-la  à  trois  lames  superposées 
dont  les  deux  extrêmes  sont  identiques. 
Elle  devient  : 


où 


En  posant  : 


on  a 


E^  ^  2AJ  ^  A.2 
Hï  ~   y^     '    y-z' 


A.=|  A,=|. 


H[ 


C«_    2Ci»       C^ 

y  ~~  y\       2/2' 


C'est  y  que  l'observation  fournit  et  que,  dans  l'hypothèse  des 
couches  de  passage,  l'équation  précédente  relie  à  y^  de  ces  couches 
et  1/2  de  la  couche  centrale  homogène. 
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Remarquons  que  : 

donc  : 

^--? 
«â 

f  à  L\                                                                   «.    

Ci 

('♦)                     y—      _             » 

«2  est  le  coefficient  de  Hall  de  la  couche  homogène  ;  il  est  déduit  des 
formules  (6)  et  (10)  où  e  i^  »  ; 

a,  se  déduit  des  mêmes  formules  où  e  =  2&^  =  50  txfi.. 

Donc: 

2*2  ==  a|. 
D'après  cette  relation  et  la  relation  (13),  la  formule  (14)  devient: 

(15)  y  =:  —  (g  —  6|),    ce  qui  concorde  avec  (12). 

«a 

IV.  —  Conclusions. 

1°  Couches  sîipo'/icielles,  —  La  réalité  des  couches  superficielles  ou 
de  passage  me  paraît  une  nouvelle  fois  démontrée  par  les  expériences 
qui  précèdent.  Je  crois  pouvoir  dire  qu'elles  ont  même  épaisseur  et 
mêmes  propriétés  pour  un  corps  donnée  quels  que  soient  les  tnilieux  en 
contact.  Ceci  paraît  certain,  car,  dans  les  expériences  sur  l'argent, 
Tune  des  couches  touche  le  verre  et  Tautre  Tair  ;  dans  les  expériences 
sur  le  nickel,  les  contacts  sont  assurés  par  l'argent  et  Tair,  et,  cepen- 
dant, les  résultats  quant  à  e,  et  Tépaisseur  critique  sont  identiques.  — 
En  substituant  d*ailleurs  à  la  couche  d'air  une  lame  de  collodion, 
j'ai  obtenu  pour  l'effet  Hall,  sur  une  lame  d'argent  et  une  lame  de 
nickel,  les  mêmes  résultats  après  1  heure,  5  heures  et  15  heures  de 
contact. 

Donc,  on  peut  dire  que  tous  les  corps  ont  des  couches  de  passage 
de  même  épaisseur  et,  par  suite,  même  rayon  d^ activité  moléculaire. 

2<*  Formule  véritable  de  Veffet  HalL  —  Dans  le  calcul  de  l'effet 
Hall,  on  doit  substituer  à  la  formule  (1)  laformule  (15),  c'est-à-dire  : 

^    f  ^ 

y^-r  i^  —  h) 

OU 

t  —  I, 
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e   étant  Tépaissear  d'une  couche  de   passage.  Cette   formule  est 
valable  jusqu'à  Tépaisseur  critique. 

Le  coefficient  a,  défini  par  le  quotient  jtz  (formule  i),  ne  peut  donc 

caractMser  un  me'taf^  puisqu'il  varie  avec  e.  Il  y  a  donc  lieu  de 
chercher  une  autre  formule  qui  fournisse  un  coefficient  véritablement 
constant,  jusqu'à  l'épaisseur  critique  de  constitution  des  corps. 
La  formule  (1)  se  transforme  facilement  et  devient  : 

E=-  LHW, 

où  L  est  la  largeur  de  la  lame,  parallèlement  aux  surfaces  équîpo- 
tenlielles  du  courant  primaire,  dont  la  chute  par  centimètre  est  W  ; 
p  est  la  résistivité  de  la  lame. 
Or,  d'après  (11)  et  (12),  on  a  : 


A  (£  -  23) 

e 


B(£  — 25)' 
donc  : 

a_  A 

;~B 


-S  =  K,. 


Le  rapport  Kq  est  indépendant  de  l'épaisseur,  jusqu'à  l'épaisseur 
critique.  Ce  sera  le  véritable  coefficient  de  la  formule  de  l'elTel  Hall  : 

(IC)  E=^K„LHW. 

II  représente,  comme  on  sait(*),  la  rotation  des  surfaces  équipo- 
tentielles  primaires  pour  l'unité  de  champ. 

L'importance  de  la  formule  me  paraît  considérable.  Elle  fait 
prévoir  que,  sou?  l'action  du  champ,  il  pourra  y  avoir  effet  Hall  de 
surfaces  équipotentielles  sans  courant.  J'en  ai  indiqué  un  exemple 
au  sujet  des  phénomènes  thermomagnétiqnes  produits  par  la  rotation 
des  surfaces  équipotentielles'  échelonnées  dans  un  corps,  par  une 
chute  de  température. 

(ï)  A.  Ledl'C,  J.  de  Phys.,  2-  série,  t.  V,  p,  116  ;  1886. 
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DÉMONSTRATION  ÉLÉMENTAIRE  OU  HINIM0M  DE  DÉVIATION  DANS  LE  PRISME. 
EN  PARTANT  DE  LA  CONSTRUCTION  D'HOTGHBNS  ; 

Par  M.  IZARN. 

Il  n'est  peut-être  pas  inutile  de  montrer  d'abord  que  la  construction 
d'Huy ghens  comporte  uniquement  la  connaissance  de  la  dé/în  ilion 
du  sinus. 

Car  01  étant  la  direction  de  rayon  incident,  OK{fig,  i)  celle  du 
rayon  réfracté,  PI,  dans  le  cercle  de  rayon  OA  =  1,  est  le  sinus  de 
Tangle  d'incidence.  Dans  le  cercle  de  rayon  OB  =»,  QR  est  égal 
à  n  fois  le  sinus  de  langle  QOR,  et,  par  conséquent,  QOR  est  Tangle 
de  réfraction. 


A 3.. 


FiG.  I.  Fio.  2. 

Soit  maintenant  [fig.  2)  O,  le  sommet  du  prisme.  Faisons  en  ce 
pointla  construction  d'Huyghens.  OK  est  la  direction  du  rayon  inté- 
rieur, pour  les  positions  symétriques  des  rayons  incidents  et 
émergents.  On  démontre  facilement,  par  le  principe  du  retour  inverse, 
que  cette  direction  correspond  à  un  maximum  ou  à  un  mini  mum  de 
la  déviation.  Considérons  unedirection  OC  du  rayon  incident,  faisant, 
avec  la  normale  à  la  face  d'entrée,  un  angle  d'incidence  tant  soit  peu 
plus  grand  que  celui  de  la  direction  symétrique;  alors  OA  et  OB 
sont  les  directions  nouvelles  du  rayon  intérieur  et  du  rayon  émer- 
gent, les  points  A  et  B  étant  obtenus  en  menant  les  perpendiculaires 
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CA  et  AB  aux  faceâ  du  prisme.  Donnons  à  cette  nouvelle  incidence 
un  accroissement  infiniment  petit;  A,  C,  B  venant  en  A',  C,  B',  les 
arcs  AA'  BB',  CC  (représentés  ici  très  grands,  pour  la  clarté  de  la 
figure)  peuvent  être  confondus  avec  des  portions  de  tangentes  en 
A,  C,  B  aux  cercles  correspondants,  et  sonU  par  conséquent,  perpen- 
diculaires respectivement  aux  directions  OA,  OC,  OB.  Les  lon- 
gueurs C(y  et  BB'  mesurent  l'augmentation  infiniment  petite  éprou- 
vée par  Tincidenceet  la  diminution  infiniment  petite  éprouvée  par 
l'émergence. 

Il  suffit  de  démontrer  que  CC  >  BB'  pour  établir  que  la  déviation 
a  augmenté.  Remarquons  que  x  complément  de  ol  est  plus  petit  que 
p  complément  de  p\  puisque  OA  est  au-dessus  de  OK  ;  de  même, 
p  est  <  ff,car,  si  on  fait  tourner  de  180*  le  triangle  OBA  autour  de 
OA,  B  se  place  au-dessous  de  C,  et,  par  conséquent,  Tangle  p  est 
compris  dans  Tanglea.  Par  le  point  A,  menons  AP,  AQ  égales  et 
parallèles  à  BB',  CC.  D'après  Tordre  de  succession  de  OB,  OA,  OC, 
AP  est  à  droite  de  AA',  et  AQ  à  gauche.  PAA',  angle  des  tangentes 
en  A  et  B,  est  égala  p,  angle  des  normales,  de  môme  QAA'  =9;  donc, 

PAA'  <  QAA';  enfin,  Fangle obtus PA'A  (-  -j-  a  \  eist  plus  petit  que 

Tangle  obtus  QA'A  (|  +  P)*  Faisons  tourner  le  triangle  PA'A  au- 
tour de  A'A,  AP  tombe  dans  Tintérieur  de  Tangle  A'AQ  et  A'P 
dans  Fintérieur  de  Tangle  QA'A  ;  donc  AP  (=  BB')  est  plus  petit 
queAQ{=  CC). 

Le  principe  du  retour  inverse  suffit  pour  montrer  qu'une  diminu- 
tion  infiniment  petite  de  Fincidence  correspondrait  à  une  augmenta- 
tion plus  grande  de  Témergence  et  que,  par  suite,  la  déviation 
totale  aurait  encore  augmenté;  nous  sommes  donc  bien  dans  le  cas 
d'un  minimum. 


ABCBIVBS  DES  SGIE1IGB8  PHTSEQUES  ET  KATUBELLES  DE  GENÈVE; 

4*  série,  t.  IX  et  X;  1900  [suite). 

F.-JuLBS  MICHE LI.  —  Force  électro motrice  et  constantes  optiques  du  chrome 

(T.  X,  p.  122.) 

D'après  Hittorf  (*),  le  chrome  se  présente  au  point  de  vue  électro- 
moteur  sous  deux  états  différents,  l'état  actif  et  Tétat  inactif,  et  on 


(I)  Zeilsch.  fur  phys.chem.,  t.  XXV,  pp.  729  et  148  :  1898;  t.  XXX.  p.  481  ;  1899. 
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distingue  nettement  ces  deux  états  en  mesurant  la  force  électromo- 
Irice  de  la  pile, 

Cr  I  Sol.  NaCl  concentré  |  Solution  de  CrO^H^  concentrée  |  Pt, 

qui  donne  une  force  électromotrice  variant  entre  1,4  et  1,8  volt,  dans 
le  cas  du  chrome  actif,  et  une  force  électromotrice  moindre  que  0,4, 
dans  le  cas  du  chrome  inactif.  L'inactivité  du  chrome  est-elle  due, 
comme  dans  le  cas  du  fer,  à  une  couche  d'oxyde?  [^'auteur  démontre 
expérimentalement  que  les  constantes  optiques  du  fer  actif  et  du  fer 
passif  ne  sont  pas  les  mêmes  et  que,  par  suite,  la  passivité  est  due  à 
une  couche  d'oxyde;  au  contraire,  le  chrome  actif  plongé  dans  de 
l'acide  azotique  concentré  devient  inactif;  il  n'y  a  pas  de  couclie 
d'oxyde,  puisque  ses  constantes  optiques  ne  cliangent  pas.  Bien 
plus,  contrairement  à  ce  qu'avaient  observé  Hittorf  et  Ostwald  (*),  le 
chrome  rendu  inactif  et  abandonné  à  lui-même  redevient  lentement 
actif.  D'autre  part,  le  chrome  plongé  dans  du  chlorure  de  zinc 
fondu  ne  perd  pas  son  activité,  bien  qu'il  soit  recouvert,  après  ce 
traitement,  d'une  épaisse  couche  d'oxyde,  dont  la  présence  est  démon- 
trée par  la  variation  des  constantes  optiques. 

W.  SPBING.  —  Sur  la  floculation  des  milieux  (roubles  (t.  X,  p.  305). 

Voici  les  résultats  positifs  obtenus  dans  ces  recherches  : 

1°  Les  solutions  de  sels  qui  ne  peuvent  pas  èlre  débarrassées  de 
toute  particule  en  suspension  ont  un  pouvoir  floculant  plus  élevé  que 
les  solutions  des  autres  sels  ; 

2**  La  floculation  ne  se  fait  pas  par  les  actions  électriques  qui  pro- 
duisent la  décharge  à  distance  ou  qui  créent  un  champ  électrique 
par  influence.  La  floculation  dans  les  liquides  ne  peut  donc  être 
assimilée  à  la  précipitation  des  poussières  ou  des  fumées  dans  l'air; 

3**  Un  courant  électrique,  si  faible  qu'il  soit,  produit  la  floculation. 
Celle-ci  est  toutefois  d'autant  plus  rapide  que  l'intensité  du  cou- 
rant est  plus  grande; 

4°  Les  électrolytes  de  même  conductibilité  produisent  la  flocula- 
tion d'un  trouble  donné  dans  le  même  temps,  pourvu  qu'ils  dérivent 
de  calions  de  même  nom.  Quand  ces  cations  sont  de  noms  différents, 

(»)  Math,  phfjs,  Klasse  der  Kontgt.  Sachs,  des.  d.  Wlssenschaffl.,  XXV,  IV; 
i899. 
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lû  vitesse  de  la  floculation  est  dans  Tordre  de  celle  de  cheminement 
des  cations.  11  semble  aus^i  que  la  cause  première  de  la  floculation 
réside  dans  la  vitesse  des  ions  ; 

5^  La  nature  des  anions  paraît  ne  jouer  qu'un  rôle  secondaire,  ou 
négligeable,  dans  le  phénomène  de  la  floculation. 

Alfonso  sella.  —  Sur  une  nouvelle  méthode  proposée  par  M.  Gerschuri 
pour  déterminer  la  densité  de  la  Terre  (t.  X,  p.  322). 

L'auteur  fait  une  étude  critique  des  conditions  pratiques  à  réaliser 
pour  Tapplication  de  la  méthode  de  M.  Gerschun,  indiquée  dans  ce 
journal  (^).  11  paraît  résulter  de  cette  discussion  que  la  seule  solution 
possible  consisterait  dans  l'emploi  de  sphères  attractives  de  grandes 
dimensions,  alors  que  les  calculs  et  le  dispositif  de  M.  Gerschun 
paraissent  surtout  convenir  au  cas  des  sphères  de  petites  dimen- 
sions. 

R.   DONGIER. 


PHILOSOPHIGAL  HAGAZINB  ; 
T.  I.  avril,  mai,  juin  1901. 

J.-J.  THOMSON.  ^  On  a  Kind  or  easily  .\bsorbed  Radiation  produced  by  the 
Impact  ofslowly  moving  Cathode  Aays;  together  with  a  Theory  of  the  néga- 
tive Glow,  the  Dark  Space,  and  the  Positive  Column  (Sur  une  espèce  de 
radiations  facilement  absorbables  produites  par  Tarrêt  de  rayons  cathodiques  de 
faible  vitesse;  Théorie  de  la  production  de  la  lueur  négative,  de  l'espace 
sombre,  de  la  colonne  positive).  —  P.  361. 

J.-J.  Thomson  a  fait  des  expériences  avec  des  tubes  de  *formes 
diverses,  où  les  rayons  partis  de  la  cathode,  traversant  un  gaz  raréfié 
(la  pression  étant  restée  supérieure  à  4  millimètres  de  mercure), 
venaient  se  heurter  à  une  plaque  métallique  A  percée  de  trous  fer- 
més par  une  mince  lame  d'aluminium  (0,00043  centimètre).  A  for- 
mait le  fond  d'un  tube  métallique  en  communication  avec  Tune  des 
paires  de  quadrants  de  Télectromèlre  et  avec  la  terre.  Derrière  A  se 
trouvait  une  plaque  C,  reliée  à  l'autre  paire  de  quadrants  soigneuse- 
ment isolée. 


(»)  Voir  ce  volume,  p.  148. 
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J.-J.  Thomson  eonstata  ainsi  que,  dans  certains  cas,  la  plaque  C 
chargée  d^électricité  perdait  sa  charge.  Ses  diverses  expériences 
l'amènent  à  formuler  cette  conclusion  :  que  le  choc  des  particules 
électriséés  négativement,  qui  se  déplacent  lentement  dans  la  lueur 
négative,  produit  des  variations  analogues  aux  rayons  Rôntgen,  mais 
beaucoup  plus  facilement  absorbables.  L'intensité  des  radiations 
émises  par  A  montre  ainsi  que  la  vitesse  des  particules  est  petite 
dans  l'espace  sombre,  croît  rapidement  jusqu'à  son  maximum  vers 
le  commencement  de  la  lueur  et  diminue  ensuite  jusqu'à  0,  à  l'extré- 
mité delà  lueur  négative. 

J.-J.  Thomson  explique  ensuite  la  production  de  la  lueur  néga- 
tive^  de  l'espace  sombre,  de  la  colonne  positive  par  Tionisation  du 
gaz  produite  par  les  corpuscules  négatifs  échappés  de  la  cathode. 

Lé  nombre  d'ions  produits  dans  l'unité  de  volume  par  seconde 

dépend  du  nombre  de  collisions  -t"  («  =  vitesse  moyenne  d'un  cor- 
puscule, X  =  libre  moyen  parcours  d'un  corpuscule,  n  =  nombre  de 
corpuscules  dans  l'unité  de  volume)  et  est  fonction  de  l'énergie 
cinétique  \e\  d'un  corpuscule  (X  =  champ  électrique,  e  =  charge 
du  corpuscule),  fonction  qui  s'annule  quand  l'énergie  cinétique 
tombe  au-dessous  d'une  certaine  valeur  critique. 
Le  nombre  d'ions  produits  est  donc  : 

Le  nombre  de  corpuscules  disparus  est  une  fraction  5  du  nombre 

flU 

existant  =  j3  --  * 

La  vitesse  de  formation  des  ions  est  donc  : 


=  |^(X.X!-jj. 


Si  les  ions  se  déplacent  dans  un  tube  parallèlement  à  Oa?,  on  a  : 
du   .     d  .     .       nu  \  ....  .,        û  / 

où  X  est  la  dislance  mesurée  à  partir  de  la  cathode, 
îst  permanent,  —  =  o,  et  on  a  : 

log  nu  .-_  c  ^  J  l'f  f  XeÀ)  —  ?  •  rfx. 


Si  le  courant  est  permanent,  —  =  o,  et  on  a 
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Là  où  Tétat  du  tube  est  le  même,  on  a  —^ — ■  =  o  et,  par  suite, 

/"(XeX)  —  6  :=r  o,  ce  qui  montre  que,  dans  ce  cas,  XX  a  une  valeur  défi- 
nie indépendante  du  courant  et,  par  suite,  que  X  est  proportionnel 
à  la  pression. 

Les  résultats  de  Skînner  pour  la  décharge  à  basse  pression,  de 
Liebig  pour  la  décharge  à  étincelle,  sont  d'accord  avec  ce  résultat. 

La  même  condition  XX  =;=  C^*.  implique  que,  dans  le  cas  d'une 
décharge  uniforme,  Ténergie  cinétique  possédée  par  les  corpus- 
cules a  une  valeur  définie  indépendante  de  la  pression  du  gaz  et  du 
courant. 

J.-J.  Thomson  établit  ensuite  Téquation  différentielle  qui  donne  la 
distribution  de  la  force  électrique  X  dans  le  tube,  lorsque  la  décharge 
ne  varie  pas  avec  le  temps  : 

A.^,2d>X»       /      k,        i       2  k,k,         d\^\  j  -.        / 

ir.e  3  dx^    "~  \A<  +  ftj  X  "^  3  4neX{/t,  +  k)    dx /J  '  ^       ^        '^  ('    . 

k^  et  ^2  sont  déterminés  par  u  =  k^  v^X  t>  =:  k^  VXî  î*  et.v  étant.les 
vitesses  des  ions  négatif  et  positif. 

f  (XeX)  —  ^   s'annule  pour  X  =  X^.  Si  X  est  >  Xo,  /"(XeX)  —  f 

est  +  et  la  courbe  qui  détermine  X  •*  en  fonction  de  œ  présente  sa 

convexité  vers  ox.  Si  on  a  X  <  X^,  elle  présente  sa  concavité. 

Cette  remarque  permet  de  voir  à  peu  près  la  marche  de  la  courbe 

qui  donne  X  ^  en  fonction  de  a?  à  partir  de  la  cathode. 

On  voit  ainsi  que,  selon  les  cas,  selon  la  variation  de  X  au  voisi- 
nage du  point  où  elle  devient  égale  à  X^,  on  a  une  distribution  de  X 
indiquant  une  colonne  positive  uniforme  suivant  la  lueur  négative 
sans  intervalle  obscur,  ou  séparée  d'elle  par  un  intervalle  obscur,  ou 
encore  une  colonne  positive  striée. 

Vespacesombre  négatif  s'explique  en  supposant  la  lumière  propor- 
ti  onnelle  à  l'énergie  cinétique  communiquée  par  les  corpuscules  au 
gaz.  Comme  on  Ta  trouvée  proportionnelle  à  «MX,on  voit  qu'elle  est 
petite  là  où  n  est  très  petit,  c'est-à-dire  au  voisinage  de  la  cathode, 
d'où  l'espace  sombre  négatif  dont  l'intensité  doit  augmenter,  si  la 
pression  autour  de  la  cathode  est  moindre  que  dans  le  reste  du  tube. 
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On  trouve  aussi  qu'il  doit  y  avoir  une  différence  de  potentiel  finie 
entre  Vanode  et  le  jioini  le  plus  voisin  de  la  colonne  positive  où 
la  force  électrique  est  constante,  comme  Ta  d'ailleurs  observé 
Skinner. 

E.  Periieau. 


VVOOD.  —  The  anomalous  Dispersion  or  Carbon  (Dispersion  anomale 
du  carbone).  —  P.  405. 

M.  Wood  s  est  posé  la  question  de  savoir  si  la  décroissance  rapide 
de  Tamplitude  du  front  de  Tonde,  lors  de  son  passage  à  travers  un 
prisme  très  absorbant,  peut  produire  un  changement  de  direction  de 
propagation  du  rayon  transmis. 

Pour  pouvoir  faire  un  essai  direct,  il  faudrait  une  substance  pro- 
duisant une  absorption  sans  introduire  de  relard  ou  de  changement 
de  phase.  Dans  ce  but,  M.  Wood  a  essayé  des  pellicules  minces  de 
fumée  déposée  sur  du  verre,  ou  des  pellicules  de  charbon  émané 
d'un  filament  d'une  lampe  à  incandescence  trop  poussée  et  déposé 
sur  une  glace. 

L'examen  de  ces'  pellicules  montre  qu'elles  produisent  un  retard 
assez  marqué.  M.  Wood  s'est  demandé  s'il  ne  tiendrait  pas  à  la  dif- 
fraction de  la  lumière  à  travers  les  particules  de  charbon  déposées 
sur  le  verre  et  a  mesuré  ce  retard,  pour  diverses  longueurs  d'onde,  au 
moyen  d'abord  du  réfractomètre  interférentîel  de  Michelson  avec  des 
pellicules  de  fumée  d'une  épaisseur  de  0î*,26  environ. 

On  a  obtenu  les  résultats  suivants,  où  n  représente  le  déplacement 
de  la  frange  mesurée  eh  largeur  de  frange,  etny  représente  par  suite 
la  quantité  (jjl —  1)^  où  (jl  ==  indice  de  réfraction. 


A 

n 

«v  =  {s.-l)^. 

0»«-,663 

0,853 

560 

«Kî 

0,923 

558 

500 

0,960 

5>43 

520 

4,037 

539 

470 

1,064 

510 

436 

1,124 

400 

414 

1,149 

476 

Avec  des  pellicules  obtenues  avec  la  lampe  à  incandescence,  on  a 
pu  mesurer  leur  épaisseur  e,  et  on  a  obtenu  alors,  pour  (x,  la  valeur 
:J,2,  très  voisine  de  Tindicedu  diamant. 
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M.  Wood  a  aussi  réussi  à  obtenir  des  prismes  de  fumée  placée 
entré  deux  glaces  légèrement  inclinées,  et  mesuré  alors  directement 
la  déviation  delà  lumière  pour  le  rouge  et  le  bleu,  et  obtenu,  pour  le 
rouge,  une  déviation  de  57,2  divisions  du  micromètre  et,  pour  le  bleu, 
une  déviation  de  43,6. 

Cette  variation  correspond  à  un  angle  6  du  prisme  égal  à  43",  en 
acceptant  pour  n  la  valeur  trouvée  ci-dessus,  2,2. 

La  mesure  directe  de  Tangle  du  prisme,  en  mesurant  avec  le  réfrac- 
lomèlre  interîérenliel  l'épaisseur  à  la  base,  a  donné  6  =^  46*'. 

Naturellement,  le  prisme  de  fumée  employé  présentait  par  réflexion 
des  couleurs  d'interférence  de  Newton  avec  des  bandes  étroites 
régulièrement  espacées,  indiquant  une  inclinaison  régulière  de  deux 
faces  Tune  sur  Tautre. 

Le  résultat  de  ces  observations  est,  comme  le  montrent  les  nombres 
obtenus,  que  Tindice  de  réfraction  du  carbone  irait  en  croissant  du 
bleu  au  rouge.  Le  carbone  présenterait  ainsi  de  la  dispersion  ano- 
male. 

E.  Perreau. 

BEATTIE.  —  Leakage  of  Electricity  from  charged  Bodies  al  Modcrale  Tempéra- 
tures (Fuite  d'électricité  des  corps  portés  à  des  températures  modérées).  ^^ 
P.  443  {Suite).  Voir  Ph,  Ma(j.,  juillet  1899. 

M.  Beattie  a  cherché  si  Tatmosphère  chauffée  entourant  certaines 
substances  isolées  produit  une  fuite  d'électricité  identique  ou  analogue 
à  celle  produite  par  l'atmosphère  exposée  aux  émanations  des  sels 
de  thorium  et  d'uranium. 

L'appareil  se  compose  d'une  boîte  C  en  zinc  ou  en  fer,  selon  les 
cas,  à  laquelle  se  trouve  reliée  une  plaque  horizontale  B  en  zinc  ou 
en  fer. 

Au-dessus  se  trouve  une  autre  plaque  D  du  même  métal  portée 
par  un  support  isolé.  D  est  relié  à  la  paire  de  quadrants  isolée  d'un 
électromètre,  B  à  l'autre  paire  de  quadrants.  On  a  aussi  employé  un 
électromètre  multicellulaire. 

On  plaçait  sur  B  une  plaque  de  métal  recouverte  des  substances 
à  étudier.  On  trouva,  avec  tous  les  sels  de  thorium  et  d*uranium,  que 
D  arrivait  à  un  potentiel  peu  différent  de  o  indépendant  de  son 
potentiel  primitif.  Avec  une  plaque  de  Cu  poli  recouverte  de  sel  de 
thorium,  on  obtint +  0,5  volt.  Avec  une  plaque  dé  Zn  amalgamé  ou 
d'Al,  on  a  eu  une  fraction  de  volt  positive, 
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On  a  obtenules  mêmes  résultats  avec  des  plaques  de  Zn  recouvertes 
de  sel  ordinaire  saupoudré  d'iode,  placées  sur  des  plaques  en  fer; 
quand  la  boite  C,  en  fer,  était  portée  à  une  température  de  300* 
à  400^,  D  arrivait  à  un  potentiel  de  —  0,6  volt,  quel  que  soit  son 
potentiel  primitif. 

D'autres  substances  donnèrent  des  résultats  analogues. 

Cependant,  si  le  potentiel  primitif  est  de  203  volts,  la  fuite  d'électri- 
cité, qui  se  fait  avec  la  même  vitesse  avec  des  sels  de  thorium  ou 
d'uranium,  que  ce  potentiel  de  200  volts  soit  +  ou  — ,  se  fait  avec  une 
vitesse  très  différente  si  elle  est  produite  par  échauffement  de  Tat- 
mosphère  en  présence  de  certaines  substances,  comme  dans  le  cas 
ci-dessus,  selon  que  le  potentiel  de  200  volts  est  positif  ou  négatif. 
I/éleclricilé  positive  s'écoule  beaucoup  plus  rapidement  que  la  néga- 
tive. 

E.  PEnnKAu. 


John  BURKE.  —  On  tbe  phosphorescent  Glow  in  Gases   (Sur  la  lueur 
phosphorescente  dans  les  ga^)  {suile).  —  P.  455. 

Après  chaque  étincelle,  le  gas  contenu  dans  le  ballon  et  le  tube 
qui  le  prolonge  devient  conducteur.  On  mesurait  cette  conductibilité 
entre  deux  électrodes  c  eid,  formées  de  deux  petits  disques  en  toile 
métallique,  placés  perpendiculairement  à  l'axe  du  tube  et  reliés,  le 
premier  à  un  pôle  d'une  pile  de  plusieurs  éléments,  dont  l'autre  pèle 
était  à  la  terre,  et  le  second  à  une  paire  de  quadrants  d'un  électro- 
mètre dont  l'autre  paire  était  reliée  au  sol. 

Le  tube  était  recouvert  de  papier  d'étain  en  communication  avec 
le  sol,  et  tout  l'appareil  protégé  par  des  écrans  contre  toute  action 
électrostatique. 

La  conductibilité  du  gaz  ainsi  mesurée  est  considérablement 
accrue  lors  du  passage  de  la  lueur  à  l'endroit  où  se  trouvent  les  élec- 
trodes. Elle  a  pour  effet  de  fixer  à  un  potentiel  déterminé  l'électrode 
isolée,  quel  que  soit  son  potentiel  primitif. 

Elle  ti'ést  pas  modifiée  si,  entre  deux  autres  électrodes  a  et  b,  pla- 
cées avant  les  électrodes  c  et  d,  on  établit  un  voltage  de  320  volts. 

Ceci  conduit  M.  Burke  à  supposer  que  le  phénomène  de  phospho- 
rescence est  produit  par  dés  groupes  moléculaires  compliqués 
déterminés  par  l'étincelle,  durant  un  certain  temps  ;  malgré  le  bom- 
bardement des  autres  molécules  du  gaz,  à  cause  de  la  répulsion  qu'ils 
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exerceraient  sur  elles,  les  groupes   moléculaires  détermineraient 
alors  une  conductibilité  de  nature  électrolytique. 

M.  Burke  signale Tanalogie  du  phénomène  d'accumulation  d*éner- 
gie  dans  un  gaz  traversé  par  Tétincelle,  énergie  rendue  sous  forme 
de  lumière  phosphorescente  à  une  pression  déterminée,  avec  les  phé- 
nomènes de  thermoluminescence  qui  sont  produits,  comme  Ta  mon- 
tré Wiedemann,  non  par  les  rayons  uUra-violets  de  rétincelle,  mais 
par  d'autres  rayons,  «  rayons  de  décliarge  »,  pour  lesquels  les  corps 
solides  sont  opaques.   . 

Mais  la  conductibilité  accompagnant  la  lueur  ne  peut  pas  s'expli- 
quer par  ces  «  rayons  de  décharge  »,  qui  se  propagent  avec  la  vitesse 
de  la  lumière,  et  M.  Burke  conçoit  plutôt  la  lueur  comme  une  «  éma- 
nation »  de  particules  phosphorescentes  venant  de  Tétincelle,  ne 
transportant  pas  de  charge  électrique,  mais  ionisant  le  gaz  par  leur 
passage  et,  par  suite,  le  rendant  conducteur.  Cette  «  émanation  >» 
serait  ainsi  analogue,  sous  certains  rapports,  à  V  «  émanation  »  du 
thorium  signalée  par  M.  Rutherford. 

En  plaçant  dans  le  tube  qui  prolonge  le  ballon  un  bouchon  métal- 
lique percé  d'un  trou,  M.  Burke  a  essayé  de  voir  si  un  aimant  ou  un 
champ  électrostatique  pouvait  dévier  la  lueur,  sans  obtenir  de  résul- 
tats concluants. 

E.  Pbrrbau. 


D.  BRACE.  —The  Observation  of  the  Résolution-  oî  Light  into  its  circular  com- 
ponents  in  the  Faraday  <  Effect  »  (Observation  de  la  résolution  de  la  lumière 
en  ses  composantes  circulaires  dans  l'effet  Faraday).  —  P.  464. 

Un  rayon  se  propageant  dans  un  milieu  actif  normalement  aux 
lignes  de  force  ne  subit  aucune  modification  ;  mais,  si  une  réflexion 
le  ramène  dans  la  direction  des  lignes  de  force,  TelTet  Faraday  inter- 
vient, et  les  deux  circulaires  de  Fresnel,  se  propageant  avec  des 
vitesses  différentes,  prendront,  après  réflexion,  des  directions  symé- 
triques par  rapport  au  rayon  qui  serait  réfléchi  sans  changement  de 
vitesse. 

Plusieurs  réflexions,  ramenant  alternativement  les  rayons  perpen- 
diculairement et  parallèlement  aux  lignes  de  force,  augmenteront  la 
séparation  et  pourront  la  rendre  observable. 

Un  faisceau  de  lumière  naturelle  jaune,  provenant  d'une  fente  fine^ 
éloignée  et  normale  aux  lignes  de  force,  traverse  plusieurs  fois  un 
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système  de  deux  prismes  rectangles  isocèles  de  verre  de  Faraday 
{n=:  1,903),  dont  les  faces  hypoténuses  sont  parallèles  au  champ; 
ces  faces  sont  séparées  par  une  lame  de  mica  dont  les  sections  prin- 
cipales sont  parallèle  et  perpendiculaire  au  champ,  et  dont  Tépais- 
seur  est  choisie  de  manière  à  rendre  la  lumière  circulaire  après  trois 
réflexions  totales  sur  les  faces,  à  45°,  du  champ  ;  la  lumière,  après 
plusieurs  séries  de  trois  réflexions,  est  reçue  dans  une  lunette  pa- 
rallèle au  faisceau  incident;  la  traversée  du  mica,  après  la  dernière 
réflexion  de  chaque  série,  la  ramène  à  un  état  de  polarisation  presque 
rectiligne,  et  Ton  voit  dans  la  lunette  trois  images  de  la  fente  :  une 
image  centrale  non  polarisée,  deux  images  latérales  symétriques, 
d'intensité  moitié  moindre,  polarisées  à  90^  Tune  de  Tautre  ;  le  sens 
de  la  polarisation  montre  que  c'est  le  circulaire  tournant  dans  le 
sens  des  courants  d'Ampère  qui  a  pris  Tavance. 

Après  cinq  passages,  pour  un  champ  de  8.700  C.  G.  S.  environ, 
Tangle  apparent  des  deux  lignes  extrêmes  était  un  peu  supérieur  à 
1,5  minute.  L'auteur  conclut  de  ses  expériences  qu'un  milieu  actif 
ne  peut  transmettre  dans  la  direction  des  lignes  de  force  que  des 
vibrations  circulaires. 

P.  LuGOL. 

A. -F.  ZAHM.  —  Résistance  of  the  Air  at  Speeds  below  one  tlious&nd  Feet  a 
Second  (Résistance  de  l'air  à  des  vitesses  inrérieuresà  1.000  pieds  par  seconde). 
—  P.  530. 

On  enregistre  les  époques  de  passage  d'un  boulet  de  bois  lancé 
par  un  canon  horizontal,  en  trois  points  de  la  partie  rectiligne  de 
sa  trajectoire.  Trois  pinceaux  lumineux  très  minces  perpendicu- 
laires à  la  trajectoire  sont  réfléchis  par  des  prismes  rectangles  sur 
une  plaque  photographique,  qui  tombe  quand  le  projectile  part,  et  y 
tracent  trois  fines  lignes  parallèles  ;  ces  lignes  sont  interrompues 
au  moment  où  le  boulet  coupe  le  pinceau  correspondant  ;  les  mesures 
sont  prises  sur  le  cliché,  à  la  machine  à  diviser. 

Pour  des  vitesses  comprises  entre  100  et  350  mètres  par  seconde, 
a  résistance  est  représentée  par  une  formule  donnée,  en  1842,  par  le 
colonel  Duchemin  (*)  : 

(1)  Les  Lois  de  la  résistance  de  Vair  sur  les  projectiles,  —  Le  catalogue  général 
de  la  librairie  porte  ;  Rechercfies  expérimentales  sur  les  lois  de  la  résistance  des. 
fluides  (Extrait  du  Mémorial  de  VArtillene). 
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On  peut  regretter  que  Fauteur  ait  cru  devoir  exprimer  la  masse 
des  projectiles  en  grammes,  les  vitesses  en  pieds  par  seconde,  et  la 
résistance  en  livres  anglaises.  P.  Lugol. 

Emilio  VILLARl.  —  IIow  Air  subjected  to  X  rays  loscs  its  Oischarging  Pro- 
pert>%  and  how  it  produces  Eiectricity  (Comment  lair  soumis  aux  rayons  X 
perd  sa  propriété  de  décliarger  les  corps  éiectrisés  et  comment  il  produit  de 
l'électricité).  —  P.  535. 

M.  Yillari  a  employé  un  dispositif  expérimental  qui  lui  a  déjà 
servi  pour  une  étude  antérieure  :  une  puissante  bobine  do  RuhmkorfT 
est  placée  dans  une  grande  cage  de  zinc  reliée  au  sol.  Un  tube  de 
Crookes/ enfermé  dans  une  petite  cage  en  plomb  à  parois  épaisses, 
actionné  par  la  bobine,  est  aussi  placé  dans  la  grande  cage  en  zinc. 
Les  deux  boîtes  sont  percées  d'une  ouverture  en  face  de  Tantica- 
thodeC,  de  manière  que  les  rayons  X  puissent  pénétrer  dans  un  tube 
cylindrique  en  Pb  (30  centimètres  de  long,  1 1  centimètres  de  diamètre) 
ferme  du  côté  de  C  par  une  mince  lame  d'Al,  et  muni  de  deux  tubes 
à  chaque  extrémité  pour  pouvoir  faire  passer  un  courant  d'air. 

L'air  ainsi  soumis  aux  rayons  X  était  dirigé  par  des  tubes  sur  un 
électroscope  à  simple  feuille  d'or,  repéré  au  moyen  d'une  lamelle  à 
micromètre. 

On  sait  que  l'air  ainsi  soumis  aux  rayons  X  décharge  l'électros^ 
cope.  M.  Yillari  a  étudié  comment  se  perd  cette  propriété  et  observé 
qu'elle  se  perd  plus  facilement  quand  l'air  passe  dans  un  tube  enroulé 
en  hélice  que  dans  un  tube  droit  de  même  longueur,  quelle  que  soit 
la  matière  du  tube,  et  qu'elle  se  perd  en  grande  partie  quand  le  cou-» 
rant  d'air  passe  sur  des  pinceaux  ou  paquets  de  longs  fils  fins  de  laiton 
contenus  dans  le  tube  en  verre  ou  en  métal  dans  lequel  passe  le  cou-r 
rant  d'air. 

Il  a  fait,  en  outre,  diverses  expériences  pour  déterminer  comment 
s'électrisentces  pièces  métalliques  sur  lesquelles  passe  le  courant  d'air 
actif,  a  trouvé  qu'elles  sont  électrisées  ou  positivement  ou  négativer- 
ment  jusqu'à  15  ou  20  volts,  selon  que  l'air  actif  frotte  contre  elles 
avec  force  ou  lentement. 

On  peut  expliquer  ces  faits  en  supposant  que  le  frottement  do  l'air 
sur  les  pièces  métalliques  détermine .  la  production  de  quantités 
égales  des  deux  électricités  positive  et  négative,  dont  une  charge  la 
pièce  métallique  et  dont  l'autre  ramène  l'air  actif  à  l'état  d'air  ordi- 
naire. Pertieau. 
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£.-J.  RENDTOHFF.  —  On  Oifferential  double  réfraction  (De  la  double  réfraclion 
dififérenlielle).  -  P.  539. 

Le  gypse,  le  mica,  le  spath  d'Islande  et  le  quartz  ont  été  comparés 
parla  méthode  de  Brace(*).  On  s'arrangeait  toujours  de  manière 
à  produire  la  coïncidence  de  deux  bandes  au  milieu  de  Tintervalie 
d  e  DjDj  ;  Tordre  de  la  plaque  est  défini  par  l'ordre  de  la  bande  cor- 
respondante. 

Le  quartz  (ordre  64)  et  le  g^'pse  (63)  donnent  un  bon  achroma- 
tisme dans  le  rouge;  le  gypse  (iOi)  et  le  quartz  (99)  entre  le  jaune 
et  le  bleu  seulement;  ces  combinaisons  de  cristaux  ne  donnent  jamais 
qu'un  achromatisme  partiel;  on  peut  avoir  une  bonne  coïncidence 
dans  tout  le  spectre  en  associant  le  mica  au  gypse,  ou  le  quarts 
au  spath  (mica  40  et  gypse  35,  quartz  222  et  spath  242). 

On  aura  un  quart  d'onde  achromatique  en  croisant  deux  plaques 

N  N 

d'ondes  -r-r^ — '  ^  ^  et  t-ttc — -   ^  .  taillées  dans  des  cristaux  donnant 

4(i>l|  — INj)       4  (IN<  —  INj) 

le  maximum  d'achromatisme  pour  les  ondes  N,  et  Nj;  par  exemple, 
un  mica  2  et  un  gypse  i,75,  ou  un  quartz  5,55  et  un  spath  5,30. 

Dans  une  note  additionnelle,  M.  Brace  signale  les  erreurs  qu'ont 
dû  commettre,  surtout  pour  les  retards  considérables,  les  observa- 
teurs et  les  constructeurs  dans  la  détermination  de  l'ordre  d'une 
lame  cristalline  par  la  méthode  de  comparaison  avec  une  lame  ou  un 
coin  de  quartz,  cette  méthode  n'étant  correcte  que  si  l'on  connaît  les 
ordres  relatifs  d'achromatisme  des  deux  cristaux  et  si  l'on  en  Uent 
eompte.  11  critique  à  ce  point  de  vue  les  expériences  de  M.  Dufet  sur 
la  dispersion  de  double  réfraction  du  gypse  et  leur  applique  une  cor- 
rection qui  rapproche  ses  résultats  de  ceux  de  Von  I^ng  et  de  Mou- 
ton (2).  Il  ajoute  qu'un  travail  de  revision  des  indices  est  actuelle- 
ment en  cours  d'exécution  dans  son  laboratoire.  P.  Lugol. 

WOOD.  —  On  the  Production  of  a  Bright  Line  Spectrum  by  Anomalous  Dis- 
persion and  its  Application  the  «  Flasii  spectrum  »  (Production  d'un  spectre 
de  raies  brillantes  par  dispersion  anomale  et  application  au  «  Spectre  obtenu 
au  moment  d'une  éclipse  de  soleil  »).  —  P.  551. 

Julius  a  émis  Thypothèse  que  le  spectre  de  raies  brillantes  obtenu 
lors  d'une  éclipse  de  iFoIeil  est  produit  par  la  lumière  de  la  photos- 


Ci  )  J.  de  Phys.,  3*  série,  VIII,  p.  712;  1899. 

{'-•)  J.  dePhys.,  2-  série,  t.  VII,  pp.  297 et  305;  18^8. 
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phère,  réfractée  d'une  manière  anomale  par  Tatmosphère  de  vapeurs 
métalliques  entourant  le  soleil.  Il  montre  en  eiTet  que  cette  lumière, 
ainsi  réfractée  d'une  manière  anomale,  est  formée  d^ondes  de  lon- 
gueurs presque  identiques  à  celles  que  peuvent  donner  les  vapeurs 
métalliques.  Cette  ihtorie  rendrait  compte  du  peu  de  profondeur 
apparente  delà  couche  des  vapeurs  ainsi  que  de  Téclat  extraordinaire 
des  raies. 

Cette  dispersion  anomale  tiendrait  à  la  diminution  de  Tindice  de 
réfraction  des  vapeurs  au  fur  et  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  la  sur- 
face du  soleil  et  à  ce  fait  que  cet  indice  serait  toujours  très  petit, 
sauf  pour  les  radiations  très  voisines  de  celles  absorbées  par  la 
vapeur. 

M.  Wood  a  essayé  de  reproduire  un  phénomène  analogue  au  labo- 
ratoire. 

Dans  une  première  expérience,  la  flamme  d'un  bunsen  où  se  trouve 
du  sodium  est  écrasée  au  moyen  d'une  plaque  de  piètre.  Au  bord  de 
la  flamme  se  trouve-  une  petite  boule  sur  laquelle  on  a  concentré  les 
rayons  du  soleil. 

La  petite  boule  fait  Teffet  de  la  photosphère  du  soleil,  la  flammé, 
celui  de  la  couche  de  vapeurs  métalliques.  On  reçoit  la  lumière  dans 
une  lunette  munie  d'un  spectroscope  à  vision  directe.  En  faisant  des- 
cendre peu  à  peu  la  lunette,  on  voit  d'abord  le  spectre  habituel  du 
soleil  et  celui  de  la  flamme  du  sodium  superposés,  puis,  pour  une 
certaine  hauteur,  on  ne  voit  plus  que  deux  raies  brillantes,  jaunes, 
très  voisines  de  D^  et  Dj|,  et  déviées  par  rapport  à  elles  du  côté  du 
bleu,  raies  qui  disparaissent  si  on  intercepte  la  lumière  du  soleil. 

Dans  une  autre  expérience,  la  lumière  d'un  arc  est  concentrée  sur 
une  fente  horizontale,  traverse  encore  la  flamme  d'un  bunsen  à 
sodium  écrasée  par  une  plaque  métallique  horizontale  et  tombe 
ensuite  sur  un  spectroscope  à  vision  directe  qu'on  peut  élever  ou 
abaisser. 

On  constate  encore  les  mêmes  résultats  que  ci-dessus. 

M.  Wood  signale  son  intention  d'opérer  sur  d'autres  vapeurs  et 
de  comparer  ces  spectres  ainsi  obtenus  aux  spectres  d'émission. 

Il  veut  aussi  déterminer  d'une  façon  plus  exacte  l'indice  de  réfrac- 
tion des  vapeurs,  en  employant  des  prismes  métalliques  de  45  centi- 
mètres munis  de  fenêtres  en  mica,  dans  lesquels  on  pourra  vaporiser 
des  métaux  par  la  chaleur. 

Perreau. 
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QiiRixo  MAJORANA.  —  On  the  relative  luminous  iutensities  of  Sun   aad  Sky 
(Intensités  lumineuses  relatives  du  soleil  et  du  ciel).  —  P.  55'>. 

L'auteur  s  est  proposé  de  mesurer,  d'après  une  suggestion  de  lord 
Kelvin,  le  rapport  r  des  quantités  de  lumière  envoyées  par  le  soleil 
et  une  région  du  ciel  ayant  même  diamètre  apparent.  Son  u  photo- 
mètre céleste»  juxtapose  les  images  de  deux  écrans  en  verre  poli, 
éclairés  Tun  par  Timage  du  soleil  formée  dans  le  plan  focal  d'une 
petite  lentille  à  court  foyer  L,  Tautre  par  la  lumière  du  ciel,  dont  on 
règle  Taccès  au  moyen  d'un  diaphragme  iris  gradué,  de  manière  à 
réaliser  Tégalité  d'éclairement. 

La  lecture  de  la  division  du  diaphragme  fait  connaître  le  rapport  r 
moyennant  un  tarage  préalable  de  l'instrument.  Pour  l'effectuer,  on 
remplace  le  soleil  par  une  source  S  de  faible  étendue,  placée  à  une 
dislance  assez  grande  D  du  premier  foyer  de  L,  et  le  ciel  par  un  écran 
circulaire  uniformément  lumineux  C,  de  diam^ètre  assez  grand  par 
rapport  à  sa  distance  d  au  diaphragme  ;  le  rapport  K  des  intensités 
l  et  i  de  S  et  de  C  9  été  déterminé  à  l'avance,  ainsi  que  le  rapport  m 
de  la  surface  utile  de  C  à  l'aire  qui  serait  vue  du  diaphragme  sous 
ui)  angle  de  32';  le  rapport  r  est  évidemment  égal  à 

on  règle  le  diaphragme  à  Tégalité,  et  on  lit  la  division  n  correspon- 
dante ;  C  restant  fixe,  on  répète  l'opération  pour  différentes  valeurs 
deD. 

Les  expériences  ont  été  faites  à  Rome,  à  Catane  et  à  l'observa- 
toire de  l'Etna.  Aux  faibles  altitudes  :  1°  r  varie  avec  la  région  du 
ciel  examinée  (un jour  du  mois  d'août,  vers  onze  heures  du  matin, 
r  =:  357.000  au  voisinage  immédiat  du  soleil,  et  r  =  98.000  presque 
à  l'horizon)  ;  2°  pour  la  région  la  moins  lumineuse  du  ciel,  r  croît 
du  lever  du  soleil  jusque  vers  midi  et  décroît  ensuite. 

Au  sommet  de  l'Etna,  la  valeur  de  r  a  été  trouvée  beaucoup  plus 
grande  ;  elle  est  à  peu  près  la  même  dans  toutes  les  directions,  sauf 
près  de  l'horizon  ;  elle  augmente  du  matin  au  milieu  du  jour,  mais 
beaucoup  moins  qu'aux  faibles  altitudes.  Des  résultats  analogues  ont 
été  obtenus  au  mont  Rosa  par  M.  Gaudenziosella,  au  moyen  d'un 
appareil  plus  simple. 
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Ces  nombres  montrent  Tinflaence  de  la  vapeur  d'eau  sur  la  lumi- 
nosité du  ciel. 

De  Taveu  de  Tauteur,  les  nombres  ne  sont  qu'approchés,  à  cause 
des  conditions  dîfTérentcs  dans  lesquelles  se  font  le  tarage  (sources 
à  peu  près  de  même  teinte)  et  les  observations  (Tune  des  images  est 
bleue,  Pautre  blanche  ou  rougeâtre)  ;  mais  ils  donnent  en  grosPaspect 
du  phénomène.  P.  Lugol. 

C.  BARUS.  —  On  Ihe  change  of  coiours  of  Clowdy  Condensation  with  the  num- 
ber  of  available  nuclei,  and  on  the  EtTect  of  an  Electrical  Field  (Variation  de 
la  couleur  d'un  nuage  qui  se  condense  avec  le  nombre  des  noyaux  actifs,  et 
effet  d'un  champ  électrique).  —  P.  572. 

Continuation  d'anciennes  expériences  (^)avec  un  appareil  modifié; 
on  observe  le  nuage  formé  par  un  jet  de  vapeur  annulaire  sous 
Pactiond*une  poussière  obtenue,  en  faisant  passer  sur  du  phosphore, 
maintenu  à  25-30^,  de  Pair  sec  à  des  pressions  différentes,  et  dont  le 
tube  d'amenée  débouche  à  1  centimètre  environ  au-dessus  du  jet. 
Une  courbe  reliant  le  nombre  relatif  des  noyaux  (estimé  d'après  le 
volume  d  air  passé  par  minute)  et  Pépaisseur  d'air  donnant  les 
couleurs  d'interférence  observées  est  joint  au  mémoire. 

Pour  examiner  le  rôle  des  noyaux  dans  la  conduction  du  courant 
qui  va  de  PuneNà  l'autre  armature  d'un  condensateur  tubulaire  tra- 
verse par  le  courant  d'air  (courant  proportionnel  au  volume  d'air 
qui  passe  par  seconde),  l'auteur  dispose  un  appareil  condensateur 
sur  son  appareil;  la  charge  et  la  décharge  du  condensateur,  même 
pour  une  valeur  élevée  du  champ  (2.100  volts  par  centimètre  sui- 
vant le  rayon),  ne  provoquent  pas  de  changement  appréciable  dans 
la  couleur  observée  ;  le  courant  n'entraîne  donc  qu'un  nombre  insi- 
gnifiant de  noyaux,  comparé  à  leur  nombre  total. 

P.  LucoL. 

WOOD.  —  On  the  Propagation  of  Gusped  Waves  and  their  Relation  to  the  Primary 
and  Secondary  Focal  Lines  (Sur  la  propagation  d'ondes  en  forme  de  cône  vol- 
canique et  leur  relation  avec  les  lignes  focales).  —  P.  589. 

M.  Wood  étudie  la  propagation  d'une  onde  plane  réfléchie  sur  un 
miroir  hémisphérique.  Elle  a  alors  la  forme  d'un  cône  volcanique. 


(»)J.  Phys.,  3«  série,  t.  Il,  p.  426;    1893;  —   Nul.  Mag,,  5- série,  t.  XXXVllI, 
p.  19;  189i. 
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On  voit,  en  suivant  la  propagation,  que  la  portion  de  Tonde  qui  a  subi 
la  réflexion  donne  une  onde  réfléchie  à  deux  nappes,  dont  la  supé- 
rieure est  concave  en  haut,  et  Tinférieure  concave  en  bas,  et  dont 
l'intersection  dessine  la  caustique. 

Les  lignes  focales  étant  perpendiculaires,  il  en  résulte  qu'entre  les 
deux  le  front  de  Tonde  est  une  surface  concave  le  long  d'un  méridien 
et  convexe  le  long  d'un  méridien  perpendiculaire,  et  que,  par  suite,  la 
paroi  extérieure  de  Tonde  en  forme  de  cône  volcanique,  avant  d'avoir 
traversé  Taxe  du  miroir,  représente  le  front  de  Tonde  entre  les  deux 
lignes  focales. 

M.  W  ood  a  réalisé  un  modèle  d*onde  en  forme  de  cône  volcanique, 
en  prenant  un  large  tube  en  verre  mince,  fondant  l'extrémité,  Taplatis- 
sant  et  soufflant  ensuite  légèrement  dedans. 

M.  Wood  a  aussi,  en  argentant  un  verre  hémisphérique,  observé  la 
propagation  d'ondes  sphériques,  fournies  par  une  lampe  électrique 
focus  mobile  le  long  de  Taxe  du  miroir  concave,  et  montré  la  forme  de 
Tonde  réfléchie  en  coupant  le  faisceau  réfléchi  au  moyen  d'un  verre 
dépoli.  L'onde  a  alors  la  forme  d'une  soucoupe. 

Perreau. 


IlICHARDSONand  LOWNDS.  —  TheMagnelicProperiies  of  the  Alloysof  Cast  Iron 
and  Aluminium  (Propriétés  magnétiques  des  alliages  de  fonte  et  d*aluminiuui). 
—  P. 601.  Cette  étude  fait  suite  &  celle  de  M.  Richardson  (Ph.  Mag,^  janvier  i9W\ 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  IX,  p.  218;  1900). 

Les  échantillons  d'alliage  de  fer  et  d'Al  étudiés  contenaient  :  3,34, 
5,44,  9,89  0/0  d'Âl.  Us  avaient  la  forme  d'un  anneau  entouré  de 
papier  d'amiante,  sur  lequel  on  avait  enroulé  une  bobine  primaire 
de  42  tours  et  une  bobine  secondaire  en  fll  de  cuivre  destinées  à 
aimanter  le  barreau  et  à  mesurer  l'induction  par  la  méthode  balis- 
tique. 

Une  autre  bobine  en  fil  de  Pt  de  0*"'°,5  de  diamètre,  enroulée 
d'une  façon  non  inductive,  servait  à  TéchaufTement  du  barreau  dont 
on  mesurait  la  température  par  la  résistance  d'un  fil  de  Pt  de  0'"",2 
de  diamètre  enroulé  très  près  du  barreau.  Tous  ces  circuits  étaient 
soigneusement  isolés  les  uns  des  autres  au  moyen  de  papier  d'amiante. 

L'échantillon,  ainsi  muni  de  toutes  ces  bobineç,  était  entouré  de 
déchets  d'amiante  et  placé  dans  un  bain  de  sable.  La  température 
pouvait  varier  de  15  à  800°  C. 
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On  trouva  l«s  résultats  suivants  : 

1^  Tout  d*abord,  la  perte  par  hystérésis  diminue  lorsque  la  tempé- 
rature s'élève,  puis  elle  croît,  atteint  une  valeur  maximum  à  550^ 
environ,  température  de  oO^  supérieure  à  la  température  du  maximum 
d'induction.  Si  on  continue  à  chauffer,  la  perte  diminue  très  rapide- 
ment, pour  devenir  négligeable  à  700°  environ  ; 

2*  Les  propriétés  magnétiques  de  Téchantillon  dépendent  beaucoup 
de  son  histoire  antérieure  ; 

3*^  Il  n'y  a  pas  de  différence  essentielle  entre  la  conduite  de  l'échan- 
tillon pendant  réchauffement  ou  le  refroidissement  (excepté  au  voisi- 
nage de  la  température  de  la  perméabilité  minimum)  ; 

4°  Un  accroissement  brusque  de  la  perméabilité  a  lieu  à  625^ 
(pendant  l'ëchauffement),  suivi  par  une  égale  brusque  diminution,  si 
on  continue  à  chauffer; 

5"^  Ce  changement  brusque  de  la  perméabilité  est  plus  marqué 
quand  la  température  descend  que  lorsqu'elle  mpnte; 

6"*  Des  échauffemenls  et  des  refroidissements  successifs  diminuent 
la  perméabilité  de  l'échantillon  (effet  probablement  dû  à  la  désagré- 
gation); 

7^  La  courbe  donnant  la  température  du  minimum  de  perméabilité 
en  fonction  du  pourcentage  d'Al  est  une  ligne  droite. 

MM.  Richardson  et  Lownds  ont  pensé  que  ces  propriétés  magné- 
tiques peuvent  s'expliquer  en  supposant  que  ces  alliages  sont  formés 
de  cristaux  noyés  dans  l'eau-mère  solidifiée.  Un  examen  microsco- 
pique des  échantillons  a  vérifié  cette  hypothèse.  Plusieurs  photogra- 
phies d'échantillons  à  surface  polie,  puis  attaquée  ensuite  par  l'acide 
azotique  dilué,  montrent  nettement  la  présence  des  cristaux. 

Perrkau. 

WOOD.  —  On  Cyanin  Prisms  and  a  New  Method  of  exhibiling  Anomalous  Dis- 
persion (Sur  des  prismes  en  cyanine  et  sur  une  nouvelle  méthode  pour  montrer 
la  dispersion  anomale).  —  P.  624. 

M.  Wood  indique  qu'il  a  pu  obtenir,  en  pressant  de  la  couleur  de 
cyanine  fondue  entre  deux  lames  de  verre,  obtenir  des  prismes  de 
plus  de  1  degré  laissant  passer  beaucoup  de  lumière  verte  et  mon- 
trant, par  suite^  un  beau  spectre  de  dispersion  anomale,  large  bande 
montrant  les  couleurs  dans  l'ordre  vert,  bleu,  violet,  rouge,  orange. 
M.  Wood  donne  quelques  indications  sur  la  technique  nécessaire 
pour  réussir  ces  prismes. 
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M.  Wood  indique  aussi  qu'il  a  observé  la  dispersion  anomale  pro- 
duite par  ces  prismes  de  cyanine  en  regardant  un  arc  électrique  à  tra- 
vers un  réseau  et  un  prisme  placés  de  manière  à  donner  des  spectres 
croisés.  On  obtient  aussi  directement  la  courbe  de  dispersion 
anomale. 

Perreau. 

WOOD,  —  A  Mica  Echelon  Grating  (Sur  un  réseau  à  échelons  en  mica).  —  P.  627. 

M.  Wood  a  construit  un  réseau  à  échelons  avec  des  lames  minces 
de  mica  au  lieu  de  lames  épaisses  de  verre,  comme  celles  employées 
par  Michelson. 

Ces  lames  de  mica  produisaient  un  retard  de  50  longueurs  d'onde 
de  la  raie  D  du  sodium.  Neuf  étaient  superposées  de  manière  à  consti- 
tuer un  escalier  dont  chaque  marche  aurait  0'"",5  de  largeur  et 
50Xd  d'épaisseur. 

Ce  reseau  a  un  pouvoir  séparateur  d'environ  500,  de  sorte  qu'on  a 
pu  avec  lui  séparer  les  deux  raies  jaunes  de  la  vapeur  de  mercure. 

M.  Wood  indique  diverses  expériences  à  faire  avec  ce  réseau  :  éclai- 
rer la  fente  du  collimateur  avec  un  spectre  continuel  étudier  la  varia- 
tion du  pouvoir  séparateur  avec  la  longueur  d'onde  ;  éclairer  la  fente 
avec  la  lumière  blanche  et  observerdans  la  lunette  le  spectre  continu 
de  la  lumière  qui,  après  avoir  traversé  le  réseau,  est  dispersée 
par  un  prisme. 

Perreau, 
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lUCHAHDS  et  LEWIS.  —  Einige  elektrochemische  und  thermochemische  Ver- 
hfiltnissc  des  Zink-und  Kadmium  Amalgams  (Quelques  propriétés  électro  et 
thermochimiques  des  amalgames  de  zinc  et  de  cadmium).  —  P.  1  -23. 

Deux  amalgames  d'un  même  métal  à  des  concentrations  diffé- 
rentes, réunis  par  une  solution  du  sulfate  de  ce  métal,  forment  une 
chaîne  de  concentration  à  laquelle  doivent  s'appliquer  les  formules 
de  G.  Meyer-Nernst  et  d'Helmholtz.  Comme  la  chaleur  d'amalgama^ 
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tion  est  essentiellement  constante,  la  formule  d'Helmholtz  peut 
s'intégrer  et  montre  que  la  force  éleclromotrice  de  la  chaîne  doit  être 
une  fonction  linéaire  de  la  température.  Les  mesures  de  force  électro- 
motrice faites  par  les  auteurs  avec  les  amalgames  de  zinc  et  de  cad- 
mium conduisent  aux  conclusions  suivantes  : 

i®  Aux  dilutions  faibles,  les  amalgames  de  zinc  et  de  cadmium 
obéissent  aux  lois  des  solutions  étendues  ;  la  formule  d'HelmhoItz 
permet  de  calculer  la  chaleur  d'amalgamation  ; 

2*  Le  métal  pur  et  Famalgame  saturé  donnent  avec  un  électrolytc 

i 

le  même  potentiel  dans  le  cas  du  zinc,  une  différence  de  ~  de  volt 

dans  le  cas  du  cadmium. 

PALMÂER.  —  Chemischer  Nachweiss  der  Ronzentrations  ânderungen  bei  Tropf- 
clektroden  (Dérnonstralion  chimique  des  variations  de  concentration  dans  les 
électrodes  à  gouttes).  —  P.  257-280. 

[/auteur  a  déjà  mis  en  évidence,  par  des  mesures  de  force  éleclro- 
motrice {*)  la  vaHation  de  concentration  des  ions  au  contact  d'un 
métal  avec  un  liquide  en  circuit  ouvert.  Ce  fait,  capital  au  point  de 
vue  de  Forigine  des  forces  électromotrices  des  chaînes,  est  vérifié 
par  des  procédés  purement  chimiques. 

4 

L'électrolyte  était  une  solution  ■      >^^  normale  d'azotate  mercu- 

reux.  Les  variations  de  concentration  étaient  évaluées  par  des 
dosages  volumétriques  avec  Thydrogène  sulfuré  et  Tindigo. 

CHEYNE-GORDON.— DieKontaktPotenlialezwischenMetalienundgeschmolzenen 
Salzen  und  die  Dissociation  geschmolzcner  Salze  (Différences  de  potentiel  au 
contact  entre  les  métaux  et  les  sels  fondus  et  dissociation  des  sels  fondus]. 
—  P.  302-313. 

La  formule  de  Nernst  donnant  la  force  électromotrice  d  une  chaîne 

de  concentration  faite  avec  des  solutions  diluées  f  E  =  —  log  j^j 

s'applique  aussi  aux  sels  fondus.  Les  chaînes  étudiées  étaient  du 

type  : 

Ag  I  jrAgAz03  dans  ^^JAzO' fondu  II  yAgAzO' dans  (^^^AzOUondu  |  Ag. 


(i)  /.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VIII,  p.  218  ;  1899. 
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Aux  concentrations  supérieures  à  10  0/0,  on  trouve  des  écarts 
notables  ;  ils  tiennent  à  ce  que  la  dissociation  de  Tazotate  d'argent 
devient  incomplète  et  permettent  de  calculer  le  degré  de  dissociation 
en  appliquant  la  formule  à  la  partie  dissociée. 

BARMWATER.  —   Ueber  das  Leitvermôgen   der   Gemische   von   Elektrolyten 
(Conductibilité  des  mélanges  d'électrolyles).  ->P.  42i-431. 

Pour  les  solutions  d'un  électrolyte,  la  conductibilité  est  regardée 
comme  la  somme  des  conductibilités  de  Tanion  et  du  cation 
k„  =tt„  +  ^/i-  On  peut  admettre  de  môme  que,  dans  un  mélange,  la 
conduclibililé  sera  la  somme  des  conductibilités  des  ions  compo- 
sants. Pour  vorifier  cette  relation,  Tau  leur  calcule,  au  moyen  de 
formules  théoriques  qu*il  a  précédemment  établies,  le  degré  de  dis- 
sociation de  chacun  des  éleclrolytes  ;  il  en  déduit  les  conductibi- 
lités kn  des  composants  ;  la  somme  k  —-  lùk^  diffère  de  moins  de 
1  0/0  de  la  conductibilité  observée  pour  le  mélange.  Les  expé- 
riences ont  porté  sur  des  mélanges  de  2,  3,  4  éleclrolytes. 

WILLY  BEIN.  — Einige  Versuche  ûber  dieAbhângigkeit  der  Ueberfâhrungen  von 
Salzen  von  der  Beschaffenheit  der  Membranen  (Recherches  sur  Tinfluence  de  la 
nature  des  membranes  dans  le  transport  des  sels).  —  P.  439-453. 

Une  membrane,  ou  tout  autre  diaphragme,  introduit  des  pertur- 
bations notables  dans  le  transport  des  ions  en  solutions  étendues  ; 
une  membrane  animale,  par  exemple,  semble  retenir  le  cation.  Ce 
phénomène  doit  être  attribué  à  ce  que  la  membrane  ou  bien  joue  le 
rôle  d'un  acide  en  dissolvant  et  retenant  les  cations  qui  la  traversent, 
ou  bien  se  polarise  et  libère  les  cations  à  la  façon  d'une  électrode . 
Pour  toutes  ces  raisons,  la  plupart  des  membranes  prennent  en 
quelque  surte  le  caractère  de  membranes  hémiperméables  :  elles 
diminuent  notablement  le  nombre  des  cations  qui  traversent  en  un 
temps  donné  une  section  de  la  dissolution. 

HITTOHF  et  SALROWSKI.  —•  Ueber  eine  merkwûrdige  Klasse  unorganischer 
Saûren  und  ihr  elektrol ytisches  Verhallen  (Sur  une  classe  remarquable  d'àcide«« 
inorganiques  et  leurs  propriétés  électrolytiques;.  —  P.  546-556. 

On  sait  que  la  solution  aqueuse  de  chlorure  platinique  se  comporte 
comme  un  acide  bibasique  :   PtCMOH*.  Les  recherches  de   Kohi- 
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raa8ch(*)  l*ont  conduit  à  admettre  que,  dans  l'éleclpolyse,  H  consti- 
tue le  cation,  PtCl^O  l'anion.  Les  auteurs  mesurent  les  vitesses  de 
transport  des  ions  dans  les  solutions  de  chlorure  platinique  et 
démontrent  directement  la  formation  des  ions  H  et  PtCHO  admise  par 
Kohirausch  pour  expliquer  la  nature  des  produits  de  Télectrolyse. 

Les  solutions  de  chlorure  d'or  AuCP  se  comportent  exactement 
comme  les  solutions  de  chlorure  de  platine;  lesproduits  de  rélectrolyse 
et  les  vitesses  de  transport  démontrent  que  Ton  a  en  solution  un  acide 
bibasique  AuCl'OH^ 

Ces  deux  chlorures  constituent  des  termes  intermédiaires,  vraisem- 
blablement plus  nombreux,  entre  les  chlorures  métalliques  et  les  chlo- 
rures acides.  Tandis  que  ceux-ci  sont  immédiatement  décomposés  par 
Peau  en  HCl  et  acide  oxygéné,  pour  les  chlorures  de  platine  et  d'or 
cette  décomposition  n'a  lieu  qu'en  présence  des  oxydes  basiques  forts 
et  exige  un  temps  mesurable. 

Ha.xs  EULER.— Ueberden  Zasimmenhangzwischender  dissociierenden  Rraft,den 
Dieiektrizitâlskonstanten  und  der  molecularea  Beschaffenheil  von  Flussigkeitea 
(Relation  entre  le  pouvoir  dissociant,  les  constantes  diélectriques  et  les  propriétés 
moléculaires  des  liquides).  —  P.  619-629. 

•  Dans  des  mémoires  récents,  MM.  Dutoit,  Aston  et  Friderich  (*) 
considèrent  comme  établi  qu'il  existe  une  relation  générale  entre  la 
polymérisation  d'un  dissolvant  et  son  pouvoir  dissociant.  Cette  rela- 
tion est,  dans  la  plupart  des  cas,  d'accord  avec  la  règle  établie  par 
Nernst,  qui  rattache  le  pouvoir  de  <lissociation  à  la  grandeur  de  la 
constante  diélectrique,  car  les  corps  polymérisés  présentent  presque 
toujours  des  constantes  diélectriques  élevées.  11  existe  cependant  des 
corps  non  polymérisés  qui  ont  une  constante  diélectrique  élevée  et  des 
corps  polymérisés  qui  ont  une  faible  constante  diélectrique;  Tétude 
des  conductibilités  des  sels  dans  ces  dissolvants  permettrait  d'infirmer 
Tune  ou  Tautre  hypothèse. 

Les  auteurs  ont  déterminé  la  conductibilité  de  sels  halogènes 
(KI,Nal,NaB,KCl)  danslenitrobenzol,  le  benzonitrile,  le  furfurol, corps 
non  associés  de  grande  constante  diélectrique.  Ces  dissolutions  sont 
conductrices.  Au  contraire,  les  mêmes  sels  dissous  dans  les  acides 
butyrique,  isobutyrique  et  valérianique,  corps  polymérisés  de  faible 


(1)  J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  VII,  p.  302  ;  1898. 

(»)  C.  /?.,  t.  CXX,  p.  240;  et  Bull.  Soc.  chim.,  t.  XIX,  p.  321. 
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constante  diélectrique,  donnent  des  conductibilités  moléculaires  plus 
de  i  .000  fois  plus  petites.  Le  pouvoir  dissociant  est  donc  bien  lié  à  la 
constante  diélectrique,  conformément  à  la  règle  de  Nernst,  non  pas  au 
degré  de  polymérisation 

Dans  un  cas  (Nal  dans  le  benzonitrile),  la  conductibilité  molécu- 
laire diminue  quand  la  dilution  augmente.  L'auteur  essaye  de  montrer 
que  ce  fait  est  la  conséquence  d'une  action  des  ions  qui  fait  croître  le 
pouvoir  dissociant,  probablement  sous  Tinfluence  des  charges  élec- 
trostatiques. Cette  action  entrerait  en  jeu  dans  tous  les  dissolvants 
et  permet  d'expliquer  les  écarts  à  la  loi  de  dilution  d'Ostwald. 

Hugo  KAUFFMANN.  —  Studien  fiber  elektrische  Schwingungen  (Etudes 
sur  les  oscillations  électriques).  —  P.  673-708. 

Drude  a  montré  que  le  groupe  hydroxyle  OH  et  quelques  autres 
donnent  aux  corps  dans  la  constitution  desquels  ils  entrent  la  pro- 
priété d'absorber  les  ondes  électriques.  L'auteur  a  fait  un  grand 
nombre  d'essais  comparatifs  pour  chercher  une  relation  entre  Tabsorp- 
tion  des  ondes  électriques  et  la  constitution  chimique  ;  il  a  étudié  la 
luminescence  des  vapeurs  sous  l'action  des  oscillations  de  Tesla. 
L'intensité  d'illumination  donne  une  image  approximative  de  la  gran- 
deur de  l'absorption.  Les  molécules  des  corps  qui  absorbent  les  oscil^* 
lations  électriques  contiennent  toujours  des  liaisons  peu  stables;  il 
y  a  une  stabilité  critique  pour  laquelle  l'absorption  passe  par  un 
maximum. 


E.  COHEN.— ZurKenntniss  der  inueren  W'iderstandes  der  Normaleleoiente 
(Résistance  intérieure  des  éléments  étalons).  —  P.  723-737. 

Les  variations  de  résistance  intérieure  des  éléments  Clark  ou 
Weston  sont  dues  à  la  formation  ou  au  déplacement  des  cristaux 
de  sulfate.  Un  élément  ne  contenant  pas  de  cristaux  a,  pour  chstquë^ 
température,  une  résistance  constante  et  proportionnelle  à  la  résis- 
tance de  la  dissolution. 

J.    GUÎXCHANT. 
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CONTROVERSE  SUR  LA  QUESTION  DES  EFFETS  MAGNÉTIQUES  DE  LA  GONVEGTION 
ÉLECTRIQUE  AU  CONGRÈS  DE  L'ASSOCIATION  BRITANNIQUE,  A  GLASGOW  ; 

Par  M.  Henri  BÉNARD. 

Le  Congrès  de  la  Bntish  Association  s'est  tenu  en  septembre  1901,  à  Glasgow. 

Nous  avons  prié  notre  collaborateur,  M.  H.  Bénard,  qui  y  assistait,  de  suivre 
avec  soin  la  discussion  qui  devait  s'engager  au  sujet  des  expériences  de  M.  Cré- 
inieu.  Il  nous  résume  cette  discussion  dans  une  lettre,  dont  nous  donnons  les 
extraits  suivants. 

Nous  publions  à  la  suite  une  analyse  détaillée  de  la  réplique  de  M.  Crémieu  à 
M.  Wilson  (Phil.  Maq.^  t.  11.  p.  233),  de  l'article  de  M.  Pender,  et  d'une  nouvelle 
réponse  de  M.  Wilson. 

B.  B. 

Glasgow,  13  septembre  1901. 

Les  lecteurs  du  Journal  do  Physique  connaissent  toute  la  série  des 
expériences  de  M.  Crémieu  et  les  discussions  qhi  ont  été  soulevées 
à  ce  sujet.  Spécialement  invité  par  les  physiciens  anglais,  M.  Cré- 
mieu est  allé  exposer  ses  recherches  au  Congrès  de  la  British  Asso- 
ciation^ à  Glasgow.  Cet  exposé  reproduit  en  substance  l'article  paru 
dans  le  numéro  d'août  du  Journal.  11  insiste  particulièrement  sur  ce 
fait  que  ses  recherches  ont  été  purement  expérimentales,  et  qu'aucune 
idée  théorique  n'a  pu  influencer  a  priori  son  opinion  au  sujet  de 
l'existence  de  ces  effets. 

La  communication  a  été  suivie  d'une  discussion  à  laquelle  ont  pris 
part  : 
MM.  H.-A.  Wilson  ; 

Prof.  J.  Larmou  ; 

Prof.  A.  ScHusTiit  ; 

Prof.  A.  Gray  ; 

W.-M.  IlicKs; 

Prof.  Glazebrook; 

Prof.  Silvanus  P.  Thomson  ; 

Lord  Kelvin. 

1**  H. -A.  Wilson  reproduit  les  critiques  contenues  dans  son  article 

du  PhiL  Mar/.,  juillet  1901  (^),  et  dans  celui  de  M.  Harold  Pender 

(août  1901)  (*),  auxquelles  M.  Crémieu  a  déjà  répondu  en  partie  [Phil. 

Mag.^  août  1901) (^).  Ces  critiques  portent,  on  le  sait,  sur  le  rôle  des 

{})  J.  de  Pkys.,  ce  vol.,  p.  630. 

(2)  J.  de  Phys.,  ce  vol.,  p.  521. 

(3)  J,  de  Phys.^  ce  vol.  Voir  plus  bas,  p.  319. 

y.  de  Phys,,  3»  série,  t.  X.  3j 
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secteurs  fixes  formant  Tarmature  externe  des  disques  tournants,  et, 
d'autre  part,  sur  la  possibilité  de  l'existence  de  deux  charges  égales 
et  de  signe  contraire  fixées  sur  chacune  des  faces  du  diélectrique 
employé  pour  protéger  la  dorure  des  disques  ; 

2**  J.  Larmor  rappelle  que,  lors  de  Texpérience  de  Rowland,  ne 
pouvant  comprendre  comment  la  charge  est  entraînée  si  le  disque 
n'est  pas  divisé  en  secteurs,  il  avait  écrit  à  ce  sujet  à  Rowland,  qui 
lui  répondit  que  le  disque  n'était  pas  divisé.  Sans  admettre  la  critique 
de  H. -A.  Wilson,  il  déclare  toutefois  qu'il  réclamera  de  la  part  de 
M.  Crémieu  beaucoup  plus  d'évidence  que  de  la  part  de  ses  contra- 
dicteurs pour  être  convaincu  ; 

3°  A.  Schuster,  à  propos  de  l'expérience  directe  de  Crémieu,  réa- 
lisée avec  des  grains  de  sable  chargés,  qu'un  courant  de  gaz  carbo- 
nique entraîne,  expose  qu'il  a  essayé  de  voir  si  un  flux  de  ce  genre, 
réalisé  avec  des  gouttelettes  liquides,  serait  dévié  par  un  aimant.  La 
diftkulté  de  l'expérience  lui  fit  renoncer  à  cette  tentative;  mais  il  est 
persuadé  que  c'est  dans  cette  voie  qu'il  faut  chercher  la  solution.  Il 
n'admet  pas  non  plus  la  critique  de  Il.-A.  Wilson  au  sujet  des  phéno- 
mènes d'influence  entre  les  bords  voisins  des  secteurs  fixes  succes- 
sifs :  l'épaisseur  des  feuilles  d'étain,  très  faible  par  rapport  à  leur 
largeur,  devait  rendre  absolument  négligeable  la  capacité  électrosta- 
tique qui  interviendrait  dans  l'hypothèse  de  H. -A.  Wilson  ; 

4°  A.  Gray  déclare  avoir  fait  une  expérience  préliminaire  pour 
étudier  les  meilleures  conditions  dans  lesquelles  on  devrait  se  placer 
pour  répéter  l'expérience  d'induction  de  Crémieu  :  le  résultat  en  a  été 
négatif;  mais  M.  Gray  n'y  attache  pas  d'importance.  Il  trouve  tout 
à  fait  remarquable  l'approximation  obtenue  pour  les  valeurs  de  r, 
déduites  de  l'expérience  de  Rowland  et,  récemment,  de  celles  de 
H.  Pender  et  E.-P.  Adams.  Cet  accord  lui  semble  inexplicable  par 
des  erreurs  systématiques  ; 

6°  Lord  Kelvin  est  certain  que  l'électricité  en  mouvement  crée  un 
champ  magnétique  :  comme  le  professeur  A.  Gray,  il  trouve  extrème- 
mcnit  probant  l'accord  quantitatif  des  expériences  de  Rowland  et  de 
Pender.  En  terminant,  il  déclare  que  la  question  est  seulement  posée 
et  qu'il  faut  réclamer  un  grand  nombre  d'expériences,  le  plus  simples 
possible,  pour  en  tirer  la  vérité  ; 

T"*  Crémieu  fait  remarquer,  d'une  part,  que  son  expérience  des  cou- 
rants ouverts  répond  d'elle-même  à  l'objection  de  M.  Pender  :  si  le 
disque  portait  deux  charges  égales  et  de  signé  contraire,  le  débit 
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serait  nul  entre  les  balais  relies  au  galvanomètre.  Cet  effet  a  été 
parrois  constaté  par  lui;  mais  on  en  est  immédiatement  averti. 
D'autre  part,  l'accord  entre  les  valeurs  obtenues  pour  v,  dans  les 
expériences  de  Rowland  et  de  Pender,  ne  lui  paraît  pas  avoir  le  poids 
qu'on  lui  attribue.  Les  quantités  d'électricité  statique  mises  en  jeu 
pour  le  fonctionnement  des  appareils  étant  du  même  ordre  que 
rintensité  calculée,  il  suffit  de  la,  moindre  perte  pour  que  des  cou- 
rants de  conduction  réels  prennent  naissance,  dont  les  effets  seront 
voisins  de  ceux  qu'on  attend  de  la  convection. 


CRÉMlEtJ.  — Reply(RéponseàM.Harold-A.Wilson)(»).--P/«7o«.Affl/7as.,  II,p.235. 

M.  Wilson  insistait  surtout  sur  ce  que  l'action  magnétique  d'une 
convection  électrique  et  sa  réciproque,  l'action  électrostatique  d'une 
convection  magnétique,  expliquent  si  simplement  divers  phénomènes, 
entre  autres  la  déviation  des  rayons  cathodiques  par  un  aimant,  l'effet 
Hall  dans  les  électrolytes  gazeux;  qu'il  est  plus  naturel d'altribuor 
les  résultats  négatifs  des  expériences  de  M.  Crémieu  aux  métliodes 
employées  qu'à  la  non-existence  de  ces  actions. 

Dans  l'expérience  où  M.  Crémieu  cherchait  à  déceler  l'action  élec- 
trostatique d'un  champ  magnétique  variable,  un  disque  circulaire  AB 
fixé  à  une  monture  rectangulaire  ABCD  était  suspendu  par  un  fil  E 
et  entourait  un  électro-aimant  vertical  NS.  On  chargeait  le  disque 
par  le  fil  E.  Pendant  une  expérience,  on  renversait  alternativement 
le  courant  magnétisant  de  l'aimant  et  la  charge  du  disque.  M.  Cré- 
mieu n'observa  aucune  rotation  du  disque.  M.  Wilson  voit  l'explica- 
tion de  ce  résultat  négatif  dans  la  présence  du  courant  dans  la  mon- 
ture ABCD,  lors  du  renversement  de  la  charge  du  disque. 

L'aimant  produit  sur  ce  courant  un  couple  électro-magnétique 
qu'il  est  facile  de  calculer  et  qu'on  trouve  égal  et  de  signe  contraire 
à  celui  supposé  sur  le  disque. 

De  sorte  que,  d'après  M.  Wilson,  comme  l'action  électro-magné- 
tique de  l'aimant  sur  le  courant  existe  rarement,  le  résultat  négatif 


(1)  On  trouvera  une  brève  analyse  de  ces  critiques  de  M.  Wilson  à  la  page  630  de 
ce  volume.  On  y  insiste  un  peu  plus  ici,  pour  permettre  de  mieux  suivre  la  dis- 
cussion. 
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de  M.  Crémieu  prouve  Texistence  d'une  action  électrostatique  de 
l'aimant  sur  le  disque  chargé  précisément  égale  à  celle  calculée 
d'après  l'hypothèse  admise  jusqu'ici. 

A  cela,  M.  Crémieu  répond  qu'il  a  employé  un  solénoîde  fermer 
ne  produisant,  comme  on  sait,  aucune  action  électromagnétique 
extérieure,  et  que,  par  suite,  Tobjection  de  M.  Wilson  tombe. 

M.  Wilson  examine  ensuite  et  compare  les  expériences  de  Row- 
land-Hutchinson  et  de  Crémieu,  sur  l'efTet  magnétique  d'une  convec- 
tion  électrique. 

Dans  les  deux  expériences,  un  disque  en  éboniteC,  recouvert  d'une 
feuille  d'or  divisée  en  secteurs,  tourne  en  face  d'un  disque  paral- 
lèle B  en  mica,  également  recouvert  d'une  feuille  d'or  divisée  en 
secteurs.  Entre  deux  systèmes  identiques  se  trouve  placé  le  système 
d'aiguilles  astatiques. 

En  outre,  dans  le  dispositif  de  Crémieu,  les  disques  étaient  placés 
dans  un  tambour  A,  en  laiton,  pour  supprimer  toute  action  électro- 
statique. M.  Wilson  croit  que  les  résultats  négatifs  de  Crémieu  sont 
dus  précisément  à  ce  tambour  et  au  mauvais  isolement  des  secteurs. 

Examinant  ce  que  deviennent  les  lignes  de  force  lors  de  la  rotation 
du  disque,  il  note  avec  le  tambour  la  production  de  deux  courants 
égaux  et  de  sens  contraire  sur  la  face  intérieure  de  A  et  sur  la  fac^ 
extérieure  de  B,  puis  deux  courants  égaux  et  de  sens  contraire  sur 
la  face  intérieure  de  B  et  sur  le  disque  C.  Le  système,  par  suite,  ne 
doit  donner  aucune  action  magnétique  extérieure,  comme  l'a  constaté 
M.  Crémieu, 

Si  le  tambour  n'existe  pas,  comme  dans  l'expérience  Rowland- 
Hutchinson,  il  n'en  est  plus  de  môme  ;  si  les  secteurs  sont  bien  isolés, 
les  lignes  de  force  se  ferment  en  allant  d'un  secteur  fixe  à  Tautre,  de 
sorte  que  ces  secteurs  fixes  sont  le  siège  de  deux  courants  égaux  et 
de  signes  contraires,  qui  se  neutralisent,  et  qu'il  ne  reste  plus  que 
l'action  du  disque  tournant. 

Si  les  secteurs  sont  mal  isolés,  les  lignes  de  force,  au  lieu  d'aller 
d'un  secteur  à  l'autre,  glissent  sur  le  disque,  et  l'action  du  courant 
produit  par  le  disque  tournant  est  contre-balancée  en  toutou  en  partie 
par  le  courant  ainsi  produit  sur  le  plateau  fixe. 

A  cela,  M.  Crémieu  répond  qu'il  a  vérifié  l'isolement  des  secteurs 
et  que  l'étude  des  notes  de  Rowhind-Hutchinson-Hinsled  lui  fait 
plutôt  soupçonner  l'isolement  de  leurs  secteurs  soit  fixes,  soit 
mobiles,  et  que,  de  plus,  il  a  retrouvé  les  mêmes  résultais  dans  deux 
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expériences  ultérieures  où  les  secteurs  fixes  étaient  complètement 

supprimés, 

E.  Pbrrbau. 


HAROLn  PENDER.  —  On  the  Magnetic  Effect  of  Electrical  Convection 
(Action  magnétique  d'une  convection  électrique).  —  Philos.  Magai.,  t.  II.  p.  179. 

M.  Pender  fait  d'abord  un  historique  de  la  question  en  donnant 
une  courte  analyse  des  diverses  expériences  faites  à  ce  sujet.  Il 
signale  que  Rowland  attribuait  Tinsuccès  de  M.  Crémieu  soit  à  une 
décharge  du  disque  tournant,  soit  à  une  charge  acquise  de  signe 
contraire,  déposée  sur  le  diélectrique,  dans  le  cas  où  le  disque  était 
recouvert  de  caoutchouc.  Ces  perturbations  tiendraient,  d'après 
Rowland,  au  voilement  produit  par  la  rotation  du  disque,  occasion- 
nant ainsi  des  décharges  qu'on  n'obtient  pas  au  repos. 

M.  Fonder  s'est  alors  proposé,  sous  la  direction  de  Rowland,  de 
refaire  la  première  expérience  de  Crémieu,  qui  consiste  à  mesurer  le 
courant  induit  dans  une  bobine  par  le  renversement  du  courant  de 
convection  dû  à  un  disque  tournant  chargé,  en  évitant  les  objections 
signalées  et  en  se  mettant  à  Tabri  des  diverses  causes  d'erreur,  qui 
tiennent  principalement  :  1°  aux  perturbations  mécaniques  dues  à  la 
rapide  rotation  des  disques  ;  2*  à  l'action  électrostatique  directe  du 
disque  chargé  ;  3^  aux  perturbations  magnétiques  extérieures. 

La  grande  sensibilité  du  galvanomètre  l'obligea  à  faire  les  mesures 
de  i'^^SO  à  5  heures  du  matin  avant  le  passage  des  tramways. 

Les  disques  D,  D  étaient  de  micanite  (épaisseur  :  0,356  centimètre  ; 
diamètre  :  30,4  centimètres),  dorés  sur  chaque  face,  montés  sur  des 
noyaux  d'ébonite  tournant  autour  de  deux  axes  horizontaux  indé- 
pendants dans  le  prolongement  l'un  de  l'autre.  Chaque  disque  est 
placé  entre  deux  plaques,  c,  c,  de  condensation,  formées  par  des 
anneaux  de  laiton  collés  sur  des  plaques  d'ébonite  de  40  centimètres 
carrés  (diamètre  extérieur  :  40  centimètres  ;  diamètre  intérieur  : 
10  centimètres).  On  peutvarierla  distance  des  disques  etdes  plaques 
à  volonté  et  régler  leur  parallélisme. 

Chaque  disque  est  muni  d'un  compteur  de  tours.  Il  est  charge  par 
un  balai  en  laiton  mince,  fixé  à  C,  qui  frotte  sur  un  anneau  en  laiton 
fixé  au  noyau  d'ébonite. 

La  bobine  (diamètre  moyen  :  30  centimètres  ;  largeur  :  3,8;  épais- 
seur :  1,27  ;  nombre  de  tours  :  1.295  ;  résistance  :  140  w  ;  fil  21  B  et  S) 
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était  suspendue  librement,  indépendante  entre  les  deux  plaques  inté- 
rieures, de  manière  à  ne  subir  aucune  action  mécanique. 

Tout  le  circuit,  bobine,  fil,  galvanomètre,  était  disposé  de  manière 
à  être  à  lïntérieur  d'un  écran  électrostatique  en  communication  avec 
la  terre. 

Le  galvanomètre,  très  sensible,  était  à  aiguille  astatique  à  quatre 
bobines,  de  faible  résistancç,  58,4  w.  Avec  les  aimants  compensa- 
teurs, on  pourrait  amener  la  période  à  25  secondes,  auquel  cas  un 
courant  de  10"^^  ampères  donnait  une  déviation  de  1  millimètre  sur 
Téchelle  placée  à  1*",10.  L'aiguille  était  amortie.  Le  galvanomètre 
était  placé  sur  un  support  fixe  et  protégé  magnétiquement  par  trois 
enveloppes  de  fer  doux. 

Le  disque  était  chargé  par  une  machine  de  Voss  (diamètre  des 
plateaux  :  50  centimètres),  dont  chaque  pôle  communiquait  avec  les 
armatures  intérieures  d'une  batterie  de  trois  bouteilles  de  Leyde, 
dont  les  armatures  extérieures  étaient  reliées  au  sol.  * 

Un  commutateur  tournant  renversait  la  charge  du  disque  12  à 
20  fois  par  seconde.  En  même  temps,  il  faisait  fonctionner  un  com- 
mutateur qui  intervertissait  les.  communications  des  bornes  de  la 
bobine  et  des  bornes  du  galvanomètre.  Ces  commimications  se  fai- 
saient entre  tige  et  ressort  d'argent,  pour  éviter  tout  contact  ther- 
moélectrique. 

Tous  les  appareils  étaient  installés  de  manière  à  atteindre  le  triple 
but  signalé. 

La  marche  d'une  expérience  était  la  suivante  : 

Si  les  disques  tournent  dans  un  certain  sens,  on  intercale  le  galva- 
nomètre dans  le  circuit  de  la  bobine.  On  note  une  déviation  D.  Si  on 
change  le  signe  de  la  charge,  on  note  une  déviation  D  dans  l'autre 
sens.  Si  le  galvanomètre  reste  continuellement  en  circuit,  on  doit 
donc  avoir  une  déviation  2D  changeant  de  sens  avec  l'ordre  du  chan- 
gement de  signe  des  disques. 

L'expérience  a  démontré  une  déviation  2D  =  30  à  80  millimètres, 
suivant  les  conditions,  et  toujours  dans  le  sens  indiqué  par  la  règle 
d'Ampère. 

M.  Pender  avait  disposé  son  expérience  de  manière  à  pouvoir  en 
faire  une  expérience  quantitative.  Un  calcul  simple  montre  que  la 
déviation  D  est  donnée  par  la  formule  : 


D  = ;      6rMrfr. 
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2N'K  =  déviation  donnée  par  un  courant  unité  changeant  c  fois 
de  sens  par  seconde,  comme  la  charge  du  disque. 

N  =  nombre  de  tours  du  disque  par  seconde. 

(j  =  densité  de  la  charge  du  disque  au  point  distant  de  r  du 
centre. 

M  =  moyenne  valeur  de  4  valeurs  de  M'  =  inductance  mutuelle  de 
Tanneau  de  rayon  r,  d'épaisseur  dr  et  de  la  bobine;  R^,  Rj,  rayons 
intérieur  et  extérieur  du  disque. 

V  =  rapport  des  unités  électrostatiques  et  électromagnétiques. 

En  tenant  compte  que  <t  n*est  plus  le  même  au  bord  et  au  centre, 
on  arrive  à  la  formule  : 

4VNK      (    r^'  ,,  ,"  ^,  R3  ,        /,         r.^\^ 
«  =  (B-7yDJj      rM.irX-loge(2cos-JM^^ 


V  =  différence  de  potentiel  du  disque  et  des  plateaux  voisins. 

B  =  distance  entre  les  plateaux  ;  [i  =  épaisseur  du  disque. 

Au  lieu  de  calculer  la  parenthèse,  M.  Pender  indique  le  procédé 
expérimental  employé  pour  en  avoir  une  valeur  approchée  et  qui 
consiste  essentiellement  à  remplacer  le  disque  par  une  série  de  douze 
bobines  plates  d'un  tour  chacune,  collées  surun  disque  plat,  dans  les- 
quelles on  fait  passer  un  courant  connu  qu'on  peut  renverser.  On 
produit  ainsi  un  courant  d'induction  dans  la  bobine  qu'on  mesure. 

La  différence  de  potentiel  V  était  mesurée  avec  un  électromètre 
absolu  déjà  employé  par  Rowland  et  Hutchinson. 

Les  diverses  valeurs  de  v  calculées  varient  entre  2,75  et  3,23  avec 
une  moyenne  de  2,96  —  10'^. 

L'accord  de  l'expérience  et  de  l'hypothèse  de  l'existence  de  l'action 
magnétique  d'une  convoclion  électrique  est  donc  aussi  satisfaisant 
que  possible. 

M.  Pender  signale,  en  outre,  avoir  trouvé  le  même  résultat  quand 
les  surfaces  des  disques  et  des  plateaux  sont  partagés  en  secteurs, 
ce  qui  exclut  l'hypothèse  qu'auparavant  l'action  magnétique  observée 
pourrait  être  due  à  des  courants  de  conduction  dans  les  surfaces 
métalliques. 

M.  Pender  trouve  donc  ainsi,  en  refaisant  la  même  expérience 
que  M.  Crémieu,  un  résultat  tout  à  fait  opposé. 

E.  Pbrreau. 


^^' 
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Harol-Ad.  WILSON.  —  The  Magnetic  Effect  of  Electric  Conveclion 
(L'effet  magnétique  de  la  convection  électrique).  —  T.  II,  p.  819-320. 

M.  Wilson  répond  à  son  tour.  II  reconnaît  avoir  représenté  à  tort 
M.  Crémieu  comme  se  servant  d'un  simple  barreau  aimanté,  alors 
qu'il  emploie  actuellement  un  circuit  magnétique  rectangulaire  en 
fer  avec  des  bobines  magnétisantes  sur  Tun  de  ses  côtés.  Mais  cette 
circonstance  ne  modifie  pas  la  portée  de  l'objection.  Il  lui  parait  aisé 
de  voir,  d'après  les  données  mêmes  de  M.  Crémieu,  qu'à  peu  près 
toutes  les  lignes  de  force  magnétique,  dans  son  appareil,  doivent 
passer  à  travers  l'air  et  non  autour  du  rectangle  de  fer,  comme  il  le 
suppose.  Par  suite,  Tobjection  de  M.  Wilson  conserve  sa  valeur;  et, 
en  fait,  cette  expérience,  si  elle  prouve  quelque  chose,  prouve  que  la 
force  électromotrice  due  à  la  variation  de  l'induction  magnétique  doit 
agir  sur  une  charge  statique.  M.  Wilson  estime  que,  si  M.  Cré- 
mieu répétait  cette  expérience  en  employant  seulement  un  barreau 
aimanté,  au  lieu  de  son  rectangle,  il  n'obtiendrait  encore  aucun  effet, 
tandis  que,  si  l'effet  en  question  n'existait  pas,  on  devrait  obtenir  une 
déviation  due  à  l'action  du  champ  magnétique  sur  le  courant,  quand 
le  disque  est  chargé. 

Au  sujet  de  l'expérience  des  courants  ouverts,  M.  Wilson  pense 
que  le  potentiel  employé  (environ  115  unités  électrostatiques)  suffi- 
rait à  produire  une  étincelle  de  1  centimètre  de  long,  de  telle  sorte 
qu'une  décharge  par  aigrette  pouvait  atteindre  l'ébonite  et  donner 
sur  la  face  en  regard  du  secteur  fixe  une  charge  égale  et  opposée 
à  celle  qui  est  induite  sur  les  secteurs  mobiles.  Par  conséquent,  la 
charge  totale  du  disque  serait  nulle,  et  aucun  champ  magnétique  ne 
pourrait  être  produit. 
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Itédaclion  prie  M.IK  les  Auteurs  de  vouloir  liien  lui 
envoyer  désoriiiais  deux  exempiaires  de  leurs  nou- 
veaux .Mémoires. 
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Dans  la  première  partie  de  ce  travail,  publiée  aans  le  Journal  de 
Physique  (^),  nous  avons  étudié  les  conditions  dans  lesquelles  le 
système  (A  -\r  B)  formé  du  système  A,  susceptible  de  se  transformer 
en  le  système  B  avec  dégagement  de  chaleur,  se  trouve  à  Tétat 
d'équilibre,  qu'il  s'agisse  soit  d'un  équilibre  véritable,  soit  d'un  faux 
équilibre.  Dans  cet  article,  nous  allons  traiter  les  phénomènes  dyna- 
miques qui  accompagnent  les  changements  de  composition  et  de  tem- 
pérature. 

Vitesse  (Tune  réaction.  —  Considérons  le  système  (A  +  B)  et,  pour 
fixer  les  idées,  supposons  que  la  réaction  qui  s'y  produit  soit  une 
réaction  exothermique,  c'est-à-dire  une  transformation  du  type 
A  »— >■  B.  A  un  instant  t,  le  système  renferme  une  masse  m  du 
corps  B  ;  cette  masse  croît  avec  le  temps,  en  sorte  qu'à  un  instant 

t  postérieur  à  t^  cette  masse  a  une  valeur  m'  >  m.  Le  rapport  —7 

est  ce  que  Ton  nomme  la  vitesse  moyentie  de  la  réaction  A  »— *-  B. 

entre  les  instants  t  et  t\  La  limite  vers  laquelle  tend  ce  rapport  quand 

/'  — /tend  vers  zéro,  est  la  vitesse  de  la  réaction  A  3»— ►  B  à  Vinstant  t. 

Accélération  d'une  réaction,  —  Soit  v  la  vitesse  de  la  réaction 

A  »— ►B  à  rinstant  ^,  et  v'  la  vitesse  de  la  même  réaction  àUinstant 

v'  — -  V 
postérieur  à  /,  le  rapport   -; est  V accélération  moyenne  de  la 

réaction  entre  les  instants  /  et  /'  ;  la  limite  vers  laquelle  tend  ce  rap- 
port, lorsque  t'  —  t  tend  vers  zéro,  e^iV accélération  de  la  réaction  à 
Vinstant  t. 

Influence  de  la  composition  du  système  sur  la  vitesse  de  réaction, 
—  L'étude  que  nous  avons  faite  de  la  réaction  A  W — >-  B,  dans  la  pre- 
mière partie  de  ce  travail,  permet  d'énoncer  les  propositions  suivantes  : 

1*^  La  vitesse  de  la  réaction  A  2»— >-  B  diminue  au  fur  et  à  mesure 
qu'augmente  la  ma^se  m  duoorjjs  B. 

(ï)  Cet  article  n'estque  la  traduction  en  langage  ordinaire  de  la  théorie  dévelop- 
pée par  M.  Duhem  dans  le  tome  I  de  son  Traité  élémentaire  de  Mécanique  chi- 
mique fondée  sur  la  Thermodynamique  y  p.  246  à  280. 

(«)  3-  série,  t.  IX.  p.  329  ;  1900. 
J.  de  Phfjs.,  3-  série,  t.  X.  (Sepembre  1901.)  36 
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2^  Si  la  valeur  |x  de  la  masse  m  correspond  à  un  état  d^ équilibre  dti 
système  y  la  vitesse  de  réaction  tend  vers  0  lorsque  m  tend  vers  (jl. 

Toute  rc^action  isothermique  est  une  réaction  modérée.  —  Considé- 
rons la  réaction  A  »->-  B,  qui  se  produit  à  température  constante 
et  à  volume  constant,  par  exemple.  A  Tinstant  ^  m  est  la  masse  du 
corps  B  et  V  la  vitesse  de  réaction;  à  Tinstant  t\  postérieur  h  /,  ces 
grandeurs  ont  pour  valeurs  respectives  m'  et  r'.  La  masse  w'  est 
supérieure  à  m  et,  par  suite,  v'  est  plus  petit  que  v. 

Lorsquon  maintient  invariable  la  température  T  du  système  [n^action 
isothermique  et  quon  laisse  constant  soit  le  volume  qu'occupe  le  sys- 
tème^ soit  la  pression  quil  supporte^  la  vitesse  de  la  réaction  dont  il 
est  le  siège  diminue  d'un  instant  à  V instant  suivant. 

Nous  nommerons  réaction  modérée  une  réaction  dont  la  vitesse 
diminue.  Nous  pourrons  dire  alors  que  : 

Toute  réaction  isothermique  accomplie  soit  sons  volume  constant^ 
soit  sous  pression  constante^  est  une  réaction  modérée. 

L'acce'lération  iVune  réaction  modérée  est  ncyative.   —  Si  r  est  la 

vitesse  d'une  réaction  à  Tinstant  ^  et  t?  +  t^  ^^  sa  vitesse  à  Tinstant 

dt 

^  4"^^  1®  rapport -j-  est  Taccélération  à  Tinstant  ^  et  on  peut  énoncer 
a  i 

la  proposition  suivante  : 

Une  réaction  qui  est  modérée  à  l'instant  t  a  une  accélération  néga- 
tive à  cet  instant. 

Influence  de  la  température  sur  la  vitesse  de  réaction,  —  Suppo- 
sons que  la  transformation  A  •— >•  B  soit  du  type  H*  -|-  S  •— ► 
H'S  que  nous  avons  étudiée  dans  notre  premier  article.  Aux  tem- 
pératures inférieures  à  6,  la  réaction  est  limitée  par  une  valeur 
tx  de  m,  qui  croît  avec  la  température;  aux  températures  comprises 
entre  6  et  H^,  la  réaction  est  pratiquement  limitée  et  ne  s'arrête 
que  lorsque  le  corps  A  est  complètement  transformé  dans  le  corps  B. 
Dans  ces  limites  de  température,  on  peut  énoncer  la  loi  suivante,  qui 
résulte  de  Texpérience  : 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs  et,  en  particulier ^  la  composition  du 
système  correspondant  à  une  même  voleur  de  w,  la  vitesse  v  de  lo 
transformation  est  d'autant  plus  gravide  que  la  température  est 
plus  élevée. 

Cette  loi  est  vraie  pour  une  transformation  A  W^-^  B,  telle  que  la 
réaction  ne  s'arrête  que  lorsque  la  transformation  est  intégrale^  ou 


FAUX  ÉQUILIBRES   CHIMIQUES  527 

<]ui, lorsquelle  est  limitée,  a,  dans  les  conditions  où  l'on  opère,  une 
limite  fx  qui  est  indépendante  de  la  température  ou  croît  avec  elle. 
Mais  elle  peut  devenir  inexacte  si  la  valeur  \k  diminue,  tandis  que  la 
température  T  croît. 

Imaginons,  en  effet,  qu'aux  températures  T  et  T',  T'  >  T,  corres- 
pondent deux  valeurs  limites  \k  et  ^'  de  m,  (i.'  <  {a,  à  la  température 
T  un  système  où  w  =  ji'  est  le  siège  d'une  certaine  réaction  dont  la 
vitesse  n'est  pas  nulle;  au  contraire,  à  la  température  T',  un  sys- 
tème où  m  =  (x'  est  en  équilibre,  et  la  réaction  a  une  vitesse  nulle, 
«'est^à-dire  plus  petite  que  la  vitesse  de  réaction  à  la  température  T. 
Variation  de  la  vitesse  de  réaction  par  suite  d'un  petit  changement 
de  composition  et  de  température,  —  Soit  v  la  vitesse  de  la  réaction 
que  Ton  considère  lorsque  la  masse  du  corps  B  a  la  valeur  m  et  que 
la  température  a  la  valeur  T.  Si  la  masse  m  subissait  seule  une  va- 
riation positive  df;/i,  la  vitesse  subirait  une  augmentation  Kdm, 
K  étant  un  coefficient  dont  la  valeur  dépend  de  la  masse  m,  de  la 
température  T,  et  des  autres  conditions  dans  lesquelles  se  trouve  le 
système.  Une  augmentation  de  la  masse  tn  produit  toujours,  si  on  ne 
fait  varier  ni  la  température  ni  les  autres  conditions  dans  lesquelles 
se  trouve  le  système,  une  diminution  de  la  vitesse  v  et  inversement. 
On  doit  en  conclure  que  le  coefficient  K  est  toujours  m^gatif. 

Si  la  température  subissait  seule  une  petite  variation  dT^  la  vitesse 
subirait  un  accroissement  HrfT;  H  étant  un  coefficient  dont  la 
valeur  dépend  de  la  masse  m,  de  la  température  T  et  des  autres  con- 
'ditions  dans  lesquelles  se  trouve  le  système.  Nous  savons  que,  si  la 
réaction  nest  limitée  que  par  la  transformation  complète^  ou  bien 
encore  si  la  valeur  fi  de  w,  qui  limite  la  re'action^  ue  diminue  pas 
lorsque  la  température  croit,  une  augmentation  de  la  température 
produit,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une  augmentation  de  la 
•vitesse  de  réaction.  Dans  ces  conditions,,  le  coefficient  II  est  positif. 
Si  l'on  impose  en  même  temps  à  la  masse  m  l'accroissement  dm  et 
à  la  température  T  l'accroissement  r/T,  la  vitesse  v  subit  l'accrois- 
sement : 

(i)  (/y  m  Kc/m  +  HdT. 

Réactions  isothermiques,  —  Si,  dans  la  transformation  considérée, 
/fT  =  o,  et  si  Ton  remarque  que  : 

dm  z=z  vdt  et  dv  =  ydt 
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on  a 

(2)  T=Kt. 

Renflions  adiahaiiques,  —  Entre  les  instants  i  et  /  +  ^^  ^^  masse 
du  corps  B  varie  de 

dm  =1  vdt. 

Si  celte  réaction  était  elTectuée  à  la  température  T,  elle  entraîne- 
rait une  absorption  de 

—  Ldm  =1  —  hvdt  calories, 

L  étant  le  nombre  de  calories  de'gagées  par  la  réfaction  qui,  dans  les 
conditions  où  le  système  est  i)lacé,  transformerait  Viinitéde  masse  de 
matière. 

Mais,  pendant  que  la  masse  du  système  varie  de  dm,  la  tempéra- 
ture varie  de  dT  ;  si  cette  modification  se  produisait  seule,  elle 
absorberait  une  quantité  de  chaleur  Cf/T;  C  étant  la  capacité  calo- 
rifique totale  du  système  dans  les  conditions  oii  il  est  placé. 

La  quantité  totale  de  chaleur  absorbée  par  le  système  a  pour 
expression  : 

—  Lvdt  -f-  CdT, 

qui  est  égale  à  zéro,  si  la  réaction  est  adiabatique. 
On  eu  déduit  : 

(3)  dT=:^vdt. 

En  reportant  cette  valeur  dans  Toquation  (1),  on  trouve  : 

(4;  r=('^  +  t)"- 

Hf 

Réactions  explosives,  —  Le  coefHcientK  -| — jr  peut  être  positif  ou 

négatif.  En  effet  prenons  une  réaction  du  type  H^  -|-  S  B— ►  H-S,  et 
supposons  la  température  inférieure  à  0.  H  est  positif;  il  en  est  de 
même  de  HL  ;  orK  est  négatif;  le  signe  du  coefficient  K  -|-  HL  peut 
donc  être  +  ûu  — . 

HI 

Quelles  sont  les  propriétés  de  cette  réaction  si  K  -}-  -jr  >  o  ? 

L'accélération  étant  positive,  la  vitesse  croît  avec  le  temps  :  dès 
lors,  comme  on  dit  souvent,  la  reaction  s* emballe  ;  en  même  temps,  en 
vertu  de  Tégalité  (3),  la  température  s'élève  d'un  instant  à  tavtre. 
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On  peut  dire  que  ces  deux  propriétés  sont  les  caractères  aux- 
quels on  reconnaît  une  réaction  explosive^  ou  plutôt  les  chimistes 
nomment,  en  général,  réaction  explosive  une  réaction  qui  présente 
ces  deux  caractères  à  un  très  haut  degré. 

Mais,  pour  donner  de  ce  terme,  réaction  explosive,  une  définition 
nette,  nous  conviendrons  qu'il  désignera  dorénavant  ime  réaction 
dont  V accélération  est  positive  et  qui  est  accompagnée  d'une  élévation 
de  tempe'rature  du  système. 

Nous  pourrons,  dès  lors,  énoncer  la  proposition  suivante  : 
Tandis  quune  réaction  isothermique  est  forcément   une  réaction 
modérée^  une  reaction  adiahatique  peut  être  explosive. 

Indétermination  de  la  température  qui  rend  une  réaction  explo- 
sive. —  On  voit  par  là  que,  pour  décider  si  une  réaction  est  ou  n'est 
pas  ex2)losive,  il  ne  suffit  pas  d'indiquer  la  composition  du  système^  sa 
température^  la  pression  à  laquelle  il  est  soiwiis  ou  le  volume  quil 
occupe.  Toutes  ces  conditions  demeurant  les  mêmes,  il  peut  se  faire  que 
la  même  re'action  soit  ou  ne  soit  pas  explosive  ;  selon  la  loi  qui  régit 
les  varintions  de  température^  une  re'action  explosive^  si  le  système  est 
enfermé  dans  une  enceinte  imperméable  à  la  chaleur  devient  modé- 
rée si  on  la  rend  isothermique. 

On  comprend,  dès  lors,  que  des  auteurs  divers,  opérant  par  des 
procédés  différents,  puissent  donner  des  indications  très  variables 
touchant  les  conditions  en  lesquelles  une  réaction  devient  explosive. 
Mitsclierlich  a  trouvé  que  la  combinaison  de  Toxygène  et  de  l'hydro- 
gène devenait  explosive  à  774*»  ;  MM.  Mallard  et  Le  Chatelier  ont 
indiqué,  pour  ce  phénomène,  la  température  550^  environ  ;  MM.  Ar- 
mand Gautier  et  Hélier,  en  chauffant  le  mélange  d'oxygène  et 
d'hydrogène  dans  un  vase  de  porcelaine  rempli  de  fragments  de 
porcelaine  qui  augmentaient  la  surface  de  chauffe  et  rendaient  la 
réaction  presque  isothermique,  ont  pu  reculer  jusqu'à  825**  la  tempé- 
rature à  laquelle  la  formation  de  l'eau  devient  explosive.  M.  Berthe- 
lot(*)a  en  quelque  sorte  fait  l'expérience  inverse.  Le  chlorate  de 
potasse  ne  détone  pas  sous  l'influence  d'un  échauffement  progres- 
sif, bien  qu'il  se  décompose  avec  une  grande  vitesse  et  une  élévation 
de  température  qui  peut  aller  jusqu'à  l'incandescence,  lorsqu'on 
opère  dans  une  petite  cornue,  chauffée  à  feu  nu  et  contenant  une 
centaine  de  grammes  de  matière  ou  davantage.  Mais  on  peut  le  faire 

(*)  Berthelot,  C.  fl.,  4  décembre  1899. 
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détoner  sous  la  pression  ordinaire,  en  vase  ouvert  et  dans  un  gaz 
inerte  en  l'introduisant  brusquement  en  très  petite  quantité  au  voisi- 
nage d'une  paroi  maintenue  a  une  température  beaucoup  plut  élevée 
que  celle  qui  est  nécessaire  pour  commencer  la  décomposition. 
L'expérience  réussit  également  très  bien  avec  Tacide  picrique,  que 
M.  Berthelot  a  pu,  dans  ces  conditions,  faire  détoner. dans  Tazotc. 

Restriction,  —  Pour  aller  plus  loin  dans  Tétude  des  réactions 
explosives,  il  esl  nécessaire  de  faire  la  restriction  suivante  : 

Dorénavant,  lorsque  nous  parierons  des  conditions  dans  lesquelles 
une  réaction  devient  explosive^  nous  supposerons  toujours  que  le  sys- 
tème est  placé  dans  une  enceinte  imperméable  à  la  chaleur. 

Stabilité  et  instabilité  des  faux  équilibres  limites,  —  Supposons^ 
pour  fixer  les  idées,  que  nous  ayons  à  étudier  une  transformation  dû 
type  H*-|-S»— *-H*S.  La  région  des  faux  équilibres  est  séparée 
de  la  région  de  réaction  isothermique  par  une  ligne  fe  qui  monte  de 
gauche  à  droite;  les  divers  points  de  cette  ligne  représentent  les 
états  de  faux  équilibres  limites  du  système. 


T   T*dT 
Fus.   ï. 


Soient  F  et  F'  deux  points  infiniment  voisins  pris  sur  la  ligne  fc; 
T,  X  sont  les  coordonnées  du  premier  ;  T  -|-  ^T,  a  +  fl^a  sont  les  coor- 
données du  second.  La  vitesse  v  de  la  combinaison  tend  vers  léro 
lorsque  le  système  tend  vers  Tétai  représenté  par  le  point  F  ;  elle 
tend  encore  vers  zéro  lorsque  le  système  tend  vers  Tétat  représenté 
par  le  point  F'  ;  la  différence  dv  relative  à  ces  deux  étals  doit   donc 
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être  égale  à  zéro,  co  qui  peut  s'écrire  en  vertu  de  I  égalité  {i)  : 

Kdm  -i   HdT  =2  o. 
Or 

dm  =  Mda, 

M  étant  la  masse  la  plus  grande  du  corps  B  qui  peut  exister  dans 
le  système.  On  a  donc  : 

KMcfa  +  HrfT  r=z  o 

ou 

rfa  H 

(5)    Coefficient  angulaire  de  la  tangente  enFà/G  =  —  =  —  ^rr:- 

ul  KM 

Prenons  maintenant  un  état  de  faux  équilibre  et  demandons-nous 
si  cet  état  de  faux  équilibre  est  stable,  indifférent  ou  instable. 

Tout  état  de  faux  équilibre  non  limite'^  est  indiffi^rent.  —  Supposons 
d'abord  que  Tétat  de  faux  équilibre  considéré  ne  soit  pas  un  état  de 
faux  équilibre  limite  ;  le  point  qui  le  figure  se  trouve  à  Tintérieur  de 
la  région  des  faux  équilibres.  Donnons  au  système  un  petit  dérange- 
ment correspondant  à  de  petites  variations  de  T  et  de  a  ;  nous  pour- 
rons toujours  pr(Midre  ces  variations  assez  petites  pour  que  Tétat  du 
système  dérangé  soit  encore  représenté  par  un  point  de  la  région  des 
faux  équilibres,  cas  auquel  le  système  dérangé  sera  encore  en 
équilibre.  Nous  pouvons  donc  énoncer  la  proposition  suivante  : 

Tout  état  de  faux  équilibre  qui  n'est  pas  un  état  de  faux  équilibre 
limite  est  un  état  d'équilibre  indiffèrent. 

Si  la  température  est  invariable^  tout  faux  équilibre  limite  est 
stable.  —  Considérons  maintenant  un  état  limite  de  faux  équilibre 
représenté  par  un  point  F  de  la  ligne  /C,  et  imposons  au  système  un 
petit  dérangement.  Il  peut  arriver  que  ce  dérangement  fasse  pénétrer 
le  point  figuratif  de  l'état  du  système  à  l'intérieur  de  la  région  des 
faux  équilibres  ;  pour  un  tel  dérangement,  le  système  est  assuré- 
ment à  l'état  d'équilibre  indifférent.  Il  peut  arriver,  au  contraire,  que 
ce  dérangement  amène  le  point  figuratif  en  ^,dans  la  région  de  réac- 
tion exothermique. 

Supposons,  en  premier  lieu,  qu'après  avoir  légèrement  dérangé  le 
système,  on  le  place  dans  des  conditions  telles  qu'il  ne  puisse  plus 
subir  que  des  modifirations  isothermiques.  Le  point  figuratif  de 
Télat  du  système  étant  dans  la  région  de  réaction  exothermique  et  la 
transformation   A  m — ►  B  se  faisant  avec  dégagement  de  chaleur. 
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01  croît  sans  que  T  varie  ;  le  point  figuratif  s'élève  sur  une  parallèle 
à  Ox  menée  par  le  points  ;  comme  ce  dernier  point  est  assurément 
au-dessous  de  la  ligne  fC,  le  point  figuratif  se  rapproche  de  cette 
ligne  ;  la  réaction  tend  à  ramener  le  système  à  Tétat  d'équilibre.  On 
peut  donc  dire  que  : 


oc«da 


Un  état  de  faux  équilibre  limite  est  un  état  d'équilibre  stable  pour 
un  système  qui^  une  fois  dérangé^  ne  peut  plus  subir  que  des  modifi- 
cations isothermiques. 

Si  les  réactions  sont  toutes  adiabatiques,  les  faux  e'quilibres  limites 
peuvent  être  stables  ou  instables.  —  Supposons,  au  contraire,  que  le 
système  une  fois  dérangé  ne  puisse  subir  que  des  modifications  adia- 
batiques.  Le  point  figuratif  est  en  ^  à  Tinstant  t  et  en  g'  à  Tinstant 
t-^dt]  (T,  a)  sont  les  coordonnées  du  point  ^,  (T-f-o?T,  a +  6^»)  sont 
les  coordonnées  du  point  g\ 

Nous  avons  les  relations  : 


dm  =  Mda, 


dm  =  rrff , 


M. 


La  modification  étant  adiabatique,  Téquation  (3)  donne  : 


d'où  on  déduit  : 

(6) 


dT=-vdt; 


.     .   ^_,.        rfa         G 
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Soit,  d'autre  part,  Fô  la  tangente  en  F  à  la  ligne  /"C,  Téquation  (5) 
s'écrit  : 

(5)  tang(Fe,OT)  =  -j^- 

Les  quantités  L, c,  t?,  dt  étant  positives, dT  est  positif  et  le  points' 
est  à  droite  du  point  ç  sur  la  ligne  dont  le  coefficient  angulaire  est 
donné  par  la  relation  (6).  Deux  cas  principaux  sont  dès  lors  k  distin- 
guer. 

i**  L'angle  {gg\  OT)  est  plus  grand  que  V angle  (Fô,  OT). 

Il  en  résulte  que  : 

(''  LM>--KM- 

La  ligne  gg'  monte  de  gauche  à  droite  plus  rapidement  que  la 
ligne  Fô  ;  le  point  figuratif  du  système  qui,  par  suite  de  la  réaction, 
se  déplace  de  gauche  à  droite  sur  la  ligne  gg\  se  rapproche  de  la  tan- 
gente Fô  ;  le  point  figuratif  de  Tclat  du  système  se  rapproche  de  la 
ligne  limite  des  faux  équilibres.  On  peut  donc  énoncer  la  proposition 
suivante  : 

Un  système  assujetti  après  dérangement  à  n^ éprouver  que  des  mo- 
di/îcalions  ADiABATiQu ES  est  en  équilibre  stable  dans  une  position  de 
faux  équilibre  limite  en  laquelle  est  vérifiée  la  condition  (7). 

2°  L'angle  {gg\  OT)  est  plus  petit  que  V angle  (Fô,  OT). 

Dans  ce  cas  :  ^ 

(«)  oi<-îii- 

Un  raisonnement  analogue  au  précédent  conduit  à  la  proposition 
suivante  : 

Un  système  assujetti  après  dérangement  à  n'éprouver  que  des  mo- 
difications ADiABATiQUES  est  en  équilibre  instable  dans  un  état  de  faux 
équilibre  oii  est  vérifiée  la  condition  (8) . 

La  ligne  fc  monte  de  gauche  à  droite  d'abord  rapidement,  puis  de 
plus  en  plus  lentement  ;  à  la  température  0,  elle  devient  sensible- 
ment tangente  en  e  à  la  droite  AA'  parallèle  à  OT  et  dont  Tordonnée 
constante  est  égale  ai;  à  ce  moment  son  coefficient  angulaire  est 
très  voisin  de  zéro.  Donc,  pour  les  faux  équilibres  limites  relatifs 
aux  températures  voisines  de  0,  mais  inférieures  à  0,   la  quantité 

(  —  jTjjT  j  a  des  valeurs  positives  très  petites.  D'autre  part,  il  n'y  a 
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aucune  raison  pour  que  le  rapport  positif  pjrr  prenne,  au  voisi- 
nage des  états  de  faux  équilibre  en  question,  une  très  petite  valeur  ; 
rinégalité  (7)  sera  donc  vérifiée  pour  ces  états  de  faux  équilibre. 


a-l 

A' 

J^ 

'   ^^' 

# 
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On  peut  donc  dire  que  : 

Len  étais  de  faux  équilibre  iimiles  qui  sont  suffisamment  voisins 
du  point  C  sont  assurément  stables^  même  pour  uri  système  eti fermé 
dans  une  enceinte  imperméable  à  la  chaleur. 

En  est-il  de  même  de  tous  les  états  de  faux  équilibre  limites  repré- 
sentés par  les  divers  points  de  la  ligne  fc?  Il  se  peut  qu'il  en  soit 
ainsi;  il  se  peut,  au  contraire,  qu'il  existe  sur  la  ligne  />•  un  point  s 
où  Ton  ait  • 


(9) 


LM 


km' 


Dans  ce  cas,  les  faux  équilibres  limites  représentés  par  les  divers 
points  de  la  ligne  eC  seraient  stables  en  un  système  maintenu  dans 
une  enceinte  imperméable  à  la  chaleur,  tandis  que^  dans  les  mêmes 
circonstances,  les  faux  équilibres  représentés  par  les  divers  points 
de  la  ligne  fi  seraient  instables. 

Relation  entre  les  faux  équilibres  lityiites  qui  sont  instables  et  les 
réactions  explosives.  —  La  lettre  K,  qui  figure  dans  les  conditions  (?) 
et  (8),  représente  une  quantité  négative;  au  contraire,  pour  les  réac- 
tions du  type  : 


que    nous  étudions    ici,    H    est  positif.    Les   inégalités    (7)   et  (8) 


s'écrivent  donc  : 
(7  bis) 

(8  bis) 
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Or  l'accélération  d*une  réaction  adiabatique  est  positive  et  la  réac- 
tion explosive^  si  Ton  a  Tinégalité  (8  bis). 

On  a  donc  le  théorème  suivant  : 

Un  système  est  maintenu  dans  une  enceinte  imjyerméable  à  la  cha- 
leur ;  tout  point  situé  dans  la  région  de  réaction  exothermique  et  voi» 
sin  d'une  partie  de  la  ligne  fc  qui  représente  des  états  limites  stables^ 
figure  un  état  ou  le  système  est  le  siège  d'une  reaction  modérée  ;  tout 
point  situé  dans  la  région  de  réaction  et  voisin  d'un  point  de  la  ligne 
fc  qui  représente  des  états  instables  figure  un  état  où  le  système  est  le 
siège  d'une  réaction  explosive. 

Plusieurs  cas  sont  ici  à  distinguer. 

1**  Sur  la  ligne  fc  il  existe  un  points» 

Dans  ce  cas,  il  existe  une  ligne  se'  partageant  la  région  de  réac- 
tion exothermique  en  deux  sous-régions.  Tout  point  de  la  sous-région 
si  tuée  au-dessus  de  es'  représente  un  état  où  le  système,  enferma 
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dans  une  enceinte  imperinéable  à  la  chaleur,  est  le  siège  d*une^ 
réaction  mod(^rée  ;  tout  point  de  la  sous^région  située  au-dessous 
de  ce'  représente  un  état  où,  dans  les  mêmes  circonstances,  le  sys- 
tème est  le  siège  d'une  réaction  explosive, 

2°  Sur  la  ligne  fc^  il  n  existe  pas  de  point  e. 

Dans  ces  conditions,  cette  ligne  confine  en  tous  ses  points  à  la 
région  de  réaction  modérée. 

Deux  cas  sont  alors  à  distinguer. 
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Dans  le  premier  cas,  il  existe  une  ligne  t^tj',  qui  partage  la  région 
de  combinaison  en  deux  sous-régions  : 

Une  souS'Tégion  de  réaction  modérée  située  entre  r^y{  et  /c,  et  une 
sous-région  de  réaction  explosive  située  au-dessous  de  y^^. 

Dans  le  second  cas,  toute  combinaison  produite  au  sein  du  sys- 
tème enfermé  dans  une  enceinte  imperméable  à  la  chaleur  est  une 
réaction  modérée. 

Laissons  ce  cas  de  côté  et  revenons  au  cas  où  il  existe  un  point  t 
sur  la  ligne  fC  et  une  ligne  ee'  dans  le  plan  TOa. 

Prenons,  dans  ce  cas,  un  système  pour  lequel  a  =  O  ;  le  point  figu- 
ratif de  Tétat  du  système  se  trouve  sur  la  ligne  OT. 


a-1 

A' 

Faux 
équilibres 

X modérées  y          ^.     . 

/ 

* 

/ 

» 

explosives 

0         f    t 

^        1 

r 

T 
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Tant  que  la  température  est  inférieure  à  0^  le  système  est  à  l'état 
de  faux  équilibre  ;  au  moment  où  la  température  atteint  la  valeur  O/; 
qui  est  le  point  de  réaction  du  système,  une  réaction  se  produit. 
Si  le  système  se  trouve  en  une  enceinte  iynperméable  à  la  chaleur ^  celle 
reaction  est  immMiatenient  explosive. 

On  ne  peut  citer  avec  certitude  aucun  système  homogène  qui  pré- 
sente ces  propriétés;  pour  tous,  la  température  du  point  de  réaction 
est  bien  inférieure  à  celle  pour  laquelle  la  réaction  peut  devenir 
explosive.  Ainsi,  selon  MM.  Gautier  et  Ilélier,  le  point  de  réaction  du 
m  élaugc  oxygène  et  hydrogène  n'excède  pas  180**,  tandis  qu'on  n'a 
jamais  observé  la  formation  explosive  de  vapeur  d'eau  à  une  tempé- 
rature inférieure  à  500*.  M.  Armand  Gautier,  d'une  part,  MM.  Van 
t'Hoff  et  Victor  Meyer  d'autre  part,  ont  constaté  que  les  mélanges 
de  formène  et  d'oxygène,  d'oxyde  de  carbone  et  d'oxygène,  aux  tem- 
pératures comprises  entre  350**  et  500**  s'unissent  lentement  et  sans 
explosion.  M.  Berthelot  a  remarqué  que  certaines  matières  explo- 
sives se  décomposent  parfois  spontanément  avec  une  grande  lenteur 
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dès  la  température  ordinaire  et  ne  produisent  de  détonations  que  si 
la  température  vient  à  être  élevée  par  intention  ou  par  accident. 

Ces  divers  mélanges  forment  donc  des  systèmes  pour  lesquels  le 
point  e  n'existe  pas  et  qui  sont  tels  qu'il  existe  une  ligne  r^ti  de 
séparation  des  régions  de  réaction  explosive  et  de  réaction  modérée 
ne  rencontrant  pas  la  ligne  fXl. 

Température  (V explosion  dans  des  conditions  detennin(fes.  —  Don- 
nons-nous la  composition  a  d'un  tel  système;  menons  une  parallèle 
à  OT  d'ordonnée  Oa  =  a;  elle  rencontre  la  ligne  /C  en  un  point  F 
d'abscisse  t  et  la  ligne  Y.vj'en  un  point  E  d'abscisse  T. 


Fio.  6. 


Aux  températures  inférieures  à  t,  le  mélange  de  composition  a  est 
à  Tétat  de  faux  équilibre. 

Aux  températures  supérieures  à  /,  point  de  reaction  du  mélange, 
une  réaction  se  produit.  Si  la  température  est  comprise  entre  tetTj 
la  réaction  est  modérée,  même  si  le  système  est  enfermé  dans  une 
enceinte  imperméable  à  la  chaleur.  Aux  températures  supérieures 
à  T,  la  reaction  est  explosive^  pourvu  que  le  système  soit  enferme'  dans 
une  enceinte  impermt^able  à  la  chaleur.  La  température  T  peut  être 
nommée  la  température  d'explosion  du  mélange,  dont  la  composition 
est  définie  par  la  valeur  a;  la  ligne  vjyj'  est  la  ligne  des  températures 
d explosion  du  système  pris  dans  les  conditions  où  on  l'étudié. 

U intervalle  entre  les  points  de  réaction  et  d'explosion  et  les  explosifs 
de  sûreté.  —  La  température  d'explosion  T  d'un  mélange  surpasse 
le  point  de  réaction  t  du  même  mélange  ;  l'intervalle  entre  ces  deux 
températures  peut  être  très  grand.  C'est  ce  qui  a  lieu,  selon 
MM.  Mallard  et  Le  Chatelier,  pour  les  mélanges  d'oxygène  et  de 
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méthane.  Aussi  peut-on,  dans  les  mines  de  houille,  employer  des 
^explosifs  qui  produisent  une  température  supérieure,  il  est  vrai,  au 
point  de  réaction  de  ces  mélanges,  mais  inférieure  à  leur  température 
d'explosion.  Ces  explosifs,  dits  explosifs  de  sûreté^  ne  font  pas  en 
général  détoner  les  mélanges  grisouteux.  Tels  sont  les  mélanges  de 
•dynamite  et  d*azotate  d'ammoniaque,  dans  lesquels  la  proportion  de 
dynamite  ne  dépasse  pas  30  0/0;  la  Commission  des  substances 
explosives  a  constaté  que  des  cartouches  de  200  grammes  conte- 
nant 30  0/0  de  dynamite  et  70  0/0  d'azotate  d'ammoniaque  ont 
détoné  dans  un  mélange  grisouteux  sans  produire  lexplosion  de  ce 
mélange;  de  même,  des  cartouches  de  50,  100,  200  grammes  du 
mélange  précédent  contenant  20  0/0  de  dynamite  et  80  0/0  d'azotate 
n'ont  pas  fait  détoner  le  grisou. 

Influence  de  la  pression  sur  le  point  d'explosion,  —  Nous  venons 
d'étudier  la  forme  et  la  position  des  lignes  /C,  t\y{.  Cette  forme  et 
<cette  position  dépendent  des  conditions  dans  lesquelles  est  placé  le 
système  considéré.  Si  nous  supposons  le  système  chauffé  sous 
volume  constant,  la  forme  et  la  position  de  ces  lignes  dépendent  du 
volume  du  système  ou  de  la  pression  initiale  à  laquelle  il  a  été  sou- 
mis. En  particulier,  il  peut  arriver  que  la  ligne  tjt)'  existe  lorsque  la 
valeur  de  la  pression  est  prise  dans  un  certain  intervalle  et  n'existe 
plus  lorsqu'elle  est  prise  dans  un  autre  intervalle  ;  sous  toutes  les 
pressions  du  premier  intervalle,  le  système  pourra  être  le  siège 
d'une  réaction  explosive  ;  au  contraire,  sous  les  pressions  apparte- 
nant au  second  intervalle,  il  ne  présentera  jamais  qu'une  réaction 
modérée. 

Cette  influence  de  la  pression  sur  la  température  d'explosion  a  été 
nettement  constatée  sur  l'acétylène  par  MM.  Berthelot  et  Vieille  ^ 
Sous  la  pression  atmosphérique  maintenue  constante,  Y  acétylène  pur 
ne  détone  pas,  que  l'on  fasse  agir  sur  lui  une  étincelle  électrique,  un 
point  en  ignition,  ou  une  amorce  au  fulminate  de  mercure.  Il  en  est 
tout  autrement  dès  que  V acétylène  a  une  pression  supérieure  à  2  atmos- 
phères; il  manifeste  alors  les  propriétés  ordinaires  des  mélanges  ton- 
nants sous  l'action  soit  d'un  point  en  ignition,  soit  d'un  (il  de  platine 
porté  au  rouge.  Cette  aptitude  à  la  détonation  augmente  avec  la  pres- 
sion ;  elle  est  maximum  avec  l'acétylène  liquide,  dont  les  propriétés 
tonnantes  sont  comparables  à  celles  du  coton-poudre. 

(»)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  7'  série,  t.  XI;  1897. 
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C*6fit  à  cette  influence  de  la  pression  sur  le  point  d'explosion  qu'il 
faut  rattacher  Taction  produite  par  une  cartouche  détonante^  telle 
^uune  cartouche  de  fulminate  de  mercure.  Dans  ces  conditions,  le 
gaz  subit  non  seulement  une  forte  élévation  de  température,  mais 
encore  une  compression  énergique  qui  est  d'autant  plus  considérable 
que  la  cartouche  est  plus  grosse.  II  en  résulte  qu'on  peut  alors  obser- 
ver des  explosions  dans  des  cas  où  elles  ne  se  produiraient  pas  par 
simple  élévation  de  température. 

Influence  des  gaz  inertes  sur  le  point  cT explosion.  —  La  pression 
n'est  pas  le  seul  facteur  susceptible  de  faire  varier  le  point  d'explo- 
sion d'un  mélange,  f  excès  de  Cun  des  gaz  composants^  les  gaz  inertes 
ont  pour  effet  de  rendre  le  mélange  moins  explosif. 

En  voici  quelques  exemples  : 

Trois  volumes  du  gaz  tonnant  formé  par  1  volume  d'oxygène  et  2  vo. 
lûmes  d'hydrogène  cessent  de  s'enflammer  lorsqu'ils  sont  mélangés 
avec  27  volumes  d*oxygène  ou  avec  24  volumes  d'hydrogène,  10  vo- 
lumes d*azote,  12  volumes  d'oxyde  de  carbone,  9  volumes  d'acide  car- 
bonique. 3  volumes  du  gaz  tonnant  formé  par  1  volume  d'oxygène  et 
2  volumes  d'oxyde  de  carbone  cessent  de  s'enflammer  lorsqu'ils  sont 
mélangés  avec  10  volumes  d  oxyde  de  carbone  ou  avec  29  volumes 
d'oxygène. 

De  cette  influence  des  gaz  inertes,  il  faut  rapprocher  l'emploi  des 
dissolvants.  En  dissolvant  Tacétylène  dans  l'acétone,  on  a  pu  emmaga- 
siner dans  un  récipient  de  grandes  quantités  d'acétylène  sans  courir 
les  dangers  que  présente  l'acétylène  comprimé.  MlM.  Berthelot  et 
Vieille  ont  pu,  sans  provoquer  l'explosion,  soit  faire  rougir  un  fil 
métallique  placé  à  l'intérieur  de  l'acétone,  soit  y  faire  éclater  une  car- 
louche  de  fulminate  de  mercure. 

Probabilités  d  explosion,  —  Si  les  expériences  que  nous  venons  de 
relater  pouvaient  être  reproduites  chaque  fois  dans  des  conditions 
identiques,  il  y  aurait  une  limite  bien  marquée  entre  les  conditions 
où  l'explosion  se  produirait  et  celles  où  elle  n'aurait  pas  lieu.  Par 
exemple,  pour  de  l'acétylène  enfermé  dans  une  enceinte  imperméable 
à  la  chaleur,  il  y  aurait,  à  une  température  déterminée,  une  pression 
limite  telle  que,  pour  toutes  les  pressions  qui  lui  sont  inférieures,  il 
n'y  ait  pas  explosion,  et  que  cette  explosion  se  produise  pour  toutes 
les  pressions  qui  lui  sont  supérieures.  Mais  une  telle  identité  entre 
toutes  les  expériences  est  presque  impossible  à  réaliser.  C'est  pour- 
(juoi,  dans  leurs  expériences,  MM.   Berllielot  et  Vieille  n'ont   pas 
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reconnu  Texistence  d'une  pression  limite  rigoureusement  déterminée, 
au-dessus  de  laquelle  la  détonation  soit  assurée,  et  au-dessous  de 
laquelle  elle  soit  impossible.  Tout  ce  que  rexpérience  a  permis  de 
définir,  c'est  une  zone  pins  ou  moins  étendue  de  pressions,  zone  dans 
laquelle  la  probabilité  d'explosion  varie  avec  une  extrême  rapidité. 

La  détermination  de  cette  zone  dé  passage  est  Tune  des  données 
expérimentales  qui  présentent  le  plus  de  valeur  lorsqu'il  s'agit  d'éva- 
luer le  degré  de  sécurité  que  peut  présenter  une  installation  indus- 
trielle comportant  l'emploi  de  ces  mélanges  explosifs.  On  conçoit  en 
effet  qu'il  est  iinpossible,  si  multipliés  que  soient  les  essais,  de  pré- 
voir toutes  les  circonstances  dans  lesquelles  pourra  se  trouver  un 
mélange  gazeux  ;  les  conditions  théoriques  dans  lesquelles  nous 
nous  sommes  placés  pour  étudier  l'influence  des  divers  facteurs  sur 
le  point  d'explosion  peuvent  être  sensiblement  réalisées  dans  un  labo- 
ratoire, mais  elles  ne  le  sont  qu'approximativement  dans  la  pratique. 
La  probabilité  d'explosion  comparée  avec  le  degré  d'approximation, 
avec  lequel  on  a  pu  réaliser  les  conditions  théoriques  nous  donne  des 
renseignements  qualilalifs  très  importants  sur  ce  qui  se  passera, 
lorsque  le  mélange  se  trouvera  dans  des  circonstances  un  peu  diffé- 
rentes des  précédentes.  Si  de  tels  essais  de  laboratoire  ont  circons- 
crit la  région  dans  laquelle  s'effectue,  suivant  une  loi  régulière,  le 
passage  depuis  une  probabilité  d'explosion  très  voisine  de  l'unité 
jusqu'à  une  probabilité  très  petite,  il  devient  possible  de  définir 
d'une  façon  raisonnable  le  coefficient  de  sécurité  d'une  opération 
d'après  l'écart  entre  les  conditions  industrielles  adoptées  et  les  con- 
ditions franchement  dangereuses.  C'est  ainsi  que  MM.  Berthelot  et 
Vieille  ont  reconnu  que,  pour  V acétylène  pt<r^  il  n'y  a  pas  de  danger 
probable  d'explosion  pour  une  surpression  initiale  de  52  centimètres 
de  mercure  lors  de  la  détonation  provoquée  par  un  point  en  ignition, 
mais  que  cette  surpression  doit  être  inférieure  à  17  centimètres  de 
mercure,  lors  de  la  détonation  provoquée  par  Tamorce  au  fulminate. 

Cas  dun  gaz  combustible  s'écoulant  dans  Vair,  —  Jusqu'ici  nous 
avons  étudié  les  propriétés  des  mélanges  homogènes  gazeux  qui  se 
trouve  primitivement  à  Télat  de  repos.  M  VI.  Millard  et  Le  Chatel- 
lier  {*)  ont  essayé  d'étudier  les  réactions  qui  se  produisent  lorsque 
le  gaz  combustible  s'écoule  par  un  orifice,  par  exemple  lorsque  du 


(I)  Mallaht)  et  Le  GifATELiBn,  Combustion   des   mélanges  gazeux  [Annales    des 
Mines,  8-  série,  t.  IV). 
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gaz  d'éclairage  s'écoule  dans  Tair  par  un  bec  de  lampe.  Dans  ce  cas, 
les  phénomènes  sont  beaucoup  plus  complexes,  et  on  ne  peut  s'en 
rendre  compte  que  d'une  manière  grossière. 

Considérons  une  flamme  de  gaz  d'éclairage  à  l'extrémité  d'un  bec 
de  lampe.  Cette  flamme  résulte  d'un  grand  nombre  de  réactions,  tant 
modérées  qu'explosives,  qui  ne  peuvent  se  propager  ni  dans  le  milieu 
extérieur  qui  ne  contient  pas  de  gaz  d'éclairage,  ni  dans  le  tube 
d'arrivée  du  gaz  qui  ne  contient  pas  d'air.  Cette  flamme  est  limitée  à 
deux  surfaces  que  Ton  peut  définir  delà  manière  suivante  (^).  Prenons 
deux  axes  de  coordonnées;  l'axe  OL  passe  par  le  centre  de  la  flamme  ; 
Taxe  OT  est  Taxe  des  températures.  Si  nous  nous  déplaçons  sur 
l'axe  OL,  à  partir  de  l'ouverture  du  bec,  nous  rencontrons  des  mé- 
langes gazeux  de  plus  en  plus  riches  en  air  jusqu'à  ce  que  nous  arri- 
vions à  l'air  pur.  Les  températures  de  réaction  de  ces  mélanges  de 
composition  variable  sont  d'abord  très  grandes,  vont  en  décroissant 
pour  augmenter  de  nouveau  et  redevenir  très  grandes  pour  les 
mélanges  ne  contenant  plus  que  des  traces  de  gaz  d'éclairage  ;  la 
courbe  ABCDE  figure  la  courbe  de  variation  de  ces  températures. 
D'un  autre  côté  les  températures  de  la  flamme  peuvent  être  repré- 
sentées par  les  divers  points  de  la  ligne  FBGDH.  On  voit  donc 
que  Ton  ne  peut  avoir  des  réactions,  c'est-à-dire  une  flamme,  que 
dans  la  partie  couverte  de  hachures  BGDCB  ;  la  flamme  ne  se  produit 
qu'à  une  petite  distance  de  l'orifice  de  sortie  du  gaz,  et  elle  est 
limitée  à  une  autre  distance  de  cet  orifice. 

La  forme  et  la  position  des  courbes  que  nous  venons  de  tracer 
dépendent  donc  de  la  distribution  des  compositions  du  mélange 
gazeux  combustible  aux  divers  points  de  la  flamme  ;  elles  dépendent 
donc  de  la  vitesse  du  courant  d'air  et,  par  suite,  du  tirage.  Il  existe 
un  ensemble  de  ces  conditions  qui  est  le  plus  favorable,  et  pour 
lequel  la  flamme  est  la  plus  éclairante.  Lorsque  ces  conditions  va- 
rient, les  courbes  tracées  plus  haut  se  déplacent.  Par  exemple,  suppo- 
sons que  la  vitesse  du  courant  de  gaz  combustible  restant  constante, 
celle  du  courant  d'air  augmente;  la  courbe  ABCDE  se  déplace  vers 
la  droite  tandis  que  la  courbe  FBCDH  se  déplace  vers  la  gauche  ;  la 
partie  couverte  de  hachures  devient  de  plus  en  plus  petite  et  il  arrive 
un  moment  où  cette  partie  n'existe    plus  ;  dans  ces  conditions,   la 

(0  Nous  nous  plaçons  dans  un  cas  idéalement  simple,  celui  où  il  n'y  a  pas 
d'échange  de  chaleur  entre  la  flamme  et  le  milieu  extérieur. 
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flamme  s'éteint.  11  en  est  de  même  dans  le  cas  oii,  laissant  le  tirage 
constant^  on  diminue  la  vitesse  du  courant  de  gaz.  MM.  Mallard  et 
[.e  Chatelier  ont  étudié  le  cas  limite  où  les  courbes  FBCDH  et 
ABCDE  deviennent  tangentes  entre  elles. 

Xous  pouvons  résumer  de  la  manière  suivante  ce  que  nous  venons 
de  dire  sur  les  conditions  d'explosivité  d'un  mélange  gazeux. 

CONDÏTIONS    d'eXPLOSIVITÉ    d'l'N    XRL.\NGK    r.AZKl'X 


Circonstances  qui  retardent 
Vexplosion, 

Uefroidissement  par  les  parois  ; 
Excès  de  Tun  des  gaz  composants  ; 
Présence  de  gaz  inertes  ; 
Abaissement  de  la  pression  initiale. 


Circonstances  qui  farorisent 
rejpptofion. 

Action  des  parois  chaudes  ; 

Action  nulle  des  parois  ; 

Accroissement  de  la  pression  ini- 
tiale : 

Accroissement  brusque  de  tempé- 
rature et  de  pression  | produit  par 
Texplosion  d'une  cartouche. 


RÉSEAUX  MOUËCULÂIBBS  ET  MSPBBSHHf  ; 

Par  M.  CARVALLO. 

1.  Introduction,  —  Au  Congrès  international  des  méthodes  d'essai 
des  matériaux  de  construction,  en  1900,  M.  Ricour  a  communiqui" 
une  étude  sur  la  constitution  moléculaire  des  corps.  On  y  trouve 
une  théorie  de  la  dispersion  des  couleurs  qui  a  été  exposée  par  de 
Sénarmont,  vers  1860,  dans  son  cours  à  Trlcole  Polytechnique. 
L'auteur  prête  à  Téther  lumineux  une  constitution  périodique,  calquée 
sur  le  réseau  moléculaire.  Mais,  au  Heu  d'établir  avec  Briot  une 
équation  aux  dérivées  partielles  ordinaire,  linéaire,  à  coefficients 
périodiques,  il  forme  une  équation  aux  différences  finies.  L'équation 
conduit  à  une  formule  de  dispersion  à  deux  coefficients  seulement  « 
que  M.  Ricour  applique  avec  quelque  succès  aux  observations  de 
M.  Mascart  sur  le  quartz,  raies  A  à  P  du  spectre  solaire.  Il  m'a 
paru  intéressant  de  la  soumettre  à  un  contrôle  plus  étendu  en  l'ap- 
pliquant à  mes   observations    sur  Tinfra-rougei/)  et   à   celles  de 


(i;  C.  «.,  t.  CXXVIH  p.  728;  1898. 
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M.  Sarazin  sur  Fultra violet  {*).  Dans  ces  régions,  l'écart  devient 
inacceptable.  Cela  vient-il  d*un  choix  défectueux  des  constantes  ? 
Non,  car  je  mets  la  formule  sous  une  forme  telle  que  tous  les  corps 
devraient  avoir  des  courbes  de  dispersion  superposables  à  une  courbe 
type,  par  deux  translations  parrallèles  aux  axes  de  coordonnées.  Un 
graphique  rend  ce  critérium  inutile. 

2.  Théorie,  —  Soit  un  système  d'ondes  planes,  normales  à  Taxe  Oa?, 
et  Aâ?  la  période  du  milieu  dans  le  sens  Ox,  Par  des  plans  parallèles 
à  Tonde  et  distants  de  Ao?,  je  partage  le  milieu  en  concamérations 
identiques.  Soient  {fig.  i)p  —  ï,  p,  P'\-i,\es  rangs  de  trois  tranches 


p-i  p 


?♦! 


Pio.  L 

consécutives  ;  Up^t^  Up,  Up^^  les  élongations  moyennes  de  ces  tranches. 
La  tranche  p  reçoit  de  la  tranche  p  -f~  ^  ^^^  réaction  proportionnelle 
à  la  déformation  Mp+<  —  Up  =  àUp.  Elle  reçoit  de  la  tranche  p  —  1 
une  réaction  de  sens  contraire  proportionnelle  k  Up  —  m^-i  =  dUp^^. 
La  résultante  est  proportionnelle  à  la  dilTérence  àUp  — ^Up,^  =  A'up-|. 

Elle  est   équilibrée  par  la  force  d'inertie,  proportionnelle  à  -^^' 

L'équation  du  mouvement  peut  donc  s'écrire,  en  mettant  sous  la 

a* 
forme  — ^  une  constante  caractéristique  du  milieu  : 


Si  la  constitution  du  milieu,  au  lieu  d'être  périodique,  était  uni- 
forme, on  pourrait  faire  tendre  Ao?  vers  zéro,  et  l'équation  (1)  donne- 
rait à  la  limite  l'équation  classique  : 

(Pu        ,  dPu 

L'équation  (i),  aux  différences  finies,  admet  des  solutions  de  la 
forme  : 


(2)  Mp  =  A  cos27u(i-e^ +...)• 

(')  C.  H.,  t.  LXXXV,  p.  1230. 
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L'expression  (2)  représente  une  vibration  de  période  T  et  de  lon- 
gueurs d'onde  /,  car  pùkX  représente  Fabscisse  x  de  la  tranche  p. 
Elle  satisfait  bien  à  Téquation  (1),  pourvu  que  les  paramètres  /  et  T 
soient  liés  par  la  relation  : 

É.  —  ^*     •  îE^ 
T^  —  lx^^^^     l  ' 

Pour  mettre  cette  relation  sous  la  forme  ordinaire  d'une  formule 
de  dispersion  entre  T  indice  de  réfraction  n  et  la  longueur  d'onde 

dans  le  vide  X,  je  remplace  l  par  sa  valeur  -»  puis  T  par  sa  valeur  ^ 

(V,  vitesse  de  la.lumièredans  le  vide). 
J'obtiens  ainsi: 

Cette  formule  s'écrit,  en  extrayant  les  racines  carrées  des  deux 
membres  : 


h  =  r.^Xy 
(3)  Xsin/i  i  =  ti,  U  — !îliA£. 


n 


Telle  est  la  formule  de  de  Sénarmont,  très  analogue  à  celle  de 
Baden-Powell.  M.  Ricour  l'applique  au  quartz  entre  les  longueurs 
d'onde  768t^i*,40el  3361^1^,02.  En  adoptant  pour  la  période  moléculaire 

Ao?  i=  25J^H',233,  il  trouve,  pour  X  sin^  ->  un  nombre  assez  constant 

dont  le  logarithme  varie  seulement  de  2,08io  à  2,0847. 

3.  Insuffisance  de  la  formule:  nouvelle  méthode  de  comparaison.  — 
En  étendant  la  formule  à  l'intervalle  des  longueurs  d'ondes  compris 
entre  2171l*c-,19  et  2021*^46,  je  trouve  une  variation  tout  à  fait  inad- 
missibledela  prétendue  constante,  savoir  2,0802  à  2,0850.  Lesécarts 
ont  d'ailleurs  une  allure  systématique.  Viennent-ils  d'un  choix  défec- 
tueux des  deux  constantes  de  la  formule  (3)  ?  Voici  l'artifice  que 
j'ai  employé  pour  trancher  la  question.  Dans  la  formule  (3),  je 
pose: 

(+)  -T-  =  jr. 

A 


RÉSEAFX  MOLÉCL'LAIIIES 
Des  formules  (3)  et  (4)  je  tire  celles-ci  : 
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(3)' 
(4)' 


A       k         ' 


»  = 


h     siu;c 


î 

i 

/ 

^0»     Vi 

4r 

V 

S)    i»    tjm    tM    m   VÊ    \n    \M    m   ûê  u 

Fio.  2. 


m    11    ï5     iS    tS    vi     Î5    ï5     i,*»    ijm    tn    ÎS    t» 
Fio.  3. 

Elles  conduisent  à  l'opération  suivante:  construire  les  deux  courbes 
qui  ont  pour  coordonnées  respectivement  : 


(1) 


'  X  =  log  sin  ar, 

Y  =  log-T^; 
°  sm  ar  ' 


(") 


X'  =  log  ^, 


Y'  =  log  n. 
Superposer  la  courbe  de  dispersion  (II)  à  la  courbe  type  (I)  par 
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une  double  translation,  de  log  k  suivant  Ox  et  de  log-  suivant  Oy. 

J'ai  construit  ces  courbes.  Manifestement,  elles  ne  sont  pas  super- 
posables.  On  y  remarque  notamment  ceci  :  La  courbe  type  (I)  est 
concave  vers  les  y  positives.  Quand  a?  tend  vers  zéro  (a?  =0,  X  = —  x, 
Y  =  o),  elle  donne  une  branche  infinie  asymptote  à  Ox,  La 
courbe  de  dispersion  (II)  devrait  présenter  les  mêmes  caractères.  Or, 
pour  les  grandes  valeurs  de  X,  elle  offre  une  branche  concave  vers 
le  bas,  avec  une  forme  parabolique. 

4.  Conclusion,  —  La  méthode  de  de  Sénarmont  constitue  la  façon 
la  plus  avantageuse  de  présenter  la  théorie  de  Téther  périodique; 
mieux  que  les  autres  elle  montre  Tinsuffisance  de  cette  théorie  de  la 
dispersion  et  la  nécessité  qui  en  résulte  d'envisager  deux  milieux 
qui  se  pénètrent,  Téther  et  la  matière  pondérable,  comme  l'ont  fait 
Cauchyet  plus  tard  M.  Boussinesqet  Helmholtz. 

Voici  d'ailleurs  qui  est  plus  grave  :  Si  Tonapplique  les  principes  de 
de  Sénarmont  à  Tétude  des  cristaux  biréfringents,  on  aperçoit  Tim- 
possibilité  manifeste  d'expliquer  par  ces  principes  les  lois  de  la 
double  réfraction  :  non  seulement  il  est  nécessaire  d'introduire 
quelque  nouvelle  hypothèse,  mais  il  faut  aussi  abandonner  la  méthode 
même  de  de  Sénarmont. 


\ 
SUR  LES  FORGES  ÉLSGTROHOTRIGES  DE  CONTACT  ET  LA  THÉORIE  DES  IONS; 

Par  M.  E.  ROTHÉ. 

L'électromètre  capillaire  de  M.  Lippmann  permet  de  déterminer 
aisément  la  force  électromotrice  de  contact  entre  le  mercure  et  le 
liquide  qui  le  baigne,  si  on  admet  qu'au  moment  où  la  tension  super- 
ficielle capillaire  atteint  son  maximum,  la  couche  double  est  nulle 
à  la  surface  de  séparation  du  liquide  et  du  mercure  capillaire.  Je  me 
suis  proposé  d'étudier  comment  varie  cette  force  électromotrice  avec 
la  concentration  des  solutions. 

I 

Dispositifs  expérimentaux.  —  L'appareil  qui  m'a  servi  ne  diffère 
de  l'électromètre  capillaire  de  M.  Lippmann  que  par  la  forme  de  la 
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cuvette  :  la  pointe  plonge  dans  un  tube  de  verre  communiquant  avec 
un  tube  plus  large.  Grâce  à  un  robinet  placé  à  la  partie  inférieure, 
on  peut  vider  complètement  les  liquides,  laver  la  cuvette  à  Teau  dis- 
tillée et  changer  les  solutions.  La  pointe  peut  également  être  lavée 
en  faisant  plusieurs  fois  couler  et  successivement  rentrer  le  mercure  : 
Taropoule  mobile  de  M.  Limb,  dont  Télectromètre  est  muni,  rend 
cette  opération  facile.  Le  large  mercure  est  contenu  au  fond  d'un  vase 
de  verre,  avec  une  électrode  à  la  Wollaslon  et  recouvert  de  la 
solution  en  expérience,  communiquant  par  l'intermédiaire  d'un  siphon 
à  poire  avec  la  solution  identique  de  la  cuvette. 

Afin  de  rendre  les  différentes  mesures  comparables  entre  elles, 
j'opérais  de  la  façon  suivante  :  Je  faisais  d'abord  coïncider  l'extrémité 
de  la  pointe  capillaire  avec  une  division  déterminée  du  micromètre 
oculaire  du  microscope  ;  les  défauts  mêmes  de  la  pointe  permettent 
de  la  repérer  très  exactement.  J'amenais  ensuite  le  ménisque  capil- 
laire à  être  toujours  tangent  à  la  même  division  du  micromètre. 
Toutes  les  mesures  correspondent  donc  très  sensiblement  à  la  même 
surface  mercurielle.  Les  hauteurs  de  mercure  étaient  lues  sur  le 
tube  gradué  en  millimètres  {*)  ;  les  fractions  de  millimètre  étaient,  en 
outre,  évaluées  au  cinquantième  de  millimètre  près,  à  Taide  d'un  bon 
cathétomètre  de  Genève. 

Le  compensateur  servant  à  polariser  le  petit  mercure  était  un 
compensateur  à  fil  :  après  chaque  lecture,  la  force  électromotrice  en 
^tait  mesurée  par  la  méthode  bien  connue  d'opposition,  en  employant 
comme  instrument  de  zéro  un  électromètre  capillaire  auxiliaire,  et, 
comme  compensateur,  le  système  de  deux  boîtes  de  résistances  de 
M.  Bouty,  étalonné  par  un  élément  Latîmer-Clark  :  j'ai  utilisé  le 
compensateur  de  forme  commode  que  M.  Pellat  a  fait  construire 
pour  les  usages  de  son  laboratoire,  où  toutes  ces  mesures  ont  été 
faites. 

Nature  des  solutions  étudiées,  —  La  plupart  de  mes  expériences 
ont  porté  sur  l'acide  sulfurique  et  l'acide  chlorhydrîqiie.  J'ai  toujours 
recouvert  le  large  mercure  d'un  sel  de  mercure  peu  soluble  conte- 
nant le  même  anion  que  le  liquide  en  expérience  :  les  liquides  étudiés 
sont  donc  des  solutions  très  étendîtes  de  sulfate  mercureux  dans  Vacide 
sulfurique  et  de  chlorure  merourenx  dans  Vacide  chlorhydrique  de 
différentes  concentrations. 

[})  Le  tube  et  la  cuvette  ont  été  construits  par  M.  Chabaud. 
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L*introîluction  d'un  sel  de  mercure  peu  soluble  à  la  surface  du 
large  mercure  me  paraît  indispensable  :  en  effet,  sans  cette  précau- 
tion, la  force  électromotrice  correspondant  au  maximum  de  tension 
superficielle  n'est  pas  bien  déterminée  ;  elle  croît  lentement  pendant 
plusieurs  mois  avant  d'atteindre  une  valeur-limite.  Voici,  en  effet,  les 
résultats  que  j'ai  obtenus  à  plusieurs  jours  d'intervalle  avec  un  élec- 
tromètre capillaire  construit  avec  du  mercure  neuf  venant  de  la  mine 
et  distillé,  et  de  Teau  acidulée  par  l'acide  sulfurique  au  sixième, 
l'instrument  ne  servant  d'ailleurs  à  aucun  autre  usage  : 

Force  électromotrice 
Temps  Température        correspondant  au  maximum 

26  juillet  1900  30«  0%88 

30        —  270-0  ,906 

2  août       —  260  0  ,9U 

14  août       —  240  0  ,918 

18  septembre  23^  0 ,924 

30  novembre  20*»  0  ,96 

Ces  variations  s'expliquent  en  admettant  la  formation  à  la  longue 
de  sel  mercureux  en  solution.  M.  Warburg  a  d'ailleurs  appelé  déjà 
l'attention  des  pliysiciens  sur  la  présence  de  sel  mercureux  dans  les 
liquides  des  éleetromètres  capillaires  (*).  La  force  électromotrice 
correspondant  au  maximum  ne  doit  atteindre  une  valeur  définitive 
que  quand  un  équilibre  chimique  sera  établi  entre  le  mercure,  la 
solution  et  le  sel  formé.  Les  instruments  fonctionnant  depuis  long- 
temps dans  les  laboratoires  ont  évidemment  atteint  cet  état  limite  et, 
en  effet,  les  mesures  que  j'ai  faites  avec  les  différents  électromètres 
que  MM.  Bouty  et  Pellat  ont  bien  voulu  mettre  à  ma  disposition 
m'ont  toutes  donné  des  nombres  compris  entre  0',97  et  0%98. 

Si  on  introduit  à  la  surface  du  large  mercure  un  sel  mercureux  à 
saturation,  on  doit  iumiédiatement  atteindre  l'équilibre  :  c'est  bien  ce 
que  vérifie  l'expérience  suivante  :  Ayant  construit  un  électromètre 
capillaire  neuf  avec  du  mercure  de  la  mine,  distillé,  et  de  l'eau  aci- 
dulée de  concentration  déterminée,  j'ai  trouvé  pendant  plusieurs 
jours,  pour  force  électromotrice  correspondant  au  maximum,  des 
nombres  voisins  de  0%77.  J'ai  alors  jeté  à  la  surface  du  large  mer- 
cure quelques  cristaux  de  sulfate  mercureux;  aussitôt  il  a  fallu, pour 


C;  Wahbiro,    ^yied.  Ami.,  XXXVIH,  p.  322;  1889;   —  J.   de  PA.,  2-  série, 
t.  IX,  p.  102;  1890. 
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retrouver  le  maximum,  augmenlcr  la  force  électromotrice  du  com- 
pensateur jusqu'à  une  valeur  voisine  de  0^»97. 

Ces  différentes  expériences  montrent  que,  dans  la  mesure  des 
forces  électromotrices  de  contact,  il  est  indispensable  d'employer  des 
solutions  de  sel  mercureux  d'état  chimique  bien  défini,  comme,  par 
exemple,  des  solutions  saturées.  On  sait  d'ailleurs  que  ces  sels  de 
mercure  sont  très  peu  solubles  ;  aussi,  malgré  leur  introduction,  le 
ménisque  capillaire  est  encore  parfaitement  polarisable. 

Comme  j'ai  fréquemment  employé  des  solutions  très  étendues,  il 
m'a  paru  utile  de  débarrasser  Teau  distillée  des  traces  de  matières 
organiques  aussi  bien  que  de  sels  minéraux  ;  l'eau  du  commerce  a 
été  distillée  d'abord  sur  du  permanganate  de  potassium,  redistillée 
et  purifiée  ensuite  par  congélation  fractionnée. 

Mes  solutions  acides  ont  été  comparées  à  des  solutions  sulfuriques 
titrées  avec  soin  par  la  formation  de  sulfate  de  baryum  que 
MM.  Bourion  et  Leteur,  préparateurs  de  chimie  à  la  Sorbonne,  ont 
bien  voulu  mettre  à  ma  disposition. 

Les  densités  ont  été  déterminées  à  iS"*,  à  l'aide  de  densimètres 
étalonnés  au  Bureau  national  de  vérification  des  alcoomètres. 

Courbes  électroeapillaires,  —  Pour  chacun  des  liquides  étudiés, 
nous  avons  déterminé  à  la  façon  habituelle  la  courbe  de  graduation 
de  Télectromètre  en  portant  en  ordonnées  les  hauteurs  de  mercure 
soutenues  et  en  abscisses  les  forces  électromotrices  du  compensateur 
ramenant  le  ménisque  au  0. 

Nous  avons  obtenu  ainsi  une  vingtaine  de  courbes  dont  quelques- 
unes  sont  représentées  dans  les  fiy.  i  et  2. 

A  l'inspection  de  ces  courbes,  on  fait  immédiatement  les  remarques 
suivantes  : 

l*'  Les  hauteurs  de  mesure  soutenues  au  maximum,  ou  quand  la 
force  électromotrice  du  compensateur  est  nulle,  augmentent  avec  la 
dilution  ; 

2**  Les  courbes  sont  d'autant  plus  inclinées  sur  l'axe  des  abscisses 
que  la  dilution  augmente. 

Ces  faits  ont  été  observés  déjà  par  M.  Gouy  (^)  sur  des  solutions 
étendues  d'acide  sulfurique. 

Les  positions  relatives  des  courbes  sont  très  différentes  pour 
l'acide  sulfurique  et  pour  Tacide  chlorhydrique.  Pour  l'acide  sulfu- 

y - 

(^)  GoL'Y,  Comptes  Rendue  de  V Académie  des  Sciences^  25  nov.  1893. 
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rique,  les  courbes  se  coupent  mutuellement,  en  s^enckevêtrant  autour 
d'un  point  correspondant  à  une  force  électromotrice  d'environ  1  volt. 
Les  portions  ascendantes  et  descendantes  des  courbes  sont  distinctes 

{fig^  1). 


(Cl     (U    Oâ    0^«     0^    Oj5    OJ    0^    03     l''     14     1.2     i^     l>t     1^    1^ 
KlG.   1. 


75t 


55- 
30  > 


45 


Acide  Chlorhydrique 


«1  I 1  <  \  s  I  I         < 


0     ou    0,2    03    0,4    0^    0,6    OJ    03    C,9     1*     U     \2     1.3     1.4    XSVolU 

Fio.  2. 


Pour  l'acide  chlorhydrique,  au  contraire,  les  courbes  ne  se  coupent 
pas  :  A  mesure  qu'augmente  la  concentration  et,  par  suite  aussi,  la 
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conductibilité  électrique,  les  portions  ascendantes  restant  dis- 
tinctes, les  portions  descendantes  tendent  à  se  rapprocher  {fig.  2). 

Le  point  le  plus  intéressant  pour  le  but  spécial  que  nous  nous 
sommes  proposé,  c'est  que  la  force  électromotrice  du  compensateur 
correspondant  au  maximum  de  tension  superficielle  augmente  avec 
la  concentration. 

Variations  de  la  force  électromotrice  correspondant  au  maaimum 
avec  la  concentration.  — Ces  variations  sont  indiquées  dans  le  tableau 
suivant  : 


Acide  Bulfurique 

Acide  ehlorhydrique 

Nombre  de  fframmes 

Force 

Nombre  de  grram mes 

Force 

de  SOiUï  par  Iitr«  Densilé  à  \h* 

éleclromolrice 

de  HCl  par  litre 

Densilé  à  15* 

électromotrice 

9 

1,0055 

0%874 

5»S4 

1,0019 

0%555 

9,91 

1,0062 

0  ,876 

11,12 

l,00i5 

0  ,556 

{environ  décinormale 

) 

16 

1,010 

0,877 

16 

1,007 

0  ,557 

32,5 

1,021 

0,885 

37,15 

1,017 

0,558 

(environ  normale) 

91,4 

1,059 

0  ,903 

43,3 

l,020ô 

0  ,573 

99,2 

1,0629 

0  ,910 

72 

1,034 

0  ,583 

(enTiron  normdle) 

184,6 

1,H6 

0,926 

102,4 

1,048 

0  ,600 

195,2 

1,123 

0  ,940 

142 

1,0655 

0,618 

{«DTiron  binonnale) 

315 

1,193 

0  ,985 

193,5 

1,0884 

0  ,638 

458,8 

1,273 

1  ,0435 

» 

» 

» 

Les  points  obtenus  en  portant  en  abscisses  les  densités  et  en 
ordonnées  les  forces  éleclromotriccs  se  rangent  sur  des  courbes 
très  régulières.  Pour  Tacide  ehlorhydrique  en  particulier,  la  courbe 
diffère  très  peu  d'une  droite. 


II 


Interpr (^talion.  —  La  théorie  des  ions  permet  de  prévoir  le  sens 
de  ces  variations  :  soit,  en  effet,  E,la  force  électromotrice  d'une  pile 
de  concentration  formée  de  deux  électrodes  de  mercure  et  de  deux 
solutions  L4,  L3  d'un  sel  de  mercure,  différemment  concentrées  et 
très  étendues;  on  a  Tégalité  : 


(1) 


E  =  Hg  1  L,  - 
Hg.|L^~Hg 


-  L,  i  L,  +  L,  1  Hg 


On  peut,  en   s'appuyant  uniquement  sur  la  notion  de  pression 
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osmotique  des  ions  et  sur  les  principes  de  la  thermodynamique, 
calculer  la  force  électromotrice  E  de  la  pile  de  concentration,  en 
suivant,  par  exemple,  la  marche  indiquée  par  M.  Couette (^).  En  dési- 
gnant par  n',  n"  les  valences  du  cathion  et  de  Tanion,  h  le  coefficient 
de  transport  de  Hittorf,  R  la  constante  des  gaz  parfaits,  T  la  tempé- 
rature absolue,  A  la  quantité  d'électricité  transportée  par  un  ion- 
gramme  monovalent,  "  le  rapport  des  pressions  osmotiques  des 
ions-mercure  dans  les  solutions  L^ ,  L,,  on  a  : 


(2)  E^fi+i^iRTL.  £^. 


D'autre  part,  la  force  électromotrice  au  contact  des  liquides  L^  el 
L,  a  pour  expression  : 

(3)  L,|L,  =  (L:^_4)RT,.Û. 

\    n  n/A         p^ 

En  combinant  les  égalités  (1),  (2)  et  (3),  on  obtient  : 

(4)  Hg|L^-Hg|L,  =  ^L.«J. 

Théorie  de  M,  NernsC,  —  On  arrive  beaucoup  plus  rapidement  au 
même  résultat,  si  on  admet  la  notion  de  pression  de  dissolution, 
introduite  dans  la  science  par  M.  Nernst,  qui  attribue  aux  ions 
métalliques  une  pression  maxima  de  dissolution  (Losungsdrucki. 

Soit  une  électrode  de  mercure  au  contact  d'un  sel  de  mercure  L. 
Désignons  par  P  la  pression  de  «dissolution  des  ions-mercure,  p  la 
pression  osmotique  des  ions  dissous  :  M.  Nernst  est  conduit  par  son 
hypothèse  à  attribuer  à  la  force  électromotrice  de  contact  la  valeur  : 

Il    I  r  RT ,      P 

°  '     '        nK       p, 

Au  contact  d'une  solution  L^,  on  aurait  : 

u    1  I  UT  ,     P 

d'où  en  retranchant  : 

Hg|L.-Hgm  =  |lL.£;, 

formule  identique  à  la  formule  (4/. 
(')  /.  iU  Phys.,  3«  série,  t.  IX,  pp.  200  et  269  ;  1900. 
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Calcul  du  rapport^'  —  Les  liquides  L^  et  L^  sont  des  solutions 

de  sel  mercureux  :  le  rapport  des  pressions  osmotiques  est  égal  au 
rapport  des  concentrations  en  ions-mercure  : 

(5)  £»=ï^. 

Dans  nos  expériences,  nous  avons  dissous  le  sel  mercureux,  non 
dans  Teau  pure,  mais  dans  un  acide  ou  un  sel  contenant  le  même 
anion.  En  présence  d'un  excès  de  sel  solide  insoluble,  nous  pouvons 
considérer  la  fraction  de  sel  non  dissocié  comme  constante,  et  écrire 
que  le  produit  de  la  concentration  y  en  cathions,  par  la  somme  des 
concentrations  ^  -{-  ^'  en  anions  provenant  du  sel  dissous  et  du  dissol- 
vant, est  constant  : 

Y  (T  +  t')  =  K^. 

Mais  les  sels  mercureux  sont  si  peu  solubles  qu'on  peut  négliger 
^^  vis-à-vis  de  yy'  et  écrire  : 

On  peut  donc,  dans  Tégalité  (5),  remplacer  le  rapport  ^  des  concen- 
trations  en   ions-mercure  par  le  rapport  -7*  des  concentrations  en 

72 

anions  du  dissolvant  ^  =  5!j.  Le  rapport  ^  est  égal  au  rapport  des 


degrés  de  dissociation  ^  =  rr^- 
La  formule  (4)  transformée  devient  : 


Hgi...-Hg|L,  =  ,gL.g;. 

Remplaçons  R  et  A  par  leurs  valeurs  numériques,  passons  aux 
logarithmes  vulgaires,  nous  obtiendrons  à  la  température  de  18**  C. 
la  formule  définitive  : 

(6)  HglL,-Hg|L,  =  œiilogpi|l.         . 

1°  Supposons  que   nous  ayons  déterminé  expérimentalement  la 
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valeur  de  Hg  |  L^  au  moyen  de  rélectromètre  capillaire,  en  admet- 
tant que  la  couche  double  soit  nulle  au  moment  où  le  maximum  de 

C  t 
tension  superQcielle  est  atteint.  La  connaissance  du  rapport  tt^*  qui 

peut  se  calculer  par  les  conductibilités  électriques,  permettra 
d'obtenir  la  valeur  de  Hg  |  L,.  J'ai  fait  le  calcul  pour  des  solutions 
d'acide  sulfurique  et  d'acide  chlorhydrique  dont  la  conductibilité 
électrique  a  été  déterminée  à  18°  par  M.  Bouty  ou  M.  Kohlrausch. 
Pour  Hg  I  Lj,  j'ai  admis  les  nombres  suivants  détermines  expéri- 
mentalement. 


(Densité 1,0337 
Force  électro- 


Acide 


sulfurique 


motrice  cor- 
respondant 
au  maximum. 


0',892 


chlorhydrique 


Densité 1,017 

Force      élec- 
tromotrice.. 0^,568 


Dans  les  tableaux  ci-dessous  figurent,  dans  les  différentes  colonne?, 
les  densités  des  solutions,  leur  conductibilité  électrique,  la  force 
électromotrice  Hg  |  L^  obtenue  à  l'aide  do  la  formule  (6),  la  force 
éleotromotrice  obtenue  à  Taide  de  la  courbe  provenant  de  mes 
mesures  expérimentales,  les  différences  entre  ces  deux  derniers 
nombres. 


Acide  sulfurique. 

Conductibilité  éii^ctriqa 

Force  électromotrice 

Densité 

6                                 Cslculée 

Obsenée 

Différence 

«,0033 

2236  X  10-» 

(Bouty)         0^865 

0%87 

0',005 

4,0062 

4290  X  10-» 

(Kohlrausch)    0  ,873 

0,875 

0,002 

1,0167 

1020  X  10» 

—             0  ,884 

0  ,883 

0,001 

1,03107 

1899  X  10-» 

(Bouty)         0  ,891 

0  ,890 

0,001 

1,0337 

1952  X  10-» 

(Kohlrausch)    0  ,892 

0,892 

0 

1,0340 

1994  X  10-» 

—              0%8945 

0\894 

0%0005 

1,0682 

3809  X  iO-» 

(Bouty)         0  ,901 

0  ,910 

0,009 

1,1048 

5084  X  10-8 

—             0  ,903 
Acide  chlorhydrique. 

0  ,923 

0  ,02 

Densité 

Condactibilité  électrique 

Calculée 

ObMnrée 

DifTéfsnee 

1,0010 

3250  X  10-^ 

(Kohlrausch)    0^o42 

0%554 

0%01 

1,0081 

1505  X  10-8 

—             0  ,5605 

.  0  ,560 

0,0003 

1,017 

2782  X  10-8 

0  ,568 

0,568 

0^ 

1,0242 

3693  X  10-8 

—             0^572 

0%576 

0%004 

1,0490 

5902  X  10-8 

—             0  ,578 

0,600 

0  ,022 
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Les  nombres  de  ces  tableaux  montrent  que,  pour  les  solutions  éten- 
dues auxquelles  seules  s'applique  la  théorie  des  ions,  Taccord  entre 
les  résultats  du  calcul  et  de  l'observation  peut  être  considéré- 
comme  satisfaisant. 

Ce  n'est  qu'à  partir  des  solutions  binormales  que  l'écart  devient 
véritablement  notable. 

2**  La  formule  (6)  indique  aussi  que,  pour  des  solutions  L^ ,  L^  con- 
tenant le  même  anion  et  également  concentrées  et  dissociées,  on  doit 
avoir,  quel  que  soit  le  cathion  : 

c  s 

Hg  I  L,  =  Hg  I  L,        puisque        log  ^  =  o. 

C'est  ce  que  j'ai  vérifié  expérimentalement  pour  des  solutions  nor- 
maies  de  KCl  et  de  NaCl.  Si  on  prend  successivement,  pour  liquide 
de  l'électromètre  capillaire,  une  solution  normale  de  chlorure  de 
potassium,  puis  de  chlorure  de  sodium,  les  courbes  électrocapillaires 
coïncident,  les  forces  électromotrices  correspondant  au  maximum 
de  tension  superficielle  sontles  mêmes  (*),  0,360. 

De  même  on  peut,  dans  un  électromètre  capillaire,  substituer 
l'une  à  l'autre  des  solutions  décinormales  de  KCl,  NaCl  et  même  HCl 
sans  changer  ni  la  courbe  de  graduation,  ni  la  force  électromotrice- 
correspondant  au  maximum . 

Je  reviendrai  bientôt,  avec  plus  de  détails,  sur  le  rôle  du  cathion^ 
dans  les  solutions  de  même  anion . 

m 

En  résumé,  on  voit  que,  dans  les  phénomène  électrocapillaires,  et 
dans  la  mesure  des  forces  électromotrices  de  contact,  la  présence  du 
sel  mercureux  joue  un  rôle  prépondérant. 

La  force  électromotrice  correspondant  au  maximum  de  tension 
superficielle  n'est  déterminée  que  quand,  dans  la  solution,  l'équilibre 
chimique  est  atteint. 

La  force  électromotrice  augmente  avec  la  concentration  du  dis- 
solvant. 

La  force  électromotrice,  pour  des  solutions  également  concentrées- 
et  également  dissociées  contenant  le  même  anion,  est  indépendante 
du  cathion. 

(')  J.  d9  Phys,,  3*  série,  t.  IX,  p.  343  ;  1900. 
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SUR  UN  NOUVEAU  CERCLE  A  CALCULS; 
Par  M.  Pierre  WEISS. 

Préoccupé  de  faire  avec  une  dépense  minima  de  temps  et  d'atten- 
tion les  calculs  ordinaires  de  réduction  des  observations  de  Pliysique, 
j'ai  été  conduit  à  une  disposition  de  cercle  à  calculs  qui  diffère  d'une 
manière  assez  marquée  des  cercles  et  des  règles  usuels,  et  dont  un 
usage  journalier  m'a  montré  les  avantages. 

L'instrument  comporte  une  seule  graduation  logarithmique,  gravée 
sur  métal,  suivant  une  circonférence  de  16  millimètres  de  diamètre. 
Cette  graduation  possède,  comme  celle  de  tous  les  autres  cercles  à 
calculs,  Id  propriété  de  se  juxtaposer  à  elle-même  un  nombre  indé- 
fini de  fois.  Elle  est  donc  équivalente  à  une  règle  de  longueur  indé- 
finie, sur  laquelle  une  échelle  logarithmique,  de  1  à  10,  occuperait 
environ  50  centimètres. 

Sur  cette  graduation  se  meuvent  deux  aiguilles,  que  j'appellerai 
Vtnclïcatrire  et  la  multiplicatHce,  L'indicatrice  entraîne  toujours  dans 
son  mouvement  la  multiplicatrice;  celle-ci,  au  contraire,  peut  se 
mouvoir  seule,  sans  déplacer  l'indicatrice. 

Toutes  les  propriétés  de  l'instrument  sont  évidentes,  si  l'on  consi- 
dère que,  entre  les  nombres  représentés  par  deux  points  distants, 
sur  le  cadran,  d'un  angle  constant,  il  y  a  un  rapport  constant.  On 
multiplie  donc  les  nombres  indiqués  par  les  deux  aiguilles  par  un 
même  facteur,  toutes  les  fois  qu'on  les  fait  tourner  ensemble  d'un 
même  angle. 

Pour  faire  un  produit  a  X  h  [fig.  1),  on  mettra  l'indicatrice  sur 
l'un  des  facteurs  a,  et  la  multiplicatrice,  en  la  faisant  mouvoir  seule, 
sur  la  division  i.  Puis  on  les  fera  tourner  solidairement  jusqu'à  ce 
que  la  multiplicatrice  soit  en  h.  L'indicatrice  se  trouve  alors  en 
aXb. 

On  peut,  sans  lire  ce  premier  produit,  le  multiplier  immédiate- 
ment de  la  même  manière  par  un  troisième  facteur  e,  el  ainsi  de 
suite. 

Pour  diviser  un  nombre  quelconque,  par  exemple  le  résultat  des 
multiplications  précédentes,  que  montre  actuellement  rindicatrice, 
par  un  nombre  rf,  on  met  la  multiplicatrice,  en  la  faisant  mouvoir 
seule,  sur  c/,  et  Ton  fait  tourner  les  deux  aiguilles  d'un  mouvement 
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solidaire  jusqu'à  ce  que  la  miiltiplicatrice  soil  en  1.  l/indicatrice 

,            <z  X  6  X  ^- 
donne  : ; 


Fir..  1.  Fk:.  2. 

La  position  1  intervient,  on  le  voit,  dans  toutes  ces  opérations.  On 
évite  le  pointé  de  cette  position  au  moyen  d'un  butoir  facultatifs  qui 
entre  en  jeu  ou  est  supprimé  par  un  mouvement  à  ressort. 

Dans  le  cas  plus  général  [fig,  %  de  la  multiplication  d*un  nombre 

x  par  un  rapport  tj  la  position  1  ne  joue  plus  aucun  rôle.  On  met 

rindicatrice  en  k  et  la  multiplicatrice  en  h  en  lafaisant  mouvoir  seule. 
Puis  on  donne  à  Tensemble  des  deux  aiguilles  un  mouvement  qui 

amène  la  multiplicatrice  de  h  en  a.  L'indicatrice  donne  alors  «  X  t* 

Quand  on  a  des  séries  de  nombres  à  multiplier  par  un  môme  coef- 
ficient, on  donne  à  Tangle  des  deux  aiguilles  la  valeur  correspon- 
dant à  ce  coefficient.  11  suffît  alors  de  mettre  la  multiplicatrice  suc- 
cessivement en  face  de  tous  les  membres,  pour  lire  en  face  de 
l'indicatrice  tous  les  produits. 

En  résumé,  on  peut,  avec  cet  appareil,  faire  un  nombre  quelconque 
de  multiplications  et  de  divisions,  sans  que  la  précision  et  la  rapi- 
dité des  opérations  soient  diminuées  parla  lecture  d'un  résultat  inter- 
médiaire. 

Les  opérations  ont  un  caractère  de  simplicité  tel,  qu  elles  exigent 
beaucoup  moins  A^attenlion  préalable  qu'avec  la  règle  ordinaire.  On 
n'hésite,  par  exemple,  jamais  entre  deux  manières  de  faire  dont 
Tune  risque  de  conduire  en  dehors  des  limites  de  la  règle.  Cette 
supériorité  est  encore  plus  marquée  par  rapport  aux  règles  dans  les- 
/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Septembre  1901.)  38 
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(|uelles  Téchelle  est  repliée  sur  elle-même  aGa  de  doubler  la  sensibi- 

lité  pour  une  longueur  de  règle  donnée. 

La  lecture  elle-même  est  facilitée  par  la  présence  A'une  seule 
r'chelle.  On  ne  cherche  pas  Tendroit  où  elle  doit  se  faire  sur  une 
deuxième  graduation  voisine,  mais  on  le  trouve  immédiatement  au 
bout  d  une  aiguille.  Quand  même,  dans  la  règle  ordinaire,  on  se  sert 
du  curseur  Mannheim,  le  voisinage  de  la  deuxième  graduation  aug- 
mente un  peu  Tattention  nécessaire. 

Dans  le  même  ordre  d*idées,  j'ai  évité  la  complication  de  gradua- 
tions donnant  les  racines  carrées  et  les  lignes  trigonométriques,  que 
l'on  aurait  dû  mettre  sur  des  cercles  concentriques.  Il  m'a  paru  pré- 
férable de  ne  demander  à  un  même  instrument  que  les  opérations  de 
beaucoup  les  plus  fréquentes  de  la  multiplication  et  de  la  division. 

Ce  cercle  à  calculs  a  été  construit  par  M.  I.  Werlein.  Les  mouve- 
ments, solidaires  ou  indépendants  des  aiguilles,  s'obtiennent  aisé- 
ment, par  les  frottements  gradués  des  douilles  sur  les  axes,  réglés 
une  fois  pour  toutes.  Chacune  des  aiguilles  porte  un  bouton  moUeté, 
qui  doit  être  assez  grand  pour  que  la  manœuvre  des  aiguilles  soit 
commode,  et  relativement  léger  pour  éviter  les  effets  de  l'inertie. 

On  obtient  très  facilement,  avec  cet  instrument,  une  précision 

minîma  de  ôâââ'  roênie  dans  les  opérations  compliquées. 


SUR  LA  THÉORIE  DE  L'ÉLASTICITÉ; 
Par  M.  GERUIT  BAKKER. 

Considérons  un  corps  tel  que  les  points  de  sa  surface  seuls  soient 
sollicités  par  des  forces  extérieures.  Le  corps  étant  supposé  en  équi- 
libre, chacun  dés  éléments  de  volume  dans  lesquels  on  peut  le  dé- 
composer est  également  en  équilibre  sous  l'influence  de  la  pression 
des  éléments  qui  l'entourent.  Pour  un  élément  de  volume  égal  à 
l'unité,  le  viriel  des  forces  extérieures  à  l'élément  est  donné  par: 

il^  w  ~  ,j{Pi  +  Pl  +  Pi)* 

lUi  Pi^  2h  ^représentant  les preÂ-5i'ow5  principales. 

Soient  m,  r,  te  les  projections  du  déplacement  d'un  point  (a?,  .y,  v); 
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on  a,  Tx,  Ty,  T.  étant  les  composantes  des  tensions  normales  aux 
faces  du  parallélipipède  élémentaire  : 


d'où: 


X  et  {1  étant  les  deux  constantes  de  la  théorie  de  Télasticité. 
La  dilatation  A  de  Tunité  de  volume  est  donc  : 

(2)  j,-T.+  T.v  +  T,  P,+P.  +  P. 2u_ 

^  '  ~       3X  +  2(1       ~"  3X  +  2n      —       3X4=2^1 

Par  suite,  l'augmentation  de  volume  d'un  corps  dont  rf-c  est  l'élé- 
ment de  volume  est  donné  par  : 

(3)  f  Arfx  =  -  r^i—   i  ud.. 


/^''--3TT2i:/ 


Les  éléments  de  volume  situés  dans  l'intérieur  du  corps  donnent, 

pour  l'intégrale  f  ud^y  des  termes  qui  sont  détruits  par  les  termes 

égaux  et  de  signe  contraire  fournis  par  les  éléments  adjacents.  Il 
n'y  a  que  les  éléments  de  la  surface  extérieure  du  corps  considéré 
qui  soient  efficaces  ;  par  suite 

(4)  /^^^  =  ~       '" 


3X  +  2{x 


c'est-à-dire  que  t accroissement  de  volume  d'un  corps  de  foi^ne  quel- 
conque sollicité  exclusivement  par  des  forces  extérieures  appliquées 
à  sa  surface  est  proportionnel  au  viriel  de  ces  forces.  Appliquons  à 
quelques  exemples  : 

1°  Cas  du  prisme,  —  On  applique  aux  bases,  parallèlement  à  l'axe, 
une  tension  égale  à  S  par  unité  de  surface  ;  soient  l  la  longueur  et  d 
la  section  du  prisme  ;  on  a  : 

«  =  -isM 
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et  la  dilatation  de  Tunité  de  volume  est  donnée  par 


2*  Ca9  dun  v€ise  cylindrique.  —  Soient  :  S  la  tension  |)ar  unité  de 
surface  aux  faces  terminales,  P  et  p  les  forces  respectivement  nor- 
males aux  surfaces  cylindriques  extérieure  et  intérieure  de  rayons  R 
et  r  (considérées  comme  positives  dans  la  direction  du  rayon),  i  la 
longueur;  le  vîriel  provenant  des  forces  S,  donné  par  la  formule  gé- 
nérale îr  =  —  2  5  (X.i'  +  Yy  +  Zz]  {«j  est  : 

le  vîriel  de  la  force  P  est  —  ;5  R  ~  â^R/P  ;  on  a  de  même  pour  celui 

de  p:  —  -  r  .  ^r.rfp.  On  a  donc  enfin  : 

—  2u  r_  S/n  (  R2  —  r2)  -r  2rJ  PR2  4-  p  2). 

La  dilatation  de  Tunité  de  volume  est,  en  remarquant  que  le  vo- 
lume est  7t(R*  —  /•-)  /,  donnée  par  : 

0.  ;    2a  (      ^   ^    Ra  -  r>    ) 

'A^  Cas  d'un  va.se  sphénqite.  —  Soient  p  et  P  les  pressions  intérieure 
et  extérieure,  comptées  positivement  dans  le  sens  du  rayon  inté- 
rieur r  et  extérieur  R  ;  Texpression  —  -  pc  du  viriel  donne  pour 
celui  des  forces  p  et  P  respectivement  : 

-^-;,  .|nr3  et  -  |  P  •  ^  ;:R^ 

Le  volume  étant  -  tt  (IP  —  r'),  la  dilatation  de  Tunité  de  volume  est  : 

3X  +  2|i  •  \\  "  ^  ^  ""  .iX  +  2:x    R3  -  ,«3 


(  ')  X.  Y',  Z  sont  les  composantes  de  la  force  qui  agit  au  point  (.r,  y,  :;). 
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4®  Ca^-  du  piézomètre  (VCErstedi,  —  Soient  V  et  t?  les  volumes  exté- 
rieur et  intérieur  etp  la  pression  intérieure  et  extérieure.  Les  rîriels 

3 

des  pressions  extérieure  et  'intérieure  sont  respectivement  +  ^  p\ 

3  * 

et  —  zP^\  ^®  volume  de  la  matière  du  vase  étant  V  —  t?,  la  dilata- 
tion de  rtinité  de  volume  est  : 

^^ ,        2x|p(V-i>)  3^ 


;iX  +  '2a  V  -  V  ~"        3X  +  2{x 

La  dilatation  est  indépendante  de  la  forme  et  de  la  grandeur  du 
vase  ;  celui-ci  se  comprime  conformément  à  Topinion  de  Colladon  et 
contrairement  à  celle  d'Œrstedt(*). 

5*»  Cas  d'un  conducteur  ^lectrisé.  —  La  pression  électrique  peut 
être  considérée  comme  une  force  normale  à  la  surface  du  conducteur 
éleetrisé.  Soient  K,  la  constante  diélectrique  du  milieu  dans  lequel 
le  conducteur  est  placé,  et  (r,  la  densité  électrique  superficielle  ;  la 

pression  électrique  par  unité  de  surface  est  alors  — ^  =  R. 

Pour  un  ellipsoïde  conducteur,  la  densité  rs  est  proportionnelle  à  la 
perpendiculaire  abaissée  du  centre  sur  le  plan  tangent  au  point  con- 
sidéré : 


^Tzahc 


Xp; 


e  est  la  charge  totale,  p  la  perpendiculaire,  «,  b^  c  les  trois  demi- 
grands  axes  de  rellipsoïde.  La  pression  électrique  devient  alors  : 

1  g2 

Soit  ds  un  élément  de  surface  du  conducteur  correspondant  à  un 
rayon  vecteur  r,  on  a  pour  le  viriel  de  R  : 

u  =  —  -    /   Rr  cos(R,  r)  (bi. 
Or: 

cos  (K,  r)  =  £, 

(1)  Toutes  les  rorniules  qui  précèdent  sont  en  parfait  accord  avec  celles  que 
donne  la  théorie  générale  de  l'élasticité. 
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donc  : 

L'accroissement  de  volume  est  alors  : 

1  6^         /• 

3x  +  2uL  SUna^b^c^  J   ^^^^' 


Soit  a>  b>c;  posons  P  _  ^^  _  ^,>  ^    —  ^,  _  ^, 


^•/-  =  ^ 


a    —  b^    ,,,        ^>'  —  c 


.2 


A  =  v^I  —  P  sin^M,  A'  =  \i  —  P  sin^t 

réiément  ds  s'exprime  en  coordonnées  elliptiques: 


Pcosu4-  Pcos^p 


d5  = T — -jr; V («*  cos'  M  +  6*  sin*  m)  {c*  cos»  t  +  6*  sin* r) ,  dudv^ 

La  longueur  /)  de  la  perpendiculaire  est  donnée  par: 
i 

V  a*  ^  6^   ^  c« 
Or  on  a  : 

a:  =  a  sin  u  .  A',  y  =  ^  cos  m  cos  r,  s  :i=  r  sin  t)  .  A  ; 

abc 
P 


\^a^  cos^u  +  6*  sin*u)  (c^  cos^r  +  6*  sin^r) 

si  Ton  remplace  p  par  cette  valeur  dans  Féquation  (5),  la  question 
est  ramenée  i  nn  calcul  d'intégrales  elliptiques.  Dans  le  cas  où 
a  =  ô,  on  a  : 


ac 


ds=za  cos  V  v^c*  cos^t;  +  «*  sin*t»  ,  dudv     et     p=z  —= 

Vc*  cos^r  +  a*  sin*t? 

d'où: 

/aj  I    /  /        <^'*  •  rf(siû  t) 
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€l  en  posant  -5  —  i  par  A*,  (a  >  c) 

I p^ds  =.  —  arc  tang  (h  sin  t)  jdu 

Pour  un  octant  de  Tellipsoïde,  u  et  »  doivent  être  pris  entre  0  et  ji 

z 

d'où  : 

-  jp^fh  =  ^  ^  arc  tang  /i 

et 

/,  .        ,        a*c^  c 

pMs  =.  47:    ,  •  arc  cos  -• 

L* accroissement  de  volume  de  Tellipsoïde  est  donc  enfin: 
i  £•»         „      r.a^ca  c  I  6^  c 

Powrtme  même  charge  électrique  et  pour  des  ellipsoïdes  semblables, 
les  dilatations  sont  donc  en  raison  inverse  des  dimensions  homologuas. 
—  Pour  une  sphère,  c  =r  a  =:  R  et  la  formule  précédente  se  présente 
sous  une  forme  illusoire;  l'application  du  théorème  de  THopital 
montre  immédiatement  que  la  dilatation  d'une  sphère,  sons  rinfluencc 
d^une  charge  électrique  t,  a  pour  valeur  : 

1  £2 


.Ta  +  2;jL  2RK 


F.  AUERBACH.    —  Die  Gleichgewichtsfiguren   pulverrôrmiger  Masaen  (Figures 
d'équilibre  des  masses  pulvérulentes).  —  Drude's  Annalen,  t.  V,  p.   170;  1901. 

L'auteur  s'est  proposé  d'étudier  expérimentalement  les  figures 
formées  sur  des  bases  entièrement  libres,  bien  horizontales,  et  de 
forme  géométrique,  par  des  grains  bien  secs,  réguliers,  de  forme 
sphériqne  ou  presque  sphérique,  dépourvus  d'arêtes  ou  de  cavités  par 
où  ils  pourraient  adhérer  en  formant  des  agrégats  plus  ou  moins 
rigides.  Les  divers  sables  (à  condition  que  le  diamèlre  du  grain  ne 
tombe  pas  au-dessous  de  0,(H  centimètre),  les  graines  de  moutarde, 
de  lin,  de  pavot,  de  trèfle,  la  grenaille  de  plomb,  le  verre  ou  la  por- 
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celaifiei  pulvérisés,  tamisés  au  besoin,  conviennent  aux  expérionce». 
Quelle  que  soit  la  méthode  employée  (projection  de  la  poussière 
sur  la  base  isolée  ;  enlèvement  de  la  matière  tout  autour  de  la  base 
placée  au-dessus  et  très  près  de  la  table  d'expériences,  soulèvement  de 
cette  base,  ou  abaissement  d'une  plate-forme  Tentouranl  étroi- 
tement), on  arrive  assez  rapidement  à  trouver  un  mode  opératoire 
([ui  donne  constamment  la  même  figure,  appelée  normale  ;  des  mou- 
vements trop  brusques  donnent  des  figures  plus  arrondies;  des  mou- 
vements très  lents  donnent  des  figures  instables,  indéterminées,  qui  se^ 
déforment  en  tendant  vers  la  forme  normale,  sous  Vaction  de  secousses 
même  très  faibles. 

Les  mesures  sont  faites  au  moyen  d'une  sorte  d'équerre  formée* 
d'une  règle  graduée  mobile  verticalement  dans  une  coulisse  qui  peut 
glisser  elle-même  sur  une  règle  graduée  horizontale,  fixée  a  une 
hauteur  arbitraire  ;  le  contact  de  la  pointe  avec  la  figure  est  accusé 
par  la  chute  et  le  glissement,  parfaitement  visibles,  du  grain  touché  ; 
Tauteur  a  pu  mesurer  ainsi  les  cotes  au  1/10  et  quelquefois  au  1/iO 
de  millimètre.  Il  appelle  Art  w/éîMr  de  la  figure  la  distanccdu  point  le  plus 
élevé  à  la  base  ;  ligne  de  pente,  la  ligne  de  plus  grande  pente  d'une 
surface  de  pente  ;  angle  de  pente,  ou  plus  simplement  pente  en  un 
point  d'une  surface  (et  non  d'une  arête),  Fangle  de  la  tangente  à  la 
ligne  de  pente  avec  Thorizontale  ;  lignes  de  niveau  ou  isohypses  ler^ 
sections  de  la  figure  par  des  plans  parallèles  k  la  base.  La  concavité 
et  la  convexité  des  surfaces  on  des  lignes  sont  rapportées  à  Vext*-'- 
rieur,  c'est-à-dire  à  l'air. 

11  va  de  soi  que  la  nature  des  grains,  leur  forme,  leur  frottement, 
leur  poids  spécifique,  leur  grosseur,  leur  compressibilité,  influent,  à 
des  degrés  divers,  sur  les  dimensions  Ae  la  figure  formée  sur  une 
base  déterminée;  mais,  pour  une  même  base,  la  forme  générale  est 
toujours  la  même. 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui  d'un  tas  de  sable  appuyé  contre  un 
mur  vertical  indéfini  ;  la  surface  de  pente  est  plane,  sauf  au  voisinage 
des  parois  d'appui;  il  en  résulte  que  les  pressions  ne  se  transmettent 
qu'à  une  assez  faible  distance,  car,  avec  une  transmission  dans  la 
masse  entière,  l'accroissement  delà  pression  de  haut  en  bas  donnerait 
une  surface  à  pente,  décroissante,  c'est-à-dire  concave  '  ;  la  variation 


^>;  FtAOEN,  Berl,  Monats-Bet\,  183-2,  p.  3o:  —  Kôtter,  Jottni.  f.   reine  vnd  angen 
Malhemalilt,  t.CXX,  p.  189;  1899. 
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de  la  courbure  au  voisinage  des  parois  s'explique  par  la  résistanco 
des  parois,  qui  modifie  la  répartition  des  pressions  ;  on  peut  admettre 
que  cette  action  cesse  aux  points  où  la  pente  devient  constante,  et 
déduire  de  là  une  mesure  grossièrement  approchée  des  limites  de 
transmission  delà  pression,  à  la  condition  de  connaître  l'arrangement 
des  grains  ;  avec  la  graine  de  pavot,  Fauteur  a  trouvé  30  couches 
environ;  avec  le  sable,  de  io  à  20  {Voir plus  loin). 

Si  le  tas  est  limité  latéralement  par  des  parois  verticales,  la  surface 
de  pente  est  réglée,  à  génératrices  parallèles  aux  parois  latérales, 
mais  à  pente  croissante  du  milieu  aux  parois;  une  isohypse  est 
recliligne  et  horizontale;  au  dessus,  elles  sont  concaves,  au  dessous, 
convexes  /îV/.  1). 


Fie.  1. 


Sur  une  planche  horizontale  de  longueur  indéfinie,  on  aurait  un 
toit  symétrique  à  arête  horizontale,  à  pente  normale,  raccordée  au 
contour  de  la  base  par  une  surface  convexe. 

Sur  des  bases  polygonales  régulières,  on  a  des  pyramides  sur 
lesquelles  on  peut  prendre  des  mesures  très  exactes  ;  les  penles  de 
leurs  faces  sont  dites  «o/7Wrt/e5  ;  leur  hauteur  est  un  peu  inférieure  à 
celle  que  donnerait  le  calcul  d'après  la  penle  de  leurs  faces  ;  les 
arêtes  sont  arrondies,  ainsi  que  le  sommet,  et  les  faces  se  raccordent 
au  contour  de  la  base  par  des  surfaces  convexes. 

Sur  des  bases  circulaires,  on  a  des  cô}ies,  surfaces  de  révolution 
à  pente  hyponormale,  dont  la  méridienne  est  sensiblement  une 
branche  d'hyperbole  à  axe  Iransverse  vertical,  et  dont  le  rapport 
d'axes  est  égal  à  la  tangente  de  la  pente  normale  pour  la  substance 
considérée  (/?</.  2)  ;  avec  une  même  matière  on  a  toujours,  quel  que 
soit  le  rayon  de  base,  une  calotte  du  même  hyperboloïde  :  avec 
des  bases  différentes ,  on  a  des  hyperboloïdes  semblabh^s  en 
employant  des  grains  de  diamètres    proportionnels  aux   diamètres 


n 
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des  bases,  et  de  même  pente  normale  :  sur  une  base  donnée,  la  ligure 
est  complètement  déterminée  par  la  pente  et  f  abaissement  du  sommet 
(abrunding)  (distance  du  sommet  réel  au  sommet  du  cône  géomé- 
trique de  même  base  et  de  même  pente)  ;  cet  abaissement  est, 
<'œtens  paribus^  proportionnel  à  la  grosseur  des  grains. 


Fk).  2. 

Sur  une  base  circulaire  percée  en  son  cenlre  d'un  trou  circulaire, 
•et  munie  d'un  manchon  cylindrique,  on  a  un  cratère^  surface  de 
révolution  dont  la  méridienne  est  sensiblement  une  branche  d'hyper- 
bole à  axe  trai^verse  horizontal,  dont  le  rapport  d'axes  est  encore 
•égal  à  la  tangente  de  la  pente  normale,  déplacée  parallèlement  à  cet 


Fie.  3. 


axe  de  manii»re  que  son  sommet  vienne  sur  la  verticale  du  centre  de 
l'orifice  (fy,  3). 
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Si  on  enlève  le  manchon,  on  a  un  toit  annulaire  dont  la  pente  est 
hypernormale  vers  Tintérieur  de  Fanneau,  hyponormale  vers  Tex- 
térieur. 

Avec  un  trou  circulaire  et  une  base  polygonale,  on  a  encore  un 
cratère  circulaire  montant  sans  changer  de  forme  dans  les  angles 
du  manchon;  une  ouverture  polygonale  donne  une  figure  inverse  de 
la  pyramide,  cratère  circulaire  à  la  partie  supérieure,  avec  une  partie 
inférieure  polyédrique  à  arêtes  arrondies. 

Tous  ces  résultats  peuvent  être  prévus  par  des  considérations 
aussi  simples  qu'ingénieuses,  et  Taccord  avec  les  mesures  des  cas 
que  Ton  peut  soumettre  au  calcul  n'est  pas  une  des  moindres  curio- 
sités du  mémoire.  Il  est  facile  de  calculer  Tinclinaison  des  faces  d'un 
tétraèdre  circonscrit  à  quatre  sphères  égales,  dont  Tune  appuie 
symétriquement  sur  les  trois  autres,  reposant  sur  un  plan  (arran- 
gement tétraédrique)  ;  on  a  ainsi  Isl  petite  notnnale  pour  toute  dispo- 
sition définie  par  Técartement  des  sphères  d'appui,  écartement  qui 
peut  varier  entre  0  (pente  maxima,  sphères  de  base,  tangentes)  et 
V3  (pente  nulle,  les  centres  de  toutes  les  sphères  sont  dans  un 
même  plan).  L'expérience  montre  que  les  grains  tendent  à  prendre 
cette  disposition,  et  que  la  pente  est  toujours  comprise  entre  les 
deux  extrêmes;  sa  mesure  permet  de  connaître  1  arrangement  ;  pour 
la  plupart  des  sables  et  des  graines,  la  distance  des  sphères  est 

environ  les^  du  diamètre;  pour  la  grenaille  de  plomb,  plus  des  7/iO 
3 

(Voir  plus  haut,  tas  de  sable)  ;  la  pente  normale,  avec  isohypses 
horizontales,  est  caractéristique  des  surfaces  planes  ;  si  les  isohypses 
sont  convexes,  les  lignes  de  pente  deviennent  divergentes,  la  possi- 
bilité de  roulement  des  grains  augmente,  la  pente  diminue  (cônes)  ; 
le  contraire  a  lieu  avec  des  isohypses  concaves  (cratère).  La  pente 
diminue  quand  la  convexité  des  isohypses  augmente,  et  devient 
nulle  pour  une  convexité  infinie;  c'est-à-dire  que  des  arêtes  horizon- 
tales seules  peuvent  être  tranchantes  (toit)  ;  toute  aréle  inclinée  est 
forcément  arrondie.  Les  mesures  faites  sur  le  cône  font  connaître  le 
rayon  de  courbure  de  Tisohypse  correspondant  a  une  pente  donnée; 
des  mesures  prises  sur  la  pyramide  permettent  de  calculer  le  rayon 
de  courbure  de  la  partie  arrondie  de  Tisohypse;  on  a  un  rayon  tou- 
jours inférieur  à  celui  (lel'isohypse  au  point  du  cône  où  la  pente  est 
la  même  (les  causes  du  désaccord  ne  sont  pas  expliquées)  ;  quant 
à  l'abaissement  du  sommet,  il  est  minimum  pour  la  pyramide  trian- 
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gulaire  el  s'élève  peu  à  peu  jusqu'à  la  valeur  qu'il  a  pour  le  cône, 
lorsqu'on  augmente  le  nombre  des  côtés  de  la  base,  ce  qui  était  à 
prévoir. 

Une  justification  des  considérations  de  Tauteur  est  offerte  parla 
concordance  entre  les  prévisions  qu'elles  permettent  pour  des 
figures  compliquées  et  les  mesures  prises  sur  ces  figures,  par 
exemple  :  une  base  elliptique  allongée  (*)  (fig,  4);  carré  cvidé  par  des 


Vm.  4. 


quarts  de  cercle  ayant   pour  centres  les  sommets  du  carré  et  un 
rayon  égal  à  la  moitié  du  côté   [fig,  5)  ;  base  en   forme  de  croix  ; 


llG. 


dans  ce  cas,  la  figure  est  Fenveloppe  des  ligues  de  profil  que  l'on 
peut  construire  au  moyen  An  principe  de  combinaison. 


(')  Cas  traité  par  de  Saint-Venant,  dans  le  cas  d'une  surface  à  pente  constante 
on  en  a  construit  des  modèles  en  plâtre  et  des  modèles  Tuniculaires. 
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Pour  chaque  point  de  la  base^  on  cherche  la  surface  contenue 
dans  la  hase^  à  laquelle  correspond  la  figure  de  pente  ayante 
au-dessus  dn  point  considère^  la  hauteur  maxima:  le  lien  des  som- 
mets ainsi  déterminés  constitue  la  ligne,  de  pente  cherchée. 

Pour  les  substances  essayées,  la  pente  normale  est  comprise 
entre  l""  (émeri)  et  36^  (grenaille  de  plomb)  ;  elle  est  d'autant  plus 
grande  que  les  grains  sont  plus  petits,  moins  sphériques,  plus  irré- 
guliers, plus  légers,  moins  lisses;  pour  une  même  poussière,  la 
pente  peut  prendre  toutes  les  valeurs  comprises  entre  0°  i  calotte  des 
cônes)  et  90*  fcratère  à  ouverture  assez  petite).  La  pente,  quand  elle 
nest  pas  constante,  décroît  en  général  de  bas  en  haut,  sauf  sur  les 
arêtes  ou  des  portions  de  surface  ayant  le  caractère  d'arêtes  arron- 
dies. ' 

P.  Lu<;oL. 


DRUDE'S  Aim ALEN  DER  PHTSIX  ; 

T.  IV  et  V;  1901. 

RLBENS  et  KURLBAUM.  —  Anwendung  der  Méthode  der  Restslralilen  zur  Pru- 
fung  des  Strahlungsgesetzes  (Application  de  la  méthode  des  rayons  restants 
îï  l'étude  de  la  loi  du  rayonnement).  —  P.  fiil)-667. 

Les  auteurs  sont  conduits  par  leurs  études  sur  les  rayons  restants 
du  sel  gemme,  de  la  sylvine  et  de  la  fluorine,  à  celte  conclusion  : 
que  les  seules  formules  susceptibles  de  représenter  le  rayonne- 
ment E  d'un  corps  noir  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  X  et  de 
la  température  absolue  T,  sont  celles  qui,  pour  de  très  grandes  lon- 
gueurs d'onde  et  de  très  hautes  températures,  donnent  une  valeur 
de  E,  proportionnelle  à  T.  Les  auteurs  sont  ainsi  conduits  à  rejeter 
la  formule  de  AVien  et  celle  de  Thiesen.  Resteraient  les  formules  de 
lord  Rayleigh  : 

de  Lummer-Sohnke  : 

E  =  C  .  À    :^  .  'P  -;*  .  e  ':>T  '   si  on  fait  \l  =  4\ 
el  de  Planck  : 


,.V.T  _    I 


1 
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Or  la  formule  de  lord  Rayleigh  ne  convient  pas  pour  de  faibles^ 
longueurs  d'onde,  ainsi  que  l'ont  déjà  montré  les  expériences  de 
Lummer  et  Pringsheim.  Les  deux  autres  formules  conviendraient 
également  bien  aux  expériences  rapportées  dans  le  présent  mémoire. 
Les  auteurs  accorderaient  cependant  leurs  préférences  k  celle  de 
Planck,  en  raison  de  sa  grande  simplicité,  et  par  cette  considération 
que,  pour  de  petites  longueurs  d'onde,  elle  se  confond  avec  la  for- 
mule de  Wien,  dont  Taccord  avec  Texpérience  a  été  établi  pour  U 
région  visible  du  spectre. 

SwANTE  ARRHEMUS.  ^  Ueber  die  Wftrmeabsorption  durch  Kohlesâore 
(Absorption  de  la  chaleitr  par  le  gaz  carbonique).  —  P.  690-706. 

Critique  des  hypothèses,  des  procédés  de  calcul  et  des  conclusions 
développés  dans  un  précédent  travail  de  Knut  Angstrôm(*)  sur  le 
même  sujet  :  actions  comparées  du  gaz  carbonique  et  de  la  vapeur 
d'eau  dans  Tabsorption  atmosphérique  de  la  chaleur  solaire. 

RiDOLF  H.  WEBER.  —  Ueber  die  Oberflachenspanaung  mit  Gel  bedeckter  Was- 
seroberflftchen  und  die  Wirkungsweite  der  Molecuiarkrafte  (Tension  superfi- 
cielle de  surfaces  d'eau  recouvertes  d'huile  et  limite  d'action  des  forces  mole  - 

culaires).  —  P.  706-120. 

Une  goutte  d*huile  est  étendue  en  couche  très  mince  à  la  surface 
libre  d'une  eau  très  pure.  Si  Ton  augmente  ou  diminue,  d'une  façon 
continue,  Tétendue  de  la  surface  commune  aux  deux  liquides,  on 
observe  une  variation,  continue  correspondante  de  Tangle  de  raccor- 
dement de  Fhuile  avec  Teau,  et,  par  conséquent  aussi,  une  variation 
continue  de  la  tension  superficielle,  pour  la  couche  de  séparation  des 
deux  liquides.  L'auteur  en  conclut  qu'à  la  surface  de  séparation  se 
forme  une  couche  intermédiaire  de  composition  et  de  propriétés 
différentes  de  celles  des  deux  liquides. 

K.-R.  JOHNSON.  —  Beitriige  zur  Kenntnis  der  Vorgânge  in  Inductions-apparaten 
(Contribution  à  Tétude  des  appareils  d'induction).  —  P.  722-733 

M.  Johnson  continue  l'étude  théorique  des  actions  qui  se  pro- 
duisent dans  les  appareils  d'induction,  qui  a  déjà  fait  l'objet  de  plu- 

(>)  K.  Angstrom,  Afin,  de  Dntde,  1900,  t.  III,  p.  720. 
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sieurs  mémoires  analysés  dans  le  Journal  de  Physique.  Dans  le 
mémoire  aclucK  il  s'occupe  de  roscillateur  de  Hertz.  On  sail  que 
MM.  Hagenbach  et  Zehnder  ont  élevé  des  objections  contre  la 
manière  de  voir  ordinaire  relative  aux  actions  hertziennes  (•).  D  après 
eux,  ce  ne  serait  pas  un  phénomène  oscillatoire  qui  se  produirait 
dans  Texcitateur,  mais  bien  une  série  de  décharges  de  même  sens. 
M.  Johnson  reprend  celte  idée  et  Tappuie  sur  ce  fait  qu'il  a  été  con- 
duit a  attribuer  à  la  résisianoe  de  Tétincelle  de  Toscillateur  une 
valeur  beaucoup  plus  grande  que  celle  qu'il  faut  lui  attribuer  dans 
la  théorie  classique;  il  développe  une  nouvelle  théorie»  des  actions 
qui  se  produisent  dans  1  oscillateur. 

Cu.  Maiikain. 


O.  VIOL.  —  Mechanisciie  Schwingungen  îsolirt  gespanaterDrâhte  mit  »iohtbarer 
elektrischer  Seilenentladu ng  (OsciUations  mécaniques  d'un  fil  isolé  tendu  e 
phénomènes  lumineux  produits  le  long  du  fil).  —  P.  73i-761. 


Lorsqu'on  fait  communiquer,  par  Tintermédiaire  d'un  interrupteur 
à  étincelle,  Tune  des  extrémités  d*un  fil  métallique  isolé  tendu  avec 
Tun  des  pôles  d'une  source  d'électricité  à  haut  voltage  (machine 
statique,  par  exemple),  dont  l'autre  pôle  est  au  sol,  on  voit  se  produire^ 
le  long  du  fil,  des  phénomènes  lumineux  d'aspect  variable,  avec  de& 
maximums  et  des  minimums.  Les  auteurs  qui  ont  observé  jusqu'ici 
cet  effet  Font  attribué  à  des  ondes  électriques  stalionnaires.  M.  Viol 
montre  qu'en  réalité  ce  sont  des  oscillations  transversales  du  fil  qui 
sont  la  cause  du  phénomène  ;  le  fil  est  faiblement  lumineux  sur  toute 
sa  longueur;  mais  l'œil  ne  saisit  cette  lumière  qu'aux  nœuds,  où  elle 
est  fixe,  alors  (lu'elle  s'étale  sur  un  certain  espace,  aux  ventres.  C'est 
la  longueur  de  l'interrupteur  à  étincelles  qui  règle  ces  oscillations  : 
rinternœud  et  la  hauteur  de  son  produit  sont  inversement  propor- 
tionnels à  la  distance  des  boules  entre  lesquelles  jaillit  l'étincelle;  le 
nombre  d'oscillations  par  seconde  semble  correspondre  au  nombre 
des  étincelles  :  en  observant  celles-ci  par  une  méthode  strobosco- 
pique,  l'auteur  a  pu  les  compter;  les  expériences  sont  peu  précises; 
mais  le  nombre  d'oscillations  et  le  nombre  correspondant  des  étin- 
celles sont  toujours  assez  voisins. 

Ch.  Mauraix. 

(')  Haiîexbach  et  Zehîïder,  Wied  Ann.,  t.  XLIII,  p.  610;  1801. 
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K.-E.  (iUTHE.  —  BeilràgezurKennlnisderCoharerwirkung  (Contribution à  Têt iiilc 
(les  actions  qui  se  produisent  dans  les  cohéreurs}.  —  P.  762-775; 

L'auteur  opère  dans  des  conditions  bien  définies,  qui  lui  paraissent 
favorables  à  l'obtention  de  résultats  plus  nets  que  ceux  qu'on  déduit 
de  Tétude  des  cohéreurs  à  limaille  :  le  cohéreur  est  constitué  par 
deux  hémisphères,  du  même  métal  ou  de  métaux  différents,  doni  on 
peut  régler  le  contact  au  moyen  d'une  vis.  M.  Bose  (*)  a  observé  avec 
des  cohéreurs  de  différentes  substances  des  actions  positive  et  néga- 
tive des  oscillations;  pour  certains  corps,  la  résistance  est  diminuée, 
pour  d'autres  elle  est  augmentée.  M.  Guthe  montre  qu'avec  son  dis- 
positif l'action  négative  (augmentation  de  résistance)  peut  être  obte- 
nue, mais  est  due  à  des  phénomènes  secondaires  qui  n'ont  rien  de 
commun  avec  l'action  réelle  des  oscillations.  MM.  Guthe  et  Trow- 
bridge  ('^)  ont  montré  l'existence  de  ce  qu'ils  ont  appelé  la  différence 
de  potentiel  critique  :  un  cohéreur  ne  fonctionne  que  quand  la  diffé- 
rence de  potentiel  qui  lui  est  appliquée  dépasse  cette  valeur  critique. 
M.  Guthe  donne  les  valeurs  de  ce  potentiel  critique  pour  un  grand 
nombre  de  métaux  ;  elles  sont  comprises  entre  0^^,062  et  0*,236,  11 
trouve  que  le  produit  du  potentiel  criti<iuc  par  le  poids  atomique  est 
voisin  de  (),o  pour  l'argent,  le  cuivre,  le  zinc,  l'aluminium,  de  6,5  X  - 
pour  le  cadmium,  l'étain,  le  fer,  le  nickel,  de  6,5  X  i  pour  le  plomb, 
et  de  (î,5  x  6  pour  le  bismuth.  11  est  à  remarquer  que  les  niétiuix 
les  plus  conducteurs  se  trouvent  rassemblés  dans  le  premier  groupe. 

L'auteur  a  aussi  déterminé  le  potentiel  critique  en  constituant  les 
deux  boules  du  cohéreur  par  des  métaux  différents  ;  les  valeurs  trou- 
vées sont  indépendantes  du  sens  du  couï*ant. 

L'auteur  a  trouvé  les  mêmes  valeurs  pour  la  résistance  de  ses 
cohéreurs,  en  opérant  avec  un  courant  continu  ou  un  courant  alter- 
natif. 

Il  a  étudié  aussi  l'action  d'une  élévation  de  temjiérature  :  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  le  cohéreur  est  d'autant  plus  conducteur 
que  sa  température  est  plus  élevée,  et  dès  qu'on  abaisse  la  tem|ié- 
rature,  celte  augmentation  de  la  conductibilité  disparait.  Il  nVstdonc 

/•)  Bose,  Rapporl  au  Congrès  de  Physique,  t.  111.  p.  561:  1000. 
'-)  Guthe  et  Trowaridob,  Vhys.  Hevieir.  t.  XI.  p.  22;  11)00. 
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pas  improbable  qu'une  partie  de  raction  des  oscillations  sur  les 
cohéreurs  provienne  de  l'échauffement  des  contacts  produits  par  les 
petites  étincelles  que  provoquent  les  oscillations. 

Ch.  Mauràin. 


G.  BERNDT.  — Ueberdie  BandenspeclraderThonerde  und  des  Stickstoffs 
(Spectres  de  bandes  de  l'alamine  et  de  l'azote).  —  P.  788-796. 

D'après  les  expériences  de  l'auteur,  Toxygène  serait  nécessaire  à 
l'apparition  du  spectre  d^  bandes,  attribué  par  Hemsaléch  à  l'alumi- 
nium. A  celte  étude  est  jointe  une  liste  détaillée  des  longueurs  d'onde, 
mesurées  dans  ce  spectre  parla  voie  photographique. 

J.  KOKXIGSBEIIGEK.  —  Ueber  die  Abhringigkeit  der  Absorption  des  Licbtes  in 
festen  Korpcrn  von  der  Temperatur  (Influence  de  la  température  sur  l'absorption 
de  la  lumière  dans  les  corps  solides).  —  P.  796-811. 

Des  mesures  microphotométriques,  effectuées  par  une  méthode 
d'inlerférences,  sur  de  petites  parcelles  solides,  conduisent  l'auteur 
à  énoncer  la  loi  suivante  : 

«  Pour  tous  les  corps  solides,  à  absorption  sélective,  les  élévations 
de  température  produisent  un  déplacement  des  couches  d'absorption 
vers  les  grandes  longueurs  d'onde.  La  valeur  du  maximum  d'absor- 
ption n'est  d'ailleurs  pas  sensiblement  modifiée.  » 

Il  résulte  de  cet  énoncé  que,  pour  les  corps  solides,  rouges,  bruns 
ou  jaunes,  dont  l'absorption  sélective  est  dans  Tultra-violet,  aux  élé- 
vations de  température  correspondrait  un  accroissement  continu  de 
l'absorption  (le  brome,  le  soufre,  le  bichromate  de  potasse,  sont  peu 
colorés  aux  basses  températures).  Au  contraire,  pour  les  corps 
solides,  verts  ou  bleus,  les  élévations  de  température  produiraient 
une  diminution  régulière  de  l'absorption  lumineuse. 


A.  GOLDHAMMKB.  —Ueberdie  Spectralgleichuag  des  blanken  Platins 
(Formule  de  rayonnement  du  platine  brillant).  —  P.  828-834. 

Considérations  théoriques  simples  sur    les  différentes    formules 
proposées  pour  re[)résenler  le  rayonnement  du  platine. 

J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Septembre  1901.)  39 
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A.  GOLDHAMMER.  —  Ueberden  Driick  der  Licbtstrahlen 
(Sur  la  pressioB  exercée  par  la  radiation).  —  P.   834-853. 

L'auteur  applique  les  équations  de  la  théorie  électromagnétique  de 
la  lumière  au  cas  général  d'une  onde  plane,  polarisée  reclilîgne- 
ment,  et  rencontrant  sous  un  azimut  et  sous  une  incidence  quel- 
conques une  surface  plane  réfléchissante.  Dans  le  cas  particulier  de 
rincidence  normale,  il  obtient  la  relation  : 

p=i:Co(i+  Jo), 

dans  laquelle  p  désigne  la  pression  totale  exercée  par  les  radiations, 
incidente  et  réfléchie;  e^^^  l'énergie,  par  unité  de  volume,  dans  la 
radiation  incidente  et  J^j,  le  pouvoir  réflecteur  du  miroir  par  l'inci- 
dence normale.  On  obtient  ainsi  : 

Pour  J.=:  o,  p  =  «0  ^résullat  de  Maxwell) 

Pour  J  m  t,  p  =z  2eQ  (résultat  de  Boltzmann)  (<). 

F.  CARnÉ. 

T.  MIZUNO.  —  Ueber  den  Einfluss  eines  Selbstindactionslosen  Widerstandcs 
auf  die  oscillatorîsche  condensatorentladang  (Influence  d'une  résistance  non 
inductive  sur  la  décharge  d'un  condensateur).—  P.  811-814. 

Cette  résistance  est  placée  en  dérivation  par  rapport  au  circuit 
inductif,  tel  qu'on  le  suppose  dans  la  théorie  ordinaire,  ç' est-à-dire 
que  des  deux  armatures  du  condensateur  partent  deux  circuits  com- 
prenant l'un  une  résistance  inductive,  l'autre  une  résistance  non 
inductive.  Le  calcul  montre  que  l'adjonction  de  cette  dérivation 
équivaut  à  une  augmentation  de  la  résistance  apparente  du  circuit 
principal  ;  elle  augmente  lamortissement  des  oscillations  dans  ce 
circuit,  et  cela  d'autant  plus  que  la  résistance  en  dérivation  est  plus 
faible  ;  si  elle  est  inférieure  à  une  certaine  valeur,  la  décharge  devient 
apériodique. 

Cahl   FROMME.  —  Ueber  den  Magnetismus  des  Eisens  (Sur  le  magnétisme 
du  fer).  -  P.  853-856. 

Observations  sur  le  magnétisme  rémanent,  à  propos  d'un  mémoire 

(')  Voir  sur  ce  sujet  le  rapport  de  M.  Lehedeu  au  Congrès  International  de 
physique  de  1900,  l,  11,  p.  133. 
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récent  de  M.  Holitscher,  analysé  dans  ce  journal.  L'auteur  rappelle 
«es  observations  antérieures. 

Ch.  Mauràin. 


Cl.  SCHCiEFEU.  —   Ueber  den   EinQuss  der  température  auf  Klasticitat  der 
Metalle  (Influence  de  la  température  sur  l'élasticité  des  métaux).  — T.  V,  p.  220. 

Les  expériences  faites  par  les  méthodes  ordinaires  à  2*,  —  70"* 
(anhydride  carbonique  et  é(her),  —  186*  (air  liquide),  ont  donné 
les  résultats  suivants  : 

Les  modules  de  torsion  a  et  d'élasticité  décroissent  linéairement 
quand  la  température  s'élève,  et  le  premier  plus  que  le  second,  de 
sorte  que  le  coefficient  de  Poisson  s'approche  de  sa  limite  i  quand  la 
température  s'élève. 

Le  coefficient  de  variation  avec  la  température  est  d'autant  plus 
faible  que  le  coefficient  de  dilatation  est  plus  petit  et  le  point  de 
fusion  plus  élevé. 

Pour  tous  les  métaux  étudiés,  il  n'y  a  plus  d'élasticité  résiduelle  à 
—  186^.  La  limite  d'élasticité  s'élève  quand  la  température  s'abaisse. 

Le  coefficient  de  Poisson  <t  parait  atteindre  sa  limite  vers  le  point 

'de  fusion,  les  points  de  fusion  calculés,  en  faisant  1  =  5  ^^^^  '^  relation 

entre  c  et  la  température  donnent  des  nombres  très  voisins  des 
nombres  vrais  pour  les  métaux  dont  le  point  de  fusion  est  supérieur 
à  celui  de  l'argent,  les  autres  font  exception,  ce  qui  semble  indiquer 
que  rextrapolûtion  des  formules  au-dessus  de  ±0°^  acceptable  pour 
les  premiers,  ne  l'est  pas  pour  les  autres. 

Nous  donnons,  à  titre  d'indication,  les  valeurs  de  A(jl  en  centièmes 
pour  une  variation  de  100**. 


PI 

[•a 

Vo 

Ni 

Ou 

A8" 

Al 

Zn 

l»b 

1,78 

2,696 

3,0:35 

3,280 

4,480 

8,209 

24,72 

48,.37 

78,6' 

H.  SCHULTZE.  — Die  innere  Rcibnng  von  argon  und  ihre  Aenderung  mittempe- 
ralur  (Frottement  interne  de  l'argon  et  sa  variation  avec  la  température).  — 
T.  V,  p.  140. 

Les  expériences  ont  été  faites  par  la  méthode  de  la  transpiration  à 
15*,  100®  et  183'',  et  le  coefficient  a  été  calculé  au  moyen  d'une  for- 
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mule  de  O.  Meyer  {*).  Les  résultats  de  rexpérience  ont  été  comparés 

h  une  formule  théorique  du  Sutherland  (-)  : 


1    :    «C    rr-, — 7 

1+1 


OÙ  TiQ  et  Yj  représentent   le  coefficient  de  frottement  à  0°  et  f^,  a  le 
coefficient  de  dilatation  des  gaz,  T  la  température  absolue,  C  une 
constante  carastéristique  du  gaz. 
On  a  trouvé  : 


t 

y..  10^  calcul»' 

T..  10'  observé 

14°,7 

2203 

2208 

99°,7 

2741 

2733 

183%7 

3221 

3224 

Pour  calculer  les  nombres  de  la  deuxième  colonne,  on  a  remplacé 
dans  la  formule  i\q  et  Cpar  leurs  valeurs  déduites,  parla  méthode  des 
moindres  carrés  des  valeurs  de  t,  fournies  par  Texpérience  et  dont  la 
troisième  colonne  donne  les  moyennes. 


P.  BUEITENBACH.  —  L'eber  die  innere  Keibung  der  gase  iind  deren  Aenderung 
mit  der  température  (Sur  le  frottement  interne  des  gaz  et  ses  variations  avec 
la  température).  —  P.  166. 

Correction  apportée  aux  résultats  donnés  dans  un  précédent  tra- 
vail (3)  ;  les  nombres  corrigés  s'adaptent  bien  à  la  formule  de  Suther- 
land. 

(Les  résultats  donnés  par  Tauteur  pour  Tair  concordent  bien,  à 
IS'*,  lOO''  et  183°,  avec  ceux  qu'avait  obtenus  M.  Schultze,  dans  des 
expériences  d'essai  ayant  pour  but  d'éprouver  son  appareil.) 

P.  LucoL. 


(>)  Pof/g.  Ann.,  127,  p.  263;  1866. 

(•^)  Phil.  Maff.,  [:>],  36,  p.  .'iOT  :  1893. 

(3)  Joum.  Phtjs.,  3- série,  t.  VIII,  p.  3î»8:  1899. 
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THE  PHTSIGAL  REVIEW  ; 

Vol.  Xf,  n"  4,  5;  —  vol.  Xfl,  n**  1  à  3. 

(iOODWIX  et  GROVER.  —  The  elTect  of  température,  of  colloïdal  ferrie  hydrate 
and  of  a  magnetk*  field  on  the  hydrolysis  of  ferrie  chloride  (Effets  de  la  teropé- 
ture,  de  l'hydrate  ferrique  colloïdal,  et  d'un  champ  magnétir|ue,  sur  la  décom- 
position du  chlorure  ferrique  dissous).  —  P.  193-211. 

La  conductibilité  électrique  des  solutions  de  chlorure  ferrique 
augmente  avec  le  temps  ;  cette  augmentation  est  beaucoup  plus 
rapide  pour  les  solutions  étendues. 

L'accroissement  de  conductibilité  ne  commence  pas  immédiate- 
ment, mais  après  un  certain  laps  de  temps,  variable  avec  la  concen- 
tration, de  même  que  le  temps  mis  par  le  système  à  atteindre  son 
nouvel  équilibre.  Cette  altération  progressive  est  attribuée  à  la  for- 
mation d'hydrate  colloïdal.  De  fait,  la  présence  de  cet  hydrate,  intro- 
duit préalablement  dans  la  dissolution,  exerce  une  action  catalytique 
très  marquée,  et  l'accélération  qu'elle  imprime  à  la  réaction  est  sen- 
siblement proportionnelle  à  la  masse  d'hydrate  introduite. 

Un  abaissement  de  température  diminue  considérablement  la 
vitesse  de  transformation  du  chlorure.  Un  champ  magnétique  est 
sans  effet. 


NIGIIOLS.  —  Preliminary  note  on  the  efliciency  of  the  acétylène  flame  (Rendement 
lumineux  de  la  flamme  d'acétylène).  —  P.  215-229. 

Après  un  historique  intéressant,  rautcui*  indique  comment  on  a 
déterminé  la  proportion  des  radiations  eflicaces,  c'est-à-dire  le  quo- 
tient de  la  radiation  lumineuse  par  la  radiation  totale.  Le  résultat, 
pour  l'acétylène  et  d'autres  flammes,  est  inscrit  au  tableau  suivant  : 

ProportioDS 
Source  lumineuse  ubservatcurs  des  radiations  erHcaces 

Bougie  Spermaceti  ....  Thomsen  0,0210 

—     paraffine Rogers  0,0153 

Lampe  modérateur Thomsen  0,026 

Gaz  d'éclairage Thomsen,  Langley  0,0197  —  0,0240 

—      (bec  Argand;.  Rogers  0,0161 

Lampe  à  incandescence  Hlattner,  Merrit,  etc.  0,0o  à  0,06  —  0,055 

Bec  xVuer Stibbins  0,02  à  0,07 

Lumière  Driuumond. . .  Crehore  0,14  à  0,084 

Arc  élcctriqu»^ TyiKlall,Nakan«l, Works    0,iO*— 0,10 1— 0,08 à0,i:< 
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Pro^orlioos 
Source  lumineuse  nbservatmirs  den  radiations  er6cHco> 

Magnésium Ro^^ers  0,123 

Tubes  Geissler Staub  0,32 

Acétylène Stewart  et  Hoxie  0,105 

Des  mesures  directes,  encore  provisoires,  de  la  chaleur  de  com- 
bustiou  de  Tacétylène,  ont  donné  environ  10.000  calories,  au  lieu  de 
lâ.200,  nombre  indiqué  par  Pellissier. 

Enfin  on  a  déterminé  le  rapport  de  Téner^ie  totale  rayonnée  à  la 
chaleur  totale  produite  par  la  combustion.  Deux  expériences  ont 
donné,  pour  ce  rapport,  0,225  et  0,190,  Delà  résulte  que  le  rendement 
lumineux  de  la  flamme  d'acétylène  serait  soit  0,225  x:  0,105  =  0,0236^ 
soit  0,190  ;<  0,105  -  0,0199.  (^es  nombres,  encore  provisoires,  sont 
supérieurs  à  ceux  de  toutes  les  flammes  de  gaz  et  huiles,  doubles  de 
celui  relatif  à  l'arc  électrique,  et  ne  le  céderaient  qu'à  celui  de  la 
flamme  du  magnésium,  donl  le  rendement  lumineux,  d'après  Rogers, 
atteindrait  0,1015. 

MERKIT  e!  STEWART.  —  The  development  of  cathode  rays  by  ultra-violet  light 
(Emission  de  rayon-*  cathodiqaes  sons  riaQiience  de  la  lumière  ultra-vtolefte\  — 
P.  230-250. 

Les  auteurs  appellent  rayonnement  photoélectrique  la  décharge 
d'un  conducteur  chargé  négativement,  sous  Finfluence  de  la  lumière 
ultra-violette,  décharge  particulièrement  rapide,  lorsque  ce  conduc- 
teur est  placé  dans  un  gaz  raréfié.  Les  expériences  des  auteurs 
montrent  que  les  rayons  photoélectriques,  comme  les  rayons  catho- 
diques, sont  déviés  tui  traversant  un  champ  magnétique,  qu'ils 
rendent  conducteur  l'air  qu'ils  traversent;  que  très  probablement  ils 
sont  déviés  par  les  forces  électrostatiques.  Ils  portent  des  charges 
négatives,  le  rapport  des  masses  électriques  aux  masses  matérieUea 
transportées,  étant  le  même  que  dans  le  cas  des  rayons  cathodiques. 
Le  fait  qu'ils  n'ont  pas  pu  servir  jusqu'ici  à  évoquer  la  fluorescence 
ou  à  produire  des  rayons  Rontgen  doit  être  attribué  à  leur  faible 
intensité;  les  rayons  photoélectritjues  sonl  donc  identiques  aux 
rayons  cathodiques. 

K.  ALLEN.  —  Effect  upon  the  persistence  of  vision  of  exposio^the  eye  to  light  of 
various  wave-leoght  (Persistance  de  la  vision  pour  l'œil  exposé  a  di versa» 
radiations).  —  P.  2:h-290. 

Après  avoir  ra|jpelé  les  expériences  de  Plateau,  Nichols,  Ferry, 
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Abney,  Burck,  Fauteur  décrit  ses  propres  observations  et  ea  résume 
ainsi  qu'il  suit  les  résultats  : 

!•  La  persistance  des  impressions  colorées  est  maximum,  quand 
Tœil  a  été  maintenu  ouvert  à  l'obscurité.  La  durée  de  cette  persis- 
tance, variable  avec  la  réfrangibilité,  est  minimum  pour  le  jaune,  et 
croît  vers  le  rouge  et  le  violet. 

La  courbe  des  persistances,  après  maintien  de  Tceil  dans  lobscu- 
rite,  en  fonction  des  longueurs  d'onde,  est  appelée  courbe  normale 
extraordinaire  ; 

^  La  persistance  des  impressions  colorées  est  minimum  quand 
Toeil  a  été  maintenu  à  la  lumière  blanche  diffuse.  La  courbe  de  ces 
persistances  en  fonction  des  longueurs  d'onde  s'appelle  courbe  nor- 
male ordinaire  ; 

3°  Quand  l'œil  a  été  préalablement  maintenu  fermé,  la  courbe  des 
persistances  est  intermédiaire  entre  les  courbes  normales  ordinaire 
et  extraordinaire  ; 

4**  Quand  la  rétine  a  été  exposée  préalablement  à  la  lumière  rouge, 
verte  ou  violette,  la  persistance  des  impressions  pour  la  même  cou- 
leur est  notablement  accrue.  Au  contraire,  quand  la  rétine  a  été 
fatiguée  par  le  jaune  ou  le  bleu,  il  n'y  a  pas  d'accroissement  dans  la 
persistance  des  impressions  pour  la  même  couleur  ;  en  revanche,  il 
y  a  accroissement  de  persistance  pour  les  couleurs  voisines  {rouge 
et  vert  pour  la  lumière  jaune,  vert  et  violet  pour  la  lumière  bleue). 
Ces  effets  concordent  entièrement  avec  les  théories  de»  sensations 
colorées  de  Young  et  Helmholtz  ; 

5*"  Quand  la  rétine  a  été  fatiguée  par  la  couleur  blanche,  la  persis- 
tance des  diverses  impressions  colorées  est  accrue  inégalement,  sui- 
vant les  couleurs. 

Ce  résultat,  en  désaccord  apparent  avec  les  théories  de  Young  et 
de  Helmholtz,  paraît  indiquer  Texislence  d'une  sensation  indépen- 
dante pour  le  blanc  ; 

6"*  Le  repos,  aussi  bien. que  la  fatigue  de  la  rétine,  causent  un 
accroissement  de  persistance  pour  toutes  les  couleurs.  Ce  fait  reste 
jusqu'ici  inexpliqué  ; 

7""  Dans  les  cas  de  daltonisme,  la  persistance  des  impressions 
relatives  aux  couleurs  pour  lesquelles  la  rétine  est  insensible  éprouve 
un  accroissement  anormal  ;  ceci  fournit  un  moyen  de  déterminer  les 
longueurs  d'ondes  pour  lesquelles  l'œil  est  constitué  anormalement  ; 

8^  En  plus  de  la  perte  d'une  des  sensations  colorées  fondamen- 
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taies,  rœil  daltonique  peut  aussi  être  aveugle  pour  un  groupe  de 

longueurs  d'onde  correspondant  à  une  des  autres  sensations. 

BOYNTON.  —  Gibbs  therniodynaïuical  modal  for  a  substance  followiug  Van  der 
Waais  équation  (Equation  fondamentale  de  Gibbs  pour  un  corps  suivant  l'équa- 
tion de  Van  der  Waals).  —  P.  291-303. 

On  considère  Féquation  réduite  de  Yan  der  Waals  : 

('=  +  ^,)(3?-l)=80, 

et  on  lui  fait  subir  une  transformation  en  prenant  comme  variable 
Ténergie  z,  Fentropie  y  et  le  volume  .r.  On  trouve  ainsi,  moyennant 
certaines  hypothèses  empruntées  à  la  théorie  cinétique  : 


14  ,  nx  —  i\  ^ 


2 

.     9  3.r  —  1 


46       .r 
Cette  surface  est  représentée  et  discutée  dans  le  mémoire. 

SHEDD.  —  On  the  fonns  of  curves  presented  by  the  Michelson  interfère meter 
(Formes  des  courbes  d'interférence  données  par  rinlcrféromètre  Milchelson).  — 
P.  304-315. 

I.'interféromètre  Michelson  peut  donner  des  franges  rectilignes, 
circulaires,  elliptiques  ou  hyperboliques.  Ces  différents  cas  sont 
prévus  et  analysés  dans  une  étude  mathématique  de  Tappareil. 

T.  LYMAN.  —  False  spectra  from  the  Rowland  concave  grating  (Spectres 
supplémentaires  donnés  par  les  réseaux  concaves).  —  P.  1-13. 

En  cherchant  à  étudier  les  rait^s  ultra-violettes  signalées  par  Schii- 
mann  au  voisinage  de  1.000  |x,  Tauleur  photographia  le  spectre  de 
réseaux  concaves  de  Rowland,  et  obtint  des  raies  dont  Ja  position 
apparente  était  comprise  entre  1.800  jx  et  950  u. 

Mais  il  constata  que  ces  raies  formaient  des  groupements  ana- 
logues à  ceux  des  raies  du  spectre  connu  ;  de  plus,  elles  ne  correspon- 
daient pas,  comme  celles  de  Schumann,  à  des  radiations  absorbées 
par  Tair;  enfin,  en  les  faisant  passer  à  travers  un  prisme  en  quartz, 
on  vérifia  que  leur  réfrangibilité  ne  correspondait  pas  à  leur  position 
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apparente  dans  le  spectre.  L'étude  de  ces  anomalies  a  mené  aux 
conclusions  suivantes  : 

La  plupart  des  réseaux  concaves  de  Rowland  donnent  les  spectres 
surnuméraires,  de  dispersion  inférieure  à  celle  du  premier  spectre 
normal. 

Le  nombre  et  la  dispersion  de  ces  spectres  n'obéissent  pas  à  une 
loi  simple,  de  même  que  leur  visibilité  ;  elles  dépendent  du  réseau  étu- 
dié. Les  raies  surnuméraires  sont  plus  visibles  dans  Textréme  ultra- 
violet du  premier  spectre  normal  que  dans  toute  autre  région.  En 
marquant  successivement  les  différentes  parties  du  réseau,  on  cons- 
tate que  Teiïet  observé  ne  lient  pas  à  une  irrégularité  locale,  mais 
qu'il  dépend  de  la  surface  entière  ;  l'explication  du  pliénomène  doit 
donc  être  cherchée  dans  la  forme  des  fraits  du  réseau. 


A.  NOYES.  —  A  modiricuiion  of  the  usual  luethod  t»f  detennining  transrerencc 
numbers  and  an  investigalion  on  the  influence  of  the  concentration  on  their 
valves  in  the  case  oF  sonie  tri-ionie  salte  (Méthode  pour  déterminer  les  nombres 
de  transport;  influence  de  la  concentration  sur  la  valeur  de  ces  nombres  pour 
les  sels  formés  de  trois  ions).  —  P.  14-35. 


11  est  à  supposer  que  la  dissociation  électrolytique  dos  sels  formés 
de  trois  ions  s'effectue  en  deux  temps,  comme  l'indiquent  les  équa- 
tions : 

K^SO'rriK   p  KSO'        ot        KSO*  :=r  K -h  SOS 
Ha  (  Az03)2  —  Ba    AzO^)    ;    AzO»        et        BaAzO^  nu  Ba  -f-  AzO^. 

Pour  savoir  si  les  états  intermédiaires,  tels  que  KSO'  et  BaAzO^, 
existent  réellement,  (m  mesure  les  nombres  de  transport  relatifs  aux 
ions  constitutifs,  par  une  méthode  décrite  dans  le  mémoire. 

Pour  le  sulfate  de  potassium,  l'expérience  montre  que  les  nombres 
de  transport  varient  à  peine  avec  la  concentration  ;  il  en  résulte  que 
le  stade  intermédiaire  existe  peu  ou  pas.  Pour  Ba  (AzO^)^,  les 
nombres  de  transport  sont  absolument  fixes.  Les  solutions  de  ce  sel 
ne  contiennent  donc  que  les  ions  Ba  et  (AzO^),  et  pas  d'ions  com- 
plexes. La  même  méthode,  appliquée  aux  chlorures  alcalino-terreux, 

montre,  au  contraire,  que  leur  solution  à  7-,  molécule  doit  renfermer 

lu 

une  proportion  considérable  dions  complexes  à  plusieurs  atomes  de 

chlore,  tels  que  BaCP  ou  BaCl*. 
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BENTON.  —  Détermination  of  Poisson's  ratio  by  uieàns  of  an  interférence 
apparatus  (Mesure  du  coerOcient  d'élastkité  de  Poisson  par  une  méthode  ioter- 
ft^rentielle).  —  P.  3(i-42. 

Le  coefficient  (rapport  de  la  contraclion  latérale  à  rexteasion  lon- 

1 

gitudinale)  a  pour  valeur  théorique  t  pour  les  solides  isotropes.  Une 

nouvelle  détermination  est  faite  pour  des  fils  métalliques  ;  la  mesure 
de  la  contraction  latérale  est  faite  par  dos  franges  d'interférence. 
Voici  les  résultats  : 

Substances  Acier        Fer       «Uiivre  Nickel  Laiton        M«illerhort         Breiizr- 

CoofT.de Poisson    0,276  0,*288  0.341  0,:<75  -0,271  0,m  0,^43-0,429  0,4*4 


KM  P.  —  An   autoiuatic    température    llegulator    (tiégulateur    automatique 
de  température).  —  P.  47-49. 

Appareil  de  chauffage  électrique  réglé  par  deux  thermostats  agis- 
sant sur  un  relai.  Entre  la  température  ambiante  et  375*  C,  la  tem- 
pérature peut  être  maintenue  fixe  à  1**  près. 


ROBERTS.  — The  specilie  iiuluclive  capacity  or  (lieleclries  ia  a  iiii«:neUc  field 
(InOuencc  d'un  champ  ma^néliiiue  sur  le  pouvoir  inducteur  spécifique  .  — 
P.  :)0-52. 


Un  conducteur  est  placé  entre  les  pièces  polaires  d'un  électro  :  on 
mesure  sa  variation  de  potentiel  pour  une  charge  donnée,  quand  on 
produit  le  champ  magnétique.  Les  résultats  négatifs  des  expé- 
riences prouvent  que,  pour  les  diélectriques  essayés,  et  dans  un 
champ  1.500  C.  G.  S.,  \a  variation  de  pouvoir  inducteur,  si  elle 

existe,  est  inférieure  à  ttjtjtt:  de  sa  valeur. 


CHILI).  —  The  velocity  of  ions  drawn  froai  a  tlaine  (Vitesse  des  ions  provenant 
d'une  flamme).  —  P.  63-83;  —  Velocit}-  of  ions  drawn  from  the  eleclric  arc 
(Vitesse  des  ions  provenant  de  Tare  élertrique^.  —  P.  137-150. 

Le  principe  delà  méthode  employée  a  été  indiqué  par  J.-J.Thoin- 
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soD  (*j  :  soil  en  regard  deux  surfaces  A  ei  B;  en  A,  on  amène 
des  ions  positifs  et  des  ions  négatifs.  Si  B  est  chargé  positi- 
vement, les  ions  négatifs  seuls  iront  vers  B;  c'est  le  contraire, 
si  B  est  négatif.  Si  l'apport  d'ions  en  A  est  grand  par  rap- 
port au  nombre  de  ceux  qui  traversent  de  A  en  B,  le  courant 
transporté  par  les  ions  positifs  sera  plus  intense,  si  ces  ions  se  meuvent 
le  plus  vite;  si,  au  contraire,  les  ions  négatifs  ont  la  plus  grande 
vitesse,  ils  transporteront  un  plus  grand  courant.  De  là  le  moyen  de 
comparer  les  vitesses  des  ions,  et  même  de  les  mesurer  quand  on 
mesure  les  intensités  des  courants  et  que  A  et  B  ont  des  formes 
géométriques  simples. 

Appliquée  à  titre  d'épreuve,  aux  gaz  provenant  d'une  flamme  de 
bec  Bunsen,  la  méthode  a  donné  2^", 2  par  seconde  pour  les  ions 
positifs  et  2*"  ",G  pour  les  ions  négatifs,  la  variation  de  potentiel  étant 
de  1  volt  par  centimètre. 

La  même  méthode  est  ensuite  appliquée  à  1  étude  des  ions  gazeux 
émanés  de  Tarc  électrique^  et  produisant  une  décharge  entre  cet  arc 
et  un  conducteur  voisin.  Dans  différentes  conditions,  on  a  toujours 
tnmvé  que  les  ions  positifs  émanés  de  l'arc  se  mouvaient  plus  vite  que 
les  ions  négatifs.  On  observe  le  même  effet  avec  les  ions  émanés  d'un 
fragment  de  carbone  placé  dans  une  flamme  oxhydrique.  Au  con- 
traire, pour  l'arc  produit  entre  des  conducteurs  métalliques,  la 
vitesse  des  ions  négatifs  est  supérieure  à  celle  des  ions  positifs.  11  est 
permis  de  supposer  que  ces  vitesses  des  ions  présentent  à  peu  près 
le  même  rapport  dans  Tare  même,  et  dans  son  voisinage  ;  ainsi  se 
trouve  levée  une  difficulté  présentée  par  la  théorie  de  l'auteur  sur 
la  nature  de  l'arc .  *^  u  qu'il  attribue  à  un  transport  d'électricité 
effectuée  uniquement  par  des  ions.  Dans  celte  théorie,  la  chute  de 
potentiel  qui  existe  entre  les  deux  charbons  ne  peut  s'expli(iuer 
qu'en  supposant  que  les  ions  positifs  se  déplacent  plus  vite  que 
les  ions  négatifs,  toutes  conditions  égales. 

A  NOYES.  —  The  exact  relation  between  osmolic  pressure  and  vapour  pressure 
(Relation  exacte  entre  la  pression  osniotîque  ol  la  tension  de  vapeur'.  —  P.  84-99. 

Cette  relation  serait  : 

J^'  vdp  —  ;  P,  -!-  po  -  /^,j  1*2  '  ***    '  ^'^  ~  '^^^  *M  ^° 


(M  Phil,  Muff.,  t.  V  :  47,  p  26".. 
(«;  Physic.  lievieir.  t.  X,  p.  loi. 
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Pi  eti^p  pression  osmotique  et  tension  de  vapeur  de  la  solution; 
Pq,  Vo,  Kq)  tension  de  vapeur,,  volume  spécifique  et  coefficient  de 
compressibililé  du  dissolvant. 

BENTON.  —  Dependenceofthe  modulas  of  torsion  on  tension  (Effet  de  la  traction 
sur  le  module  de  torsion).  —  P.  100-113. 

Les  théories  de  Télasticité  montrent  que  le  module  de  torsion  m 
dépend  de  la  tension  P  par  une  loi  de  la  forme  //?  =  a  +  PP  +  yP*» 
a,  p,  Y  étant  des  constantes.  Les  expériences  faites  justifient  cette  for- 
mule ;  mais  les  valeurs  des  constantes,  pour  un  même  corps,  varient 
beaucoup  d'un  échantillon  à  un  autre.  En  général,  m  décroit  quand 
P  croît  pour  l'acier,  le  fer,  le  laiton,  le  maillechort.  I^our  le  nickel, 
Teffet  est  inverse. 

DUEW.  —  A  delorminaiion  of  llie  viscosity  of  water  (Mesure  du  coefficient 
de  viscosili*i  de  l'eau;.—  P.  114-120. 

Soient  deux  cylindres  concentriques,  de  rayons  R^  et  Rj,  dont  le 
premier  tourne  avec  une  vitesse  angulaire  w,  et  qui  sont  plongés 
dans  un  liquida  de  viscosité  v^;  le  moment  du  couple  appliqué  au 

R^R? 

second  est  M  =  4irojTn  ttt^ — xTi' 
i\^  —  lll 

Tel  est  le  principe  de  la  méthode  employée  pour  mesurer  vj.  A 

remarquer,  dans  le  dispositif  expérimental,  Temploi  de  cylindres  de 

garde  pour  annuler  les  irrégularités,  tenant  à  ce  que  les  cylindi*es 

ne  sont  -^as  indéfinis.    La   méthode   a   donné   pour  l'eau  à    20**  : 

7i   -  0,0101  dyne. 


\V.  AUSTIX.  —  The    applicalion    of  Ihc  manometrie  ilame  to   the   téléphone 
(Combinaison  du  téléphone  et  de  la  capsule  manométriquc).  —  P.  121-128. 

La  plaque  de  tôle  d'un  téléphone  forme  la  membrane  élastique 
d'une  capsule  manométriquc,  alimentée  à  l'acétylène,  de  façon  à 
permettre  de  prendre  des  photograpliies  de  la  flamme  étalée  au 
moyen  d'un  miroir  tournant.  Les  clichés  reproduits  semblent  donner 
des  résultats  assez  bons  pour  les  vibrations  sinusoïdales,  mais 
médiocres  pour  les  vibrations  plus  complexes,  par  exemple,  pour 
celles  qui  correspondent  aux  voyelles. 
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A.  CARHART.  —  The  various  déterminations  of  the  e.  m.  f.  of  Iho  Clark  Cell 
(Les  diverses  déterminations  de  la  f.  é.  m.  du  Latimer  Clark).  —  P.  129-186. 

Examen  critique  des  diiTérentes  expériences.  Voici  les  résultats 
pour  une  température  de  15**  C.  : 

()b8crva(eur8  Date  KésuKals 

L.  Clcirk 1872  1,4378 

Carhart 1882  1,4329 

Rayleigh 1884  i,4345 

Ettinghausen 1884  1,434 

filazebrook 1802  1,4344 

Rallie 1896  1,4322 

Jaeger  et  Kalile 1898-1899         1,4328  ^  1,4329 

Carhart  et  Cathe 1899  1 ,4333 

E.  MOORE.  —  A  spectrophotometrie  study  of  the  hydrolysis  of  dilate  feriic 
chloride  solutions  (Étude  spectropliotométrique  de  la  décomposition  du  chlorure 
de  fer  dissous).—  P.  151-176. 

La  formation  de  Toxyde  colloïdal  de  fer,  dans  la  décomposition 
progressive  du  chlorure  ferrique  dissous,  peut  être  suivie  au  spec- 
trophotoniètre.  L'étude  ainsi  faite  confirme,  dans  leur  ensemble, 
les  résultats  de  Goodwin  et  Grover(^);  elle  permet  de  déceler 
Texistence  d\me  ionisation  dans  la  liqueur  et  le  fait  que  les  ions 
ne  sont  pas  complètement  transparents.  La  proportion  des  ions  for- 
més n'est  pas  déterminable  en  Tespèce;  mais  la  théorie  montre 
qu'elle  est  parfaitement  possible  avec  certaines  solutions.  Lorsqu'on 
dilue  la  solution,  en  même  temps  qu'elle  s'éclaircit,  la  bande 
d'absorption  se  déplace  vers  le  violet  ;  mais,  peu  après,  il  se  forme 
une  bande  beaucoup  plus  large  vers  le  rouge,  ce  qui  prouve  qu'il  y 
a,  dans  ce  cas,  formation  d'une  molécule  complexe. 

La  méthode  employée  ici  est  d'une  application  générale  pour  les 
corps  colorés;  elle  permet,  comme  la  cryoscopieou  la  tonométrie, 
d'évaluer  l'élat  de  condensation  moléculaire  d'un  sel  dissous. 

C.  KINSLEV.  —  Coherers   suitables   for   wireless  telegraphy  (Cohéreurs 
pour  télégraphie  sans  fil).  —  P.  117-183. 

Si  on  établit,  entre  les  extrémités  d'un  cohéreur,  une  différence 
de  potentiel  croissante,  à  un  moment  donné,  la  résistance  tombe 
brusquement  à  une  valeur  faible.  La  différence  de  potentiel  pour 

(')  Voir  ce  volume  p.  577. 
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laquelle  se  produit  celte  variation  brusque,  peut  être  prise  pour 
mesure  de  la  sensibilité  du  cohéreur.  Lescohéreurs  employés  à  New- 
York  ont  une  sensibilité  de  2  à  4  volts.  La  sensibilité  limite  est  la 
différence  de  potentiel  minima,  qui  permet  d'actionner  le  relai.  L'au- 
teur la  considère  comme  voisine  de  0,4  volt,  et  le  meilleur  courant 
pour  actionner  le  relai  doit  avoirune  intensilé d'environ  0,001  ampère. 

A.  LANGSDORF.  —  A  graphical  method  for  analyzin;^  distorled  aiternating 
current  waves  (Méthode  graphique  d'analyse  des  courants  périodiques  com- 
plexes). —  P.  184-190. 

L'onde  étant  définie  graphiquement,  on  cherche  ses  composantes 
sinusoïdales  ;  la  construction  graphique  indiquée,  qui  parait  relati- 
vement simple,  n'exige  que  la  construction  de  lignes  droites  et  de 
«ercles. 

V.  MAHILLON.  —  Expérimental  studies  on  the  résonance  of  conical,  trunco- 
r.onical  and  cylindrical  air-columus  (Étude  expérimentale  des  tuyaux  coniques, 
tronconiques  et  cylindriques).  —  P.  193-219. 

Étude  destinée  surtout  à  réduire  les  tâtonnements  des  fabricants 
d'instruments  à  vent.  Les  chapitres  sont  intitulés  :  Tubes  ouverts  ; 
Tubes  partiellement  Termes  ;  Tubes  fermés  ;  Effet  de  rembouchure 
de  flûte  ;  Effet  de  Tanche. 

LOOMIS.  —  On  the  freezing  points  of  aqueous  of  non  électrolytes  (Cryoscopie 
des  solutions  non  éleclrolysables).  —  P.  220-239. 

Vingt-six  corps,  non  électrolytes,  sont  étudiés  par  la  méthode 
cryoscopique.  Les  conclusions  expérimentales  sont  les  suivantes  : 
i^  Les  solutions  aqueuses  éqiiimoléculaires  de  non-électrolytes  en 
dilution  extrême  ont  même  point  de  congélation  ;  2<>  les  dépressions 

moléculaires  —  (A,  abaissement  du  pointde  congélation,  m  molécules- 
grammes  du  composé  dans  1.000  grammes  de  la  solution)  varient  en 
fonction  linéaire  de  la  concentration;  il  y  a  exception  pour  Téther 

éthylicfue  et  doute  pour  le  maltose;  3°  La  dépression  moléculaire  —7 

[tn  molécule-gramme  du  corps  dissous  dans  100  grammes  d'eau"! 
reste  constante  a  toutes  les  concentrations  pour  Talcool  méthylique 

(—;  =1,814)   Talcool   éthylique   (i,83o),   la   dextrose,   la  lévulose 

(1,86")),  la  mannite,  la  dulcite,  la  glycérine  et  Thydrate  de  chloral. 
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Dans  les  autres  cas,  —,  varie  en  fonction  linéaire  de  la  concentration  ; 
m 

il  y  a  accroissement  avec  la  concentration  pour  le  sucre  de  canne,  le 
sucre  de  lait,  la  maltose,  diminution  pour  les  alcools  propylique  et 
bntilique  normaux,  Talcool  amylique,racétone,racétamide,  Taniline, 
la  salycine.  La  variation  est  d'ailleurs  très  faible,  sauf  pour  Taniline. 
En  examinant  théoriquement  ces  résultats,  on  conclut  que  les  non- 
électrolytes  confirment  Thypothèse  de  Van  t'Hoff,  d'après  laquelle  la 
pression  osmotique  obéit  aux  lois  do  Martotte  et  de  Gay-Lussac;  ils 
n'éprouvent  pas  trace  de  dissociation  aux  dilutions  extrêmes.  Toute- 
fois les  dérivés  du  benzène  en  solution  aqueuse  doivent  former  des 
agrégats  moléculaires,  dont  la  proportion  et  la  complexité  s'ac- 
croissent en  même  temps  que  la  concentration. 

W.  MAGIE.  —  The  formula  for  the  dépression  of  the    freczing  température  of 
solutions  (La  formule  fondamentale  de  la  cryoscopîe).  —  P.  240-244. 

A       RT* 
La   formule  de  Van   t'HolT  -  =z  -rry  n'est  qu'approximative.  En 

l'établissant  sous  une  forme  plus  précise,  et  en  cherchant  à  appré- 
cier l'importance  des  termes  complémentaires,  on  trouve  que  la  for- 
mule approchée  est  suffisante,  étant  donnée  la  précision  actuelle  des 
mesures,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'attribuer  h  son  absence  de  rigueur 
les  écarts  constatés  avec  les  mesures. 

K .  (JUTHE.  —  On  the  action  of  the  coherer  (Sur l'action  du  cohéreur).  — P.  245-253. 

C'est  le  développement  d'un  travail  antérieur (*),  dans  lequel 
on  a  défini  le  voltage  critique  d'un  cohéreur  à  un  seul  contact 
(2  sphères  au  contact)  comme  la  limite  de  la  différence  de 
potentiel  entre  les  deux  extrémités,  c[uand  on  fait  croître  l'inten- 
sité du  courant  qui  traverse  le  cohéreur.  On  opère  sur  des  cohé- 
reurs  de  môme  forme,  en  argent,  cuivre,  zinc,  aluminium,  cadmium 
étain,  fer,  maillechort,  nickel  et  bismuth.  Entre  deux  boules  de 
métaux  différents,  le  sens  du  courant  est  indilTérent.  L'action  néga- 
tive du  cohéreur,  c'est-à-dire  l'accroissement  de  résistance  qui  se 
produit  exceplionneilement  par  des  actions  électriques,  est  décrite, 
mais  non  expli([uée.  En  chauffant  le  contact,  on  diminue  la  résis- 
tance du  cohéreur,   qui  revient  à  la  même  valeur  quand  l'échaulTe- 

i';  /'%.v.  Herieir,  t.  XI,  p.  22.  l^JOI). 
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ment  a  cessé;  réchauffement  naturel  du  contact,  par  le  fait  même  du 
passage  du  courant,  paraît  jouer  un  rôle  important  dans  le  fonction- 
ment  du  cohéreur. 

F.  WATSOX.  —  Surface  tension  at  the  interface  of  two  liquids  deterrained  expe- 
rt mental  I  y  by  the  melho  1  oT  ripple  waves  (Tension  superficielle  au  contact  de 
deux  liquides,  mesurée  pai*  la  méthode  des  ondulations).  —  P.  257-278. 

Si  on  produit  des  ondulations  infiniment  petites  à  la  surface 
de  séparation  de  deux  fluides  de  densités  pf  et  p^,  lord  Kelvin  a 
montré  qu'on  a,  en  désignant  par  A  la  tension  superficielle,  X  la  lon- 
gueur d'onde  de  ces  oscillations,  w  leur  frérfuence.et^^  Taccélération 
de  la  pesanteur  : 

(]ette  formule  est  appliquée  au  calcul  de  A.  La  méthode  expéri- 
mentale, qui  est  celle  de  lord  Rayleigh,  est  très  ingénieusement 
modifiée  dans  les  détails.  L'isochronisme  des  deux  diapasons  est 
réalisée  en  commandant  l'un  d'eux  à  l'aide  d'un  fil  relié  à  l'autre. 
Dans  le  cas  où  on  opère  à  la  séparation  de  deux  liquides,  il  faut 
éliminer  les  ondulations  parasites  qui  se  produisent  à  la  surface  du 
liquide  supérieur;  on  y  parvient  en  recouvrant  celui-ci  d'une  lame 
de  verre.  La  méthode  stroboscopique  est  toujours  employée  pour  les 
observations,  qui  donnent  pour  A,  ramenée  à  la  température  de 
0°C.,  les  valeurs  suivantes  : 

Ëau-dislillée-air  Mercure-air  Air-pelrolc ^9 ,  r. 0.7875      Air-benzine  (pj  ^0,75-* 

77,12  à  78,i3  432,01  à  4i7,93  2:i,02*à  27,38  22,41  à  24,2G 

Mereure-cau  Mercure-alcool  (p« —  0,82ôt  Eau- bonzol  (?v  =^  0,753 •    Eau-pi'trole  (0,787V* 

364,10  à  369,50        36i-27  à  378,36         31,7")  à'35,lb         34,18  à  36,70 

J.  UKED.  —  An  improved  method  of  roting  tuning  forks  (Méthode 
pour  étalonner  les  diapasons).  —  P.  279-286. 

C  esl  une  modification  de  la  méthode  stroboscopique  de  Miclu*!- 
son  (')  qui  repose  sur  Tobservation  dans  un  miroir  attaché  au 
diapason,  d'un  tube  Geissler  excité  par  le  secondaire  d'une  bobine, 
dont  le  primaire  est  commandé  par  un  pendule  interrupteur.  Tous 
les  organes  du  nouveau  dispositif  sont  décrits  avec  soin,  et  des 
exemples  de  déterminations   en  font  ressortir  la  grande  précision. 

L.  HoULLKVUiUE. 

(')  Phii.  Magaz.,  XV,  p.  84:    1883. 
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Le  Journal  de  Physique  théorique  et  appliquée  paraît  chaque  mois  et 
forme  par  an  un  volume  grand  in-8**  de  40  à  50  feuilles,  avec  figures 
dans  le  texte.  La  première  série  1872-1881  se  vend  200  francs  (rare).  Les 
dix-neuf  derniers  volumes,  1882-1900,  se  vendent  séparément.       15  fr. 

Les  abonnements  sont  annuels  et  parlent  de  janrier. 

Prix  pour  un  an  (12  numéros;: 

Paris  et  pays  faisant  partie  de  l'Union  postale 15  fr. 

Autres  pays H  fr. 

On  s'abonne  dans  tous  les  bureaux  de  poste,  au  nom  de  M.  Sandoz, 
rue  Rataud,  11.  Paris,  5*. 

Tout  ce  qui  concerne  la  rédaction  doit  être  adressé  à  M.  Bouty,  rue  du 
Val-de-Grâce,  9.   Paris,  o^. 

Tout  ce  qui  concerne  l'administration  doit  être  adressé  àM.  Sandoz,  rue 
Rataud,  11.  Paris,  5«. 

Avec  la  présente  année  se  termine  la  troisième 
série  du  Journal  de  phi/si(pfe.  La  table  p:énérale  •  des 
trois  séries  (1872-1901)  est  en  préparation  et 
formera  un  fascicule  séparé,  auquel  on  peut  sous- 
crire dés  au|ourd*liul  au  prix  de  4  francs. 

A  partir  de  Janvier  lOOtî  le  Journal  de  physique  théo- 
rique et  appliquée  formera  un  volume  d'au  moins 
50  feuilles  avec  figures  dans  le  texte.  Le  prix  de 
l'abonnement  sera  porté  à  17  francs  pour  la 
France  et  18  francs  pour  rétrangçer. 
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llésireuse  de  publier  le  plus  promptement  pos- 
sllde  des  Analyses  des  Travaux  étrangers,  la 
llédaction  prie  M\U  les  Ailleurs  de  vouloir  bien  lui 
envoyer  désormais  deux  exemplaires  de  leurs  nou- 
veaux .Uémoires. 
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QUAI    DES   GRANDS-AUGUSTINS,  55,    A   PARIS,  6". 


La  Société  française  de  Physir|ue  a  déjà  i>ublié  cinq  volumes  de  Mémoires 
relatifs  à  la  Physique  et  trois  volumes  du    recueil  de  données  numériques, 
savoir  : 
Tome  1.  Mémoires  de  Coulo?nb  (publiés  par  les  soins  de  M.  Potier).  Grand  in-8*, 

avec  fi^nu-es  et  planches:  1884.  ln-8",   12  fr. 
Tome  IL  Mcïiiolres  si/r  iElecfroduno inique  (i)ubliés  par  les  soins  de  M.  Joubert). 

Ce  volume  C()atiorit  des  Mémoires  d'U-j-sted,  Ampère,  Arago,  Davy,  Biot  et 

Savart,  Frosnel,  G.  et  A.  de  la  Hive,   Faraday,    t>avary.   Grand  in-8*,  avec 

fijL,nires  et  planches  ;  ISiS.'i.  12  fr. 
ToMK  1  IL  Mémoires  sur  l'Elevlr(ifh/)i(imi(,i(e  (publiés  par  les  soins  de  M.  Joubert), 

Ce  vulumo  contient  des  Mémoires  d'Ampère  et   Weber.  Grand   in-8',  avec 

li-ures  :  1S87.  12  fr. 
ToMF  IN'.  Mr}nolrf^s  sur  le  Pendule,  précédés  d'une  lîihliographic   (publiéspar 

les  soins  de  M.  Wolfi.  Ce  volume  contient  des  mémoires  de  La  Gondamme, 

BtTda,  de  Prony,  Kater,   Bessel.   Grand   in-S",   avec  ligures  et!  planches; 

4.S89.  12  fr. 
ToMii  V.  Mémuires  sur  le    Pendule  ('publies  par  les  soins  de  M.    VVolf).  Ce  vo- 
lume contient  des  Mémoires  de  Bessel,  Sabine,  Baily,  Stokes.  Grand  in-S", 

avec  fii^ures  et  1  planclies  ;  ISOI.  12  fr. 

Recueil  de  données  numériques.  Optique  par  M.-H.  Difet. 
Tome.   L  l.on</uetirs  donde.  Indice  des  gaz  et  des  liquides.  ln-8°.  lo  fr. 
ToML  IL  Propriétés  optiques  des  solides,  in-S".  L'i  fr. 
To.MK  111.  Pouvoirs  rotatoires.  Couleurs  d'interférence.  Supplément    in-8»,  V6  fr. 
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BEGH&RGHSS  EXPÉRIMEIITALES  SUA  LES  OSCILLATIONS  JËLEG3!KigiIES 
D'ORDRE  SUPÉBIEUR; 

/' 
Par  M.  LAMOTTE.;  .        -  ^      '  ^ '^  ^       ' 

I  ■     .'  ■ 

En  étudiant  les  ondes  électriques  stationnatre&qui  sejiredulsent 
dans  deux  fils  parallèles,  on  constate,  en  général,  TeKistence  de  plu- 
sieurs systèmes  distincts  de  ces  ondes  station naires,  pour  un  même 
excitateur.  Ce  phénomène  ne  doit  pas  être  confondu,  d'cûUeurs,  avec 
celui  de  la  résonance  multiple.  Dans  ce  deraier  cas,  les  longueurs 
d'onde  différentes  qu'on  mesure  dans  l'émission  d'un  même  excita- 
teur, par  remploi  de  résonateurs  différents,  varient  entre  certaines 
limites  d'une  manière  continue  (Sarasin  et  de  la  Rive).  Les  systèmes 
d'ondes  stationn aires  auxquels  il  vient  d'être  fait  allusion  corres- 
pondent, au  contraire,  à  des  longueurs  d'onde  séparées  par  des 
intervalles  finis.  Ces  longueurs  sont  plus  petites  que  celle  de  l'oscilla- 
tion fondamentale  :  par  analogie  avec  l'acoustique,  on  peut  donc 
donner  aux  vibrations  correspondantes  le  nom  de  vibrations  ou  tons 
supérieurs. 

On  a  cherché  tout  d|abord  à  rapprocher  ces  tons  supérieurs  des 
harmoniques  acoustiques  ;  puis  on  a  abandonné  cette  idée,  parce 
qu'on  ne  retrouvait  pas,  dans  le  phénom^^ne  électrique,  les  lois  simples 
qui  lient  entre  elles  les  périodes  des  harmoniques  et  du  son  fonda- 
mental. 

Cependant,  comme  nous  allons  le  voir,  il  est  possible  et  même 
relativement  facile  de  retrouver  dans  le  phénomène  électrique  toutes 
les  particularités  du  phénomène  acoustique,  pourvu  qu'on  se  place 
dans  des  conditions  comparables. 

Il  est  à  remarquer,  tout  d'abord,  qu'en  acoustique  môme  l'exis- 
tence de  tons  supérieurs  harmoniques  ne  représente  qu'un  cas  par- 
ticulier, comme,  du  reste,  dans  un  système  vibrant  de  nature 
(quelconque. 

En  effet,  à  quoi  correspond  la  production  des  vibrations  supérieures 
dans  tous  les  cas  ?  Elle  correspond  à  la  subdivision  du  système 
total  en  systèmes  partiels  vibrant  à  Tunisson.  Si  ces  systèmes  par- 
tiels sont  identiques,  leurs  périodes  de  vibration  seront  parties  ali- 
quotes  de  la  période  fondamentale  du  système  total.  Ils  seront 
/.  de  Phys.,  3»  série,  t.  X.  (Octobre  1901 .)  40 
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identiques,  si  le  dernier  est  homogène,  c'est-à-dire  de  propriétés 
uniformes.  Un  exemple  concret  fera  mieux  comprendre  la  distinc- 
tion qu'il  est  nécessaire  d'établir  entre  ces  conditions  difTérentes. 

Considérons  une  corde  dont  la  section,  la  densité  et  Télaslicité 
sont  les  mêmes  en  tous  ses  points.  L'expérience,  tout  comme  le  dkl- 
cul,  montre  que  la  corde  rendra  des  sons  harmoniques.  Ces  sons 
harmoniques  répondent  à  une  division  de  la  corde  en  segments 
d'égale  longueur. 

Supposons  maintenant  qu'en  un  point  de  la  corde  on  fixe  une 
légère  surcharge.  Tous  les  sons  de  la  corde  se  trouveront  modifiés, 
et,  de  plus,  modifiés  différemment.  Les  sons  supérieurs  ne  seront 
plus  les  harmoniques  du  son  fondamental  :  le  son  de  la  corde  prend 
le  timbre  aigre  qui  caractérise  la  présence  des  sons  inharmoniques. 
D'autre  part,  le  calcul  indique,  pour  les  périodes  des  tons  supérieurs, 
des  valeurs  qui  ne  sont  plus  en  rapport  simple  avec  la  période  fon- 
damentale. Les  subdivisions  de  la  corde,  répondant  à  Fun  de  ces 
tons  supérieurs,  sont  bien  encore  à  l'unisson  entre  elles,  mais  elles 
ne  sont  plus  identiques. 

Tandis  que,  dans  la  corde  sans  surcharge,  on  peut  concevoir 
qu'on  interchange  les  positions  des  internœuds  d'un  même  ton  supé- 
rieur sans  que  Tétat  vibratoire  de  l'ensemble  soit  changé,  il  n'en  est 
plus  de  même  quand  la  corde  est  surchargée.  Dans  ce  dernier  cas, 
on  ne  peut  supposer  qu'on  a  échangé  les  positions  de  l'internœud 
qui  porte  la  surcharge  et  d'un  autre  internœud  sans  modifier  l'état 
vibratoire  de  l'ensemble. 

Dans  les  calculs  relatifs  aux  oscillations  électriques,  la  capacité  et 
l'induction  propre  des  inducteurs  jouent  un  rôle  analogue  à  celui  de 
la  masse  spécifique  et  de  l'élasticité  dans  les  calculs  relatifs  aux  vi- 
brations acoustiques.  Il  est  naturel  de  supposer  que  ces  analogies  de 
forme  entre  les  équations  traduisent  des  analogies  d'allures  entre 
les  phénomènes  et,  en  réalité,  il  en  est  bien  ainsi. 

La  théorie  de  Thomson  donne,  pour  le  circuit  de  décharge  d'un 
condensateur,  une  seule  période  d'oscillation.  Mais  cette  théorie 
n'est  valable  que  dans  des  conditions  limites,  celles  où  la  longueur 
du  circuit  est  petite  vis-à-vis  de  la  longueur  d'onde  des  oscillations. 
En  effet,  en  écrivant  l'équation  du  courant  de  décharge,  Thomson 
admet  que  l'intensité  de  ce  courant  est,  à  chaque  instant,  la  même 
tout  le  long  du  circuit.  Cette  condition  ne  saurait  être  satisfaite  dans 
les  expériences  effectuées  sur  les  ondes  stationnaires,  où  la  longueur 
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du  circuit  et  la  longueur  d'onde  des  oscillations  sont  forcément  du 
même  ordre  de  grandeur. 

Kirchlioff,  au  contraire,  qui  a  donné  presque  en  même  temps  que 
Thomson  (lord  Kelvin)  une  théorie  de  la  propagation  d'une  pertur- 
bation électrique  dans  un  conducteur,  ne  fait  pas  cette  restriction  :  il 
n'admet  pas  que  Tintensité  soit  constante  tout  le  long  du  circuit  ou, 
en  d'autres  termes,  il  ne  néglige  pas  la  capacité  du  conducteur.  Le 
calcul  alors  fait  prévoir  Texistence  des  vibrations  supérieures  et  con- 
naître en  même  temps  leurs  périodes. 

Dans  un  système  qui  serait  formé  de  deux  (ils  parallèles  de  section 
uniforme,  les  tons  supérieurs  électriques  seraient  harmoniques.  Mais, 
en  pratique,  l'appareil  destiné  à  la  production  des  ondes  ne  peut 
être  réduit  à  ce  degré  de  simplicité  ;  il  faut  introduire  un  dispositif 
qui  permette  d'exciter  et  d'entretenir  les  oscillations.  Or,  quelle  que 
soit  la  méthode  employée,  qu'on  utilise  à  cette  fin  un  effet  de  capa- 
cité (dispositif  de  Lécher)  ou  d'induction  mutuelle  (dispositif  de 
Blondlot),  il  est  aisé  de  voir  que  l'uniformité  du  système  est  détruite. 
La  capacité  et  l'induction  propre  par  unité  de  longueur  ne  sont  plus 
constantes,  mais  présentent,  dans  la  région  où  se  trouvent  les  con- 
densateurs de  l'appareil  de  Lécher  ou  les  cercles  d'induction  de  l'ap- 
pareil Blondlot,  des  valeurs  différentes  de  ce  qu'elles  sont  le  long  des 
fils  parallèles. 

Il  faut  donc  voir  dans  ces  appareils  l'analogue  non  pas  d'une  corde 
musicale,  mais  d'une  corde  surchargée  et,  comme  on  va  le  montrer, 
l'analogie  entre  les  tons  supérieurs  acoustiques  et  les  tons  supérieurs 
électriques  se  poursuit  alors  jusque  dans  les  détails. 

MKTHODE    EXPÉRIMENTALE. 

Un  premier  pont  conducteur  est  placé  sur  les  fils  parallèles  à 
poste  fixe  :  on  déplace  sur  ces  mêmes  fils,  du  côté  opposé  à  l'excita- 
teur proprement  dit,  un  second  pont,  en  maintenant  à  peu  près  au 
milieu  de  l'intervalle  un  tube  à  gaz  raréfié,  sans  électrodes.  Pour 
certaines  positions  du  second  pont  la  luminescence  de  ce  tube  passe 
par  un  maximum.  Ce  maximum  indique  que  la  résonance  est  établie 
entre  les  deux  circuits,  comprenant  l'un  l'excitateur  et  les  fils  paral- 
lèles jusqu'au  premier  pont,  l'autre  la  portion  des  fils  parallèles  com- 
prise entre  les  ponts.  Il  faut  entendre  ici  le  mot  de  résonance  dans 
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son  sens  le  plus  large  :  c'est-à-dire  que  la  période  du  deuxième  cir- 
cuit est  égale  à  Tune  des  périodes  du  circuit  excitateur. 

L'emploi  de  deux  ponts  indiqué  par  le  professeur  Drude  est  bien 
préférable  à  l'emploi  d'un  pont  unique.  Dans  ce  dernier  cas,  en  eOét, 
on  fait,  en  déplaçant  le  pont,  varier  à  la  fois  les  deux  circuits,  tandis 
qu'en  prenant  deux  ponts,  dont  on  déplace  seulement  l'un,  le  circuit 
de  l'excitateur  reste  invariable.  On  est  donc  fondé  à  dire  que  les 
longueurs  d'onde  observées  correspondent  aux  périodes  d'oscillation 
de  ce  circuit  invariable. 

Aux  points  des  fils  où  repose  un  pont  se  trouve  forcément  un  nœud 
(pour  les  oscillations  de  potentiel)  ou,  plus  exactement,  ce  nœud  se 
trouve  au  milieu  du  pont.  La  distance  entre  les  deux  ponts,  au  moment 
où  on  observe  le  maximum  de  luminescence  du  tube,  augmentée  de 
la  demi-somme  des  longueurs  des  ponts,  représente  donc  un  intei^ 
nœud,  c'est-à-dire  une  demi-longueur  d'onde. 

Cette  correction  des  ponts  n'est  qu'approximative,  mais  elle  est 
tout  à  fait  suffisante,  dans  la  grande  majorité  des  cas.  11  est,  du  reste, 
aisé  de  le  vérifier  :  il  suffit  de  déplacer  le  pont  mobile  jusqu'à  ce  qu'on 
obtienne  de  nouveau  la  résonance,  c'est-à-dire  qu'on  ait  amené  le 
pont  sur  le  nœud  suivant  de  l'oscillation  considérée  ;  le  déplacement 
du  pont  est  égal,  indépendamment  de  la  correction,  à  Tinternœud. 

En  pratique,  au  lieu  d'observer  directement  le  maximum  de  lumi- 
nescence pour  déterminer  les  nœuds,  il  est  à  la  fois  plus  commode 
et  plus  exact  de  procéder  de  la  manière  suivante.  Quand  on  écarte  le 
pont  de  part  ou  d'autre  de  la  position  qui  correspond  au  maximum, 
on  constate  que  l'éclat  du  tube  diminue  lentement  d'abord,  puis  subit 
une  diminution  brusque  et  enfin  s'éteint  brusquement.  Par  extinction 
brusque,  il  faut  entendre  qu'à  partir  de  la  position  actuelle  du  pont  il 
suffit  d'un  très  faible  déplacement  du  pont  pour  provoquer  soit  l'ap- 
parition, soit  la  disparition  de  la  luminescence.  La  moyenne  des  posi- 
tions du  pont,  de  part  et  d'autre  du  nœud,  qui  correspondent  à  cette 
extinction,  donne  très  exactement  la  position  qui  correspondrait  au 
maximum,  c'est-à-dire  au  nœud. 

Le  tube  s'illumine  à  peu  près  de  la  même  manière,  quelle  que  soit 
sa  position  entre  les  deux  ponts,  pourvu  toutefois  qu'il  n'y  ait  pas  de 
nœud  intermédiaire  de  la  même  oscillation  ;  dans  ce  cas,  le  tube 
s'éteint  quand  il  se  trouve  au-dessus  d'un  nœud;  on  peut  ainsi  véri- 
fier V ordre  d'un  nœud  observé. 
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RÉSULTATS    EXPERIMENTAUX. 

1°  Excitateur  Blondlot-Drude.  —  Cet  excitateur  du  type  Blondlot, 
mais  sans  condensateur  primaire,  est  de  petites  dimensions.  Le  cercle 
primaire,  en  fil  de  cuivre  de  3  millimètres  de  diamètre,  a  5  centimètres 
de  diamètre;  le  cercle  secondaire,  dans  un  plan  parallèle  à  celui  du 
primaire,  a  très  sensiblement  le  même  diamètre  ;  il  se  prolonge  par 
des  fils  parallèles  (de  1  millimètre  de  diamètre),  distants  de  2  centi- 
mètres. Les  deux  cercles  sont  plongés  dans  le  pétrole. 

Le  tableau  ci-dessous  réunit  les  nombres  observés;  l  désigne  la 
distance  comptée  sur  le  fil,  entre  le  sommet  du  cercle  secondaire  et 
le  premier  pont  :  X^,  Xg,  ...,  X^,  les  longueurs  d'onde  trouvées. 
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Comme  on  le  voit,  la  série  des  tons  supérieurs  tend  vers  la  série 
harmonique,  en  même  temps  que  la  demi-longueur  d'onde  fondamen- 
tale tend  vers  la  longueur  du  circuit. 
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Ce  résultat  est  tout  à  fait  conforme  à  Tanalogfie  acoustique.  A 
mesure  que  le  circuit  devient  plus  long,  la  perlurbation  terminale, 
provoquée  par  la  présence  des  cercles  primaire  et  secondaire,  prend 
une  importance  relative  moindre.  La  longueur  d'onde  fondamentale 
se  rapproche  donc  de  ce  qu'elle  serait  si  le  circuit  était  uniforme, 
c'est-à-dire,  dans  le  cas  actuel,  du  double  de  la  longueur  du  circuit  : 
en  effet  le  sommet  du  cercle  secondaire  et  le  pont  représentent  ici  des 
nœuds  ;  nous  avons  Tanalogue  d'une  verge  encastrée  aux  deux  bouts 
ou  d'un  tuyau  ouvert. 

Les  longueurs  d'onde  des  tons  supérieurs  se  rapprochent  aussi  de 
leurs  valeurs  normales,  mais  moins  vite  que  la  longueur  d  onde.  C'est 
ce  qu'on  peut  prévoir.  En  effet  la  longueur  d'onde  Xp  dîins  le  circuit 
de  longueur  l  représente  la  longueur  d'onde  fondamentale  du  circuit 

dont  la  longueur  serait  l  —  (p  —  ^)'£\  Texpérience  le  vérifie  trvs 

exactement.  Plus  l'ordre  p  du  ton  supérieur  est  élevé,  plus  ce  circuit 
est  court,  plus  la  perturbation  terminale  a  d'importance  relative  et 
plus  \p  diffère  de  l'harmonique  correspondant. 

Il  résulte  aussi  do  ces  observations  que  les  vibrations  constatées 
tendent  à  devenir  les  vibrations  propres  du  circuit  secondaire,  quand 
celui-ci  devient  assez  long.  On  peut  le  vérifier  par  des  expériences 
directes,  en  faisant  varier  l'écartement  entre  le  plan  du  cercle  pri- 
maire et  celui  du  secondaire  ;  cette  modification  influe  sur  les  lon- 
gueurs d'onde  qui  correspondent  aux  petites  valeurs  de  /;  mais  cette 
influence  disparaît  quand  /  devient  grand. 

Si  on  ouvre  le  cercle  secondaire  à  son  sommet,  il  doit  s'y  produire 
un  ventre  (en  toute  rigueur,  il  faudrait  pour  cela  que  la  capacité  des 
extrémités  fût  rigoureusement  nulle,  ce  qui  n'est  jamais  réalisé;  mais 
le  ventre  sera  toujours  au  voisinage  de  l'extrémité).  Le  système 
devient  l'analogue  d'une  verge  dont  l'une  des  extrémités  est  encastrée 
et  l'autre  libre,  ou  d'un  tuyau  fermé.  Les  harmoniques  d'ordre  pair 
doivent  disparaître,  et  c'est  en  effet  ce  qui  arrive  aussi  dans  l'expé- 
rience électrique  (Voir  le  tableau  II). 
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Tableau  If. 

Cercle  secondaire  ouvert. 

(I.e  reslo  comme  dans  la  première  série.) 
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Enfin,  si  la  perturbation,  qui  est  provoquée  par  la  présence  des 
cercles  joue  le  rôle  qui  lui  est  attribué,  son  influence  doit  varier  sui- 
vant la  position  que  ces  cercles  occupent  par  rapport  aux  extrémités 
du  système  vibrant.  Pourlevérifier,  on  peut  déterminer  les  longueurs 
d'onde  dans  un  circuit  de  longueur  totale  constante,  mais  dans  lequel 
les  cercles  sont  à  des  distances  variables  des  extrémités.  Les  lon- 
gueurs d'onde  varient  avec  la  position  des  cercles,  sont  les  mêmes  pour 
deux  positions  symétriques  et,  de  plus,  certains  tons  disparaissent, 
et  on  voit  aisément  (|ue  cjtte  disparition  se  produit  quand  Tun  des 
nœuds  correspondants  se  trouverait  dans  la  région  occupée  par  les 
cercles. 

I/analogic  acoustique  se  produit  ainsi  jusque  dans  les  détails. 
-  2**  Excitateur  Bondlot,  —  I/excitateur   Blondlot  employé   avait 
20  centimètres  de  diamètre:  seules  les  boules  entre  lesquelles  éclatent 
les  étincelles  sont  plongées  dans  le  pétrole. 

Un  condensateur,  formé  de  plaques  de  10  centimètres  de  diamètre 
écartées  de  4, 2  ou  4  centimètre,  peut  être  relié  aux  extrémités  du  pri- 
maire. 

Sans  condensateur  primaire,  on  retrouve  exactement  les  mêmes 
résultats  que  ci-dessus,  avec  l'excitateur  Drude. 

Lorsqu'on  introduit  le  condensateur,  on  retrouve  bien  encore  la 
série  quasi  harmonique  des  tons  supérieurs,  mais  à  la  condition  de 
laisser  de  côté  l'une  des  longueurs  d'onde  observées.  La  vibration 
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correspondante  se  différencie,  d'ailleurs,  des  autres  par  plusieurs 
caractères.  Tout  d*abord  sa  longueur  d'onde  varie  peu  avec  la  lon- 
gueur du  circuit  secondaire,  mais  dépend  surtout  de  la  capacité  du 
condensateur  primaire.  Les  autres,  au  contraire,  dépendent  essentielle- 
ment de  la  longueur  du  secondaire  et  peu  ou  point  de  la  capacité  du 
primaire. 

D'autre  part,  Tintensité  lumineuse  du  tube,  qui  mesure  jusqu'à  un 
certain  point  l'intensité  de  la  vibration,  ne  varie  pas  d'une  manière 
continue  avec?,  ainsi  qu'il  arrive  pour  les  autres  vibrations.  Tantôt 
elle  est  très  vive,  tantôt  elle  suffit  à  peine  à  déceler  les  nœuds. 

Cette  vibration  doit  donc  êlre  considérée  comme  une  vibration 
forcée  du  secondaire,  dont  la  période  dépend  essentiellement  de  la 
période  propre  du  primaire.  Nous  observons  sur  cette  vibration  le 
phénomène  proprement  dit  de  la  résonance  multiple,  le  secondaire 
jouant  le  rôle  de  résonateur. 

3®  Excitateur  de  Lécher.  — La  formule  de  Cohn  et  Heerwagen  per- 
met de  calculer  a  priori  les  longueurs  d'onde  des  oscillations  émises 
par  un  excitateur  de  Lécher,  dans  le  cas  où  l'étincelle  est  au  voisi- 
nage immédiat  des  plaques  primaires.  En  désignant  par  /  la  longueur 
des  fils  parallèle  comptées  à  partir  des  plaques  secondaires  jusqu'au 
premier  pont 5  d  l'écartement  de  ces  fils,  R  leur  rayon,  c  la  capacité 
du  système  de  condensateurs  exprimée  en  unités  électrostatiques,  les 
longueurs  d'onde  des  vibrations  possibles  du  circuit  sont  données 
par  l'équation  : 


kc  log  ~ 


Dans  les  expériences  actuelles,  la  capacité  c  est  relativement  petite 
et  du  même  ordre  de  grandeur  que  les  capacités  accessoires  ;  il  est 
donc  préférable,  pour  faire  la  vérification,  de  chercher  si  le  second 
membre  de  l'équation  est  constant,  au  lieu  de  calculer  c  a  priori. 

La  vérification  est  aussi  exacte  qu'on  peut  l'espérer  :  Une  seule  des 
longueurs  d'onde,  qui  est  à  peu  près  indépendante  de  l  échappe  à 
cette  vérification  ;  mais  il  est  facile  de  voir  qu'elle  représente  la  lon- 
gueur d'onde  propre  au  circuit  formé  par  les  plaques  primaires  et  les 
fils  qui  les  relient  à  l'étincelle  (fils  primaires). 

Lorsque  les  fils  primaires  ont  une  longueur  notable,  ainsi  que  les 
fils  secondaires,  on  observe  non  plus  une  seule  série,  mais  deux  séries 
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distinctes  de  vibrations,  tendant  chacune  vers  la  série  harmonique 
impaire.  L'une  correspond  aux  vibrations  propres  du  secondaire, 
l'autre  à  des  vibrations  forcées  dont  les  périodes  dépendent  essentiel- 
lement des  périodes  propres  du  primaire.  Ici  encore  le  secondaire 
joue  le  rôle  de  résonateur  par  rapport  au  primaire. 

Ce  primaire  ne  diffère  pas  essentiellement  d^un  excitateur  de 
Hertz  ;  il  est  donc  probable  qu'un  excitateur  de  Hertz,  de  longueur 
assez  grande  par  rapport  à  sa  capacité,  émet  une  infinité  de  vibra- 
tions de  périodes  différentes  formant  ure  série  quasi-harmonique. 

Des  expériences  directes,  effectuées  dans  le  laboratoire  du  profes- 
seur Drude,  à  Giessen,  et  encore  inédites,  paraissent  confirmer  celte 
supposition. 


SUR  UNE  MODmCATION  DES  SURFACES  MËTALUQUES 
SOUS  L'INFLUENCE  DE  LA  LUMIÈRE; 

Par  M.  H.  BUISSON. 


Quand  on  éclaire  une  lame  métallique  par  les  rayons  ultra- violets 
pour  étudier  la  déperdition  de  l'électricité  négative,  on  constate  faci- 
lement que  la  vitesse  de  cette  déperdition  diminue  peu  à  peu,  et  que, 
si  l'expérience  se  prolonge,  la  surface  devient  presque  insensible. 

II  y  a  une  altération  de  cette  surface,  et  elle  peut  être  mise  en 
évidence  par  l'étude  des  variations  de  quelques  propriétés  superfl- 
cielles . 

VITESSE    DE    DÉPERDITIOX    DE  l'ÉLECTRICITÉ  NEGATIVE. 

La  première  de  ces  propriétés  que  j'ai  étudiée  est  précisément  la 
faculté  de  perdre  l'électricité  négative.  Dans  ce  cas,  le  rôle  de  la 
lumière  est  double  :  certaines  radiations  libèrent  les  charges  élec- 
triques, ce  sont  celles  dont  les  longueurs  d'onde  sont  les  plus  petites; 
mais  en  même  temps  ces  rayons  et  aussi  les  autres  modifient  la 
surface  et  font  que  la  déperdition  subit  des  variations.  Malgré 
celte  complexité  apparente,  on  peut  obtenir  des  résultats  très  nets. 

Ces  variations  sont  plus  considérables,  lorsqu'on  emploie,  comme 
radiations  actives,  celles  qui  sont  contenues  dans  la  lumière  solaire 
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et  qu'on  les  fait  tomber  sur  les  métaux  qui  y  sont  sensibles,  le  zinc, 
Taluminium  et,  surtout,  le  zinc  amalgamé  (*). 

En  effet  ces  radiations  constituent  l'extrême  ullra-vîolet  solaire; 
leur  action  est  peu  intense  et  ne  se  manifeste  que  sur  quelques  métaux. 
On  est  en  quelque  sorte  à  la  limite  du  phénomène;  un  faible  chan- 
gement d'état  de  la  surface  produira  donc  une  variation  de  la  déper- 
dition beaucoup  plus  grande.  Au  contraire,  en  prenant  une  source 
de  lumière  riche  en  rayons  ultra-violets,  dont  Taction  est  presque  la 
même  sur  des  surfaces  très  différentes,  on  aurait  beaucoup  moins  de 
netteté  dans  Tétude  de  Taltération  du  métal. 

De  plus,  la  lumière  solaire  a  sur  les  autres  sources  contenant  des 
radiations  actives,  l'avantage  d'être  beaucoup  plus  constante,  surtout 
au  point  de  vue  de  ces  radiations. 

Enfin  le  zinc  amalgamé,  par  suite  de  la  facilité  avec  laquelle  on 
peut  le  nettoyer  (il  suffît  de  le  frotter  avec  un  linge  ou  un  tampon  de 
papier),  permet  d'obtenir  une  surface  parfaitement  neuve,  toujours 
identique  à  elle-même,  comme  le  montrent  les  expériences  faites  en 
même  temps  sur  plusieurs  lames. 

La  lame  en  expérience  est  fixée  à  un  support  articulé  qui  repose 
sur  une  base  isolante  placée  près  d'une  fenêtre  et  qui  est  lié  à  uu 
électroscopc  à  feuilles  d'or.  On  charge  l'ensemble  négativement  ; 
les  feuilles  divergent,  puis  se  rapprochent  sous  l'action  do  la  déper- 
dition. On  observe  l'une  d'elles  avec  une  lunette  et  on  mesure  le 
temps  qu'elle  met  à  passer  d'une  division  à  une  autre. 

En  prenant  Tinverse  de  ce  temps,  on  a  la  vitesse  de  déperdition,  à 
l'instant  considéré,  pour  une  certaine  chute  de  potentiel  qui  reste 
toujours  la  même. 

Supposons  qu'on  nettoie  la  surface  en  pleine  lumière  et  que  l'on 
compte  les  temps  à  partir  de  ce  moment.  On  constate  que  la  vitesse 
de  déperdition  diminue  régulièrement,  et,  dans  la  plupart  des  eus,  en 
raison  inverse  du  temps  écoule  depuis  le  décapage. 

La  rapidité  de  cette  diminution  est  très  variable,  suivant  l'intensité 
des  radiations  qui  produisent  la  décharge;  en  hiver,  elle  est  assez 
grande  pour  qu'après  quelques  minutes  on  ne  puisse  plus  rien 
observer  ;  au  contraire,  en  été,  les  mesures  se  poursuivent  réguliè- 
rement pendant  plus  d'une  heure. 


(')  Elster  et  n.  (ÎEiTEL,  Wied.  Annalen,  t.  XXXVIll,  p.  49T;   1889;  —  Br\m.y, 
r.  /*.,  t.  CXVÎ,  p.  141;  1893. 
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Cependant  Tallure  du  phénomène  est  toujours  la  même.  11  y  a  une 
vitesse  de  déperdition  extrêmement  grande  au  moment  même  où  la 
surface  du  métal  est  créée  à  Tétat  neuf;  mais  une  altération  se  pro- 
duit aussitôt,  qui  diminue  cette  vitesse. 

Tout  d'abord  celte  altération  n'est  pas  due,  comme  il  est  facile 
de  s'en  assurer,  au  départ  même  de  l'électricité  négative  de  la  sur- 
face ;  deux  lames,  dont  l'une  reste  constamment  éleclrisée  depuis  sa 
mise  à  la  lumière  et  l'autre  reste  neutre,  donnent  ensuite  la  même 
vitesse. 

Ce  n'est  pas  non  plus  une  oxydation  sous  la  seule  influence  de 
Tair. 

En  effet,  à  Vohscurilé^  cette  modification  7ie  se  produit  pas. 

Une  lame  est  nettoyée,  puis  mise  à  l'obscurité.  Après  un  certain 
temps,  on  la  relire  et  on  Texpose  à  la  lumière  :  elle  se  comporte  alors 
comme  une  lame  neuve,  c'est-à-dire  que  la  vitesse  se  met  à  décroître 
à  partir  du  moment  où  l'on  a  éclairé  la  lame,  comme  pour  une  sur- 
face qu'on  aurait  nelloyéc  en  pleine  lumière. 

Bien  plus,  la  lame  qui  a  subi  un  passage  à  l'obscurité  est  plus 
sensible  qu'une  neuve,  c'est-à-dire  qu'après  un  éclairement  de  même 
durée  sa  déperdition  est  plus  considérable;  elle  peut  être  jusqu'à 
huit  fois  plus  grande. 

C'est  après  quelques  heures  de  séjour  à  l'obscurité  que  cet 
accroissement  de  sensibilité  est  le  plus  marqué;  il  s'atténue  ensuite, 
et  une  lame  très  vieille  n'est  plus  du  tout  sensible.  11  est  vraisem- 
blable que  d'aulres  causes  viennent  agir,  humidité,  vapeurs  et  gaz 
existant  toujours  dans  l'air,  qui  modifient  profondément  la  surface. 

11  y  a  encore  un  fait  plus  intéressant.  Cette  77wdification produite  par 
la  lumière  nest  pas  permanente.  Elle  disparaît  après  un  séjour  suffi- 
sant à  l'obscurité,  et  la  lame  se  comporte  ensuite  comme  si  elle 
n'avait  jamais  été  éclairée. 

Ainsi  l'action  de  la  lumière  n'est  que  momentanée  ;  elle  disparaît 
peu  à  peu  quand  l'éclairement  cesse,  et  la  surface  du  métal  revient  à 
l'état  dans  lequel  elle  était  antérieurement. 

Le  zinc  et  l'aluminium  donnent  des  résultats  semblables,  mais 
moins  nets,  ce  qui  peut  tenir  à  la  difficulté  d'obtenir  une  surface 
parfaitement  neuve  avec  ces  métaux. 
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DIFFÉRENCE    APPARENTE    DE    POTENTIEL. 

Méthode  de  mesure,  —  Une  propriété  superficielle  qui  dépend 
beaucoup  de  l'état  de  la  surface  d'un  métal  est  la  différence  apparente 
de  potentiel  qu'il  présente  avec  un  autre  métal.  Là  aussi  j*ai  constaté 
une  action  bien  nette  de  la  lumière. 

Pour  mesurer  la  différence  de  potentiel,  j'ai  employé  le  dispositif 
aujourd'hui  classique  (*),  qui  consiste  à  former  un  condensateur  avec 
les  deux  lames  métalliques.  L'une  d'elles  est  fixe  et  liée,  d'une  part, 
à  un  éleclromètre,  d'autre  part  au  sol  (conduite  de  gaz),  par  l'inter- 
médiaire d'un  pont  qu'on  peut  couper.  L'autrç  est  mobile  et  peut 
être  portée  à  tel  potentiel  que  l'on  veut  par  une  dérivation  faite  sur 
le  circuit  d'une  pile.  Pour  une  valeur  convenable  de  ce  potentiel, 
on  annule  le  champ  électrostatique  entre  les  lames  du  condensateur, 
et,  quand  on  soulève  la  lame  mobile  après  avoir  isolé  l'autre  du  sol, 
l'état  électrique  de  cette  dernière  ne  varie  pas,  et  raiguille  de  Télec- 
tromètre  reste  fixe.  Cette  valeur  du  potentiel  de  la  lame  mobile  est 
égale  et  de  signe  contraire  à  la  différence  cherchée. 

Comme  pile,  j'ai  pris  un  accumulateur  fermé  sur  un  circuit  d'assez 
grande  résistance;  j'en  mesurais  la  force  électromotrice  à  Faide  d'un 
voltmètre  Carpentier;  j'avais  ainsi  une  précision  bien  suffisante; 
car,  en  définitive,  je  ne  mesurais  que  les  variations  d'une  différence 
de  potentiel  et  non  celle-ci  en  valeur  absolue. 

L'appareil,  très  simple  quand  on  opère  à  l'air  libre,  comprend  un 
support  isolant  portant  la  lame  fixe.  L'autre  est  vissée  à  rextrémité 
d'un  levier  horizontal,  qui,  en  tournant  autour  d'un  axe  également 
horizontal,  permet  de  l'écarter  un  peu  de  la  première. 

Le  tout  est  protégé  par  une  boîte  de  carton,  revêtue  intérieurement 
de  feuilles  d'étain,  pour  éviter  toute  influence  gênante. 

Pour  faire  une  mesure,  on  retire  la  lame  qu'on  veut  éclairer,  puis 
on  la  remet  dans  l'appareil  après  qu'elle  a  subi  Faction  de  la 
lumière. 

Quand  on  veut  opérer  en  présence  d'un  gaz  autre  que  l'air,  il  faut, 
dans  le  même  espace  fermé,  faire  opérer  à  la  lame  mobile  le  mou- 

(1)  H.  Pellat,  C.  R.,  t.  XC,  p.  990;  1880;  —  et  /.  de  Phys.,  I"  série,  t.  IX, 
p.  145  ;  1880  ;  —  Annales  de  Chhnie  et  de  Physique,  5"  série,  t.  XXIV,  p.  5;  1881; 
—  Lord  Kelvin,  Brislish  Assoc.  Swcmsea  Meeting,  1880;  —  Nature,  t.  XXIII,  p. 
5G7;  1881  ;  —  Phil.  Mag.,  5-  série,  t.  XL VI, p.  82;  1898. 
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veinent  de  faible  amplitude  nécessaire  à  la  mesure  de  la  différence 
de  potentiel,  et  un  autre,  plus  considérable,  pour  pouvoir  Téclairer 
seule.  J*ai  réalisé  cette  double  condition  en  reliant  cette  lame  à  un 
axe  horizontal  qui  porte  une  pièce  de  fer  doux;  celle-ci  suit  les 
mouvements  d'un  aimant  extérieur  à  la  boîte  qui  renferme  Ten- 
semble. 

On  peut  ainsi  commander  la  position  de  la  pièce  intérieure  sans 
lien  matériel. 

.  La  marche  d'une  expérience  est  la  suivante  :  La  lame  sur  laquelle 
j'opère  est  d'abord  nettoyée,  puis  placée  dans  l'appareil,  où 
elle  reste  à  l'obscurité.  Je  mesure  la  différence  de  potentiel,  qui 
varie  lentement,  soit  par  suite  du  nettoyage,  soit  parce  que  l'expé- 
rience précédente  n'est  pas  complètement  achevée.  Quand  elle  ne 
varie  presque  plus,  je  retire  le  métal  à  étudier  et  l'expose  pendant 
le  temps  voulu  à  la  lumière,  dans  des  conditions  déterminées. 
L'éclairement  terminé,  je  replace  la  lame  dans  Tappareil  et  je  fais 
rapidement  plusieurs  mesures,  car  la  différence  varie  alors  beau- 
coup; je  les  continue  jusqu'à  ce  que  cette  variation  soit  très  ralentie. 
Les  valeurs  trouvées  sont  représentées  en  fonction  du  temps  par 
une  courbe,  dont  l'ordonnée  à  l'origine  donne  la  différence  apparente 
de  potentiel  à  la  fin  de  1  éclairement. 

L'autre  lame,  qui  est  toujours  ancienne,  pour  no  pas  avoir  à 
craindre  des  changements  brusques,  est  restée  dans  l'appareil,  n'a 
pas  été  éclairée  et  n'a  donc  subi  aucune  altération. 

Toutes  les  variations  observées  se  reportent  uniquement  sur  la 
lame  qui  a  été  éclairée. 

Le  métal  à  étudier,  après  avoir  été  dressé  à  la  lime,  est  nettoyé 
au  papier  émeri,  puis  essuyé  avec  soin  pour  enlever  les  poussières 
métalliques.  Quelquefois,  après  ce  traitement,  la  surface  a  été.  lavée 
à  l'alcool.  D'autres  lames,  préparées  par  électrolyse,  ont  été  sim- 
plement lavées  à  l'eau  et  à  l'alcool.  Une  lame  de  plomb  a  été  brunie 
en  la  frottant  fortement  avec  un  bâton  de  verre  ayant  une  extrémité 
arrondie. 

La  lumière  a  toujours  été  la  lumière  solaire  ou  celle  de  l'arc  élec- 
trique. Les  autres  sources  ne  sont  pas  assez  intenses  pour  donner 
une  variation  bien  définie. 

Résultats,  —  En  général,  le  métal  éclairé  devient  plus  négatif, 
c'est-à-dire  que,  dans  la  série  de  Volta,  il  se  rapproche  de  l'or  et 
s'éloigne  du  zinc.  C'est  ce  qui  se  produit  avec  l'aluminium,  le  zinc^ 
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le  zinc  amalgamé,  le  cuivre,  le  lailon,  le  plomb,  Tctain,  ranlimoine, 
le  bismuth,  le  magnésium;  avec  le  nickel,  la  variation  est  faible; 
elle  est  insensible  avec  le  fer,  Vargent,  Tor.  Enfin  le  platine  se  com- 
porte en  sens  inverse  des  autres  métaux  ;  il  devient  plus  positif  sous 
Taclion  de  la  lumière. 

La  variation  de  la  différence  de  .potentiel  s'élève  jusqu'à  0',iOet 
même  0\i4. 

Dans  tous  les  cas,  celle  madificalion  n'est  2)as  permanenle  ;  elle 
disparail  graduellemenl  à  Vobscurité^  el  le  m(^lal  rerienl  peu  à  peu 
à  son  élat  primilif^  la  diffi*vençe  de  polenliel  reprenant  la  valeur 
antérieure  à  Vêclairemenl. 

La  vitesse  de  ce  retour  à  Tétat  primitif  varie  naturellement  suivant 
les  différents  métaux.  Elle  est  grande  avec  Taluminium,  rélain,  le 
bismuth,  le  magnésium  ;  faible  avec  le  zinc  et  le  platine. 

J'ai  rencontré  un  échantillon  de  métal  qui  m'a  donné  des  résultats 
assez  constants  pour  que  je  puisse  l'employer  à  une  élude  plus  com- 
plète du  phénomène.  C'était  un  miroir  d'héliostat,  en  métal  des 
miroirs,  bien  plan  et  bien  poli. 

Dans  plusieurs  expériences  successives,  cette  lame  est  éclairée 
par  la  lumière  du  soleil  ou  par  celle  des  nuages,  pendant  des  durées 
qui  varient  de  dix  à  cinquante-quatre  minutes.  A  la  fin  de  Téclaire- 
ment,  elle  présente,  avec  une  lame  de  comparaison,  une  différence 
de  potentiel  très  sensiblement  la  même,  voisine  do  —  0',330;  alors 
qu'après  un  long  séjour  à  Tobscurité  la  différence  vaut  —  O^'jSOO. 

Ainsi,  quand  le  métal  est  éclairé^  il  y  a  une  nouvelle  valeur  de  la 
diffiO-ence  de  potentiel^  .sensiblement  indépendante  de  la  durée  d'edai- 
rement  y  si  celle-ci  est  supérieure  à  quelques  minutes,  la  variation 
étant  négative. 

Il  est  facile  d'étudier  la  période  de  début.  On  reconnaît  que  la 
variation  n'est  pas  instantanée,  mais  qu'elle  s'établit  avec  une 
vitesse  d'abord  considérable,  qui  se  ralentit  ensuite,  la  valeur  limite 
étant  atteinte  assez  vite. 

Ainsi  la  différence  de  potentiel  après  séjour  à  l'obscurité  vaut  : 

Volt. 

—  0,2W) 
ApW'S  ir>  secondes  d'éclairement —  0,252 

—  30      —  —  —  0,273 

—  2  minutes  — —0,310 

—  10      —       el  plus —  0,330 
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Influence  de  la  longueur  d'onde  des  radiations.  —  Un  point  parti- 
culièrement intéressant  est  l'action  des  difTérentes  radiations. 

Ne  pouvant  avoir  avec  un  prisme  ou  un  réseau  un  fiaisceau  homo- 
gène assez  intense  pour  éclairer  suffisamment  une  surface  de 
40  à  50  centimètres  carrés  au  moins,  j'ai  employé  des  verres  colo- 
rés, placés  sur  le  trajet  de  la  lumière  solaire. 

On  constate,  tout  d'abord,  que  les  rayons  rouges  et  les  rayons 
jaunes  n'ont  qu'une  action  très  faible  et,  par  suite  un  peu  douteuse. 
Les  rayons  verts  et  bleus  donnent  une  variation  égale  à  environ  la 
moitié  de  la  variation  complète.  Enfin  les  rayons  ultra-violets  du 
spectre  solaire  semblent  n'avoir  qu'une  action  faible,  car  l'interposi- 
tion d'une  lame  de  verre  incolore,  qui  les  absorbe,  ne  diminue  que 
peu  la  variation  totale. 

En  éclairant  ce  même  miroir  avec  l'arc  électrique,  on  obtient  une 
variation  nulle;  mais,  en  interposant  une  lame  de  verre  entre  Tare  et 
le  miroir,  la  variation  est  alors  notable  et  de  même  sens  qu'avec  la 
lumière  du  soleil.  Or  le  verre  a  absorbe  les  rayons  de  très  petite 
longueur  d'onde  ;  c'est  donc  que  ceux-ci  agissent  en  sens  inverse 
des  autres,  et  que,  s'ils  sont  ensemble,  il  y  a  neutralisation. 

Avec  le  zinc,  cet  effet  est  encore  plus  net.  Toutes  les  fois  que  le 
soleil  agit,  la  variation  est  négative.  Elle  l'est  encore,  mais  plus  fai- 
blement, si  les  rayons  venant  de  l'arc  électrique  traversent  une  lame 
de  verre,  tandis  qu'elle  est  positive  si  aucun  milieu  n'est  interposé. 
A  travers  une  lame  de  quartz,  les  rayons  de  l'arc  (sans  métal)  sont 
affaiblis,  mais  agissent  toujours  dans  le  sens  positif.  En  introduisant 
du  zinc  ou  de  l'aluminium  dans  l'arc,  la  richesse  de  la  lumière  en 
rayons  très  réfrangibles  est  telle  que  l'absorption  qu'ils  subissent  à 
travers  une  lame  de  quartz  ou  de  fluorine  est  insuffisante  pour  dimi- 
nuer leur  action,  qui  reste  positive  et  très  considérable  (0'',i40),  mal- 
gré une  faible  durée  d'éclairemcnt  (de  une  à  deux  minutes).  Cette 
action  est  d'ailleurs  la  même,  que  les  rayons  proviennent  de  l'alu- 
minium ou  du  zinc  ;  il  n  y  a  donc  pas  d'action  particulière  exercée  sur 
un  métal  par  les  radiations  qu'il  émet. 

En  résumé,  pour  le  zinc  comme  pour  le  métal  des  miroirs,  toutes  les 
radiations  n'agissent  pas  de  la  môme  manière.  Les  rayons  peu  réfran- 
gibles [rouges,  jaunes)  ont  une  action  très  faible;  elle  croît  pour  les 
rayons  verts,  bleus,  violets;  passe  par  un  maximum,  puis  décroît. 
Il  y  a  une  certaine  radiation  neutre  au-delà  de  laquelle  l'action  repa- 
raîtj  mais  en  sens  inverse,  la  variation  étant  positive. 
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En  d'autres  termes,  pour  ces  deux  métaux,  il  y  a  une  longueur 
d'onde  d'inversion,  qui  sépare  le  spectre  en  deux  parties,  dont  les 
actions  sont  de  sens  contraire. 

Il  est  assez  difficile  de  déterminer  avec  précision  cette  longueur 
d'onde.  Il  semble  néanmoins  que,  pour  le  zinc,  elle  se  trouve  un  peu 
avant  la  fin  du  spectre  solaire  (0»',295)  et  pour  le  métal  des  miroirs 
un  peu  au  delà. 

Enfin  ce  phénomène  remarquable  de  Tinversion  n'est  pas  général. 
Certains  métaux,  cuivre,  aluminium,  magnésium,  ne  le  présentent 
pas,  au  moins  dans  les  limites  où  j'ai  opéré. 

Influence  du  milieu^  —  J'ai  remplacé  l'air  par  l'oxygène,  l'anhy- 
dride carbonique,  l'hydrogène.  Avec  ce  dernier,  je  me  suis  efforcé 
d'enlever  toute  trace  d'oxygène  libre.  Enfin  j'ai  fait  varier  la  pres- 
sion et  l'ai  diminuée  jusqu'à  1  centimètre  de  mercure. 

Ces  conditions  ne  changent  rien  au  phénomène.  La  substitution 
d'un  milieu  à  un  autre  fait  varier  la  différence  de  potentiel  des  deux 
lames;  puis,  sur  la  nouvelle  valeur,  Téclairement  produit  toujours  la 
même  variation. 

En  résumé,  la  différence  apparente  de  potentiel  entre  deux  métaux 
est  modifiée  lorsque  l'un  d'eux  seul  est  éclairé. 

Sauf  le  platine,  le  métal  éclairé  parla  lumière  solaire  devient  plus 
négatif.  La  variation  est  indépendante  de  la  nature  du  gaz  et  de  la 
pression.  Elle  varie  peu  avec  l'intensité  de  la  lumière,  si  celle-ci  est 
considérable  ;  l'incidence  n'a  également  pas  d'effet. 

Cette  variation  n'est  pas  instantanée.  Elle  croît  d'abord  très  vite 
avec  la  durée  d'éclairement,  puis  tend  vers  une  valeur  limite.  Cette 
valeur  limite  dépend  de  la  longueur  d'onde  de  la  lumière  employée. 
Pour  certains  métaux,  toutes  les  radiations  n'agissent  pas  dans  le 
même  sens  ;  les  plus  réfrangibles  produisent  une  variation  positive^ 
et  les  autres  une  variation  négative.  Il  y  a  inversion. 

Cet  élat  du  métal  éclairé  subsiste  tant  que  l'éclairementdure;  mais 
il  n'est  pas  permanent.  Après  retour  à  Tobscurité,  le  métal  revient  à 
son  état  antérieur  avec  une  rapidité  variable,  mais  plus  faible  que 
pour  la  transformation  inverse. 

Il  y  a  deux  états  définis,  l'un  à  l'obscurité,  l'autre  à  la  lumière 
(d'une  composition  donnée),  stables  l'un  et  l'autre  dans  leurs  condi- 
tions respectives.  Quand  ces  conditions  varient,  l'état  du  métal  se 
déplace  vers  celui  qui  correspond  aux  conditions  nouvelles. 
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PnOPRiÉTBS    CHIMIQUES     ET   OPTIQUES. 
ANALOGIES   AVEC    d'aUTRRS    ACTIONS    DE    LA    LUMIKKE. 

l""  Une  lame  de  zinc  fraîchement  amalgamée  est  exposée  au  soleil 
derrière  un  écran  percé  de  Irons,  ou  mieux  est  appliquée  contre  une 
plaque  photographique  entièrement  noire,  dont  on  a  enlevé  la  géla- 
tine par  endroits,  afm  qu'une  action  possible  de  Tair  soit  la  même 
partout. 

Après  quelques  minutes  d'exposition,  on  retire  la  lame.  11  nV  a 
alors  aucune  différence  d'aspect  d'un  point  à  l'autre  de  la  surface  ; 
tous  paraissent  également  brillant».  M&îs,  en  l'exposant  à  la  vapeur 
d'iode,  on  développe  l'image  latente,  et  le  dessin  de  l'écran  apparaît. 
11  est  facile  de  voir,  à  la  différence  d'éclat,  que  ce  sont  les  parties  in- 
solées  qui  ont  été  les  moins  attaquées. 

Il  y  a  donc  une  différence  pour  l'aptitude  à  la  combinaison  avec 
l'iode  entre  les  points  qui  ont  été  éclairés  et  ceux  qui  ne  l'ont  pas 
été('). 

2"*  J'ai  voulu  voir  si  la  modification  de  la  surface  métallique,  mise 
en  évidence  et  étudiée  par  plusieurs  méthodes,  pourrait  aussi  l'être 
par  l'étude  des  propriétés  optiques. 

Je  n'ai  constaté  aucune  variation  de  la  différence  de  phase  intro- 
duite par  la  réflexion  métallique  entre  les  deux  composantes  d'un 
rayon  lumineux  polarisé,  lorsque  la  lame  passait  de  l'obscurité  à 
l'éclairement  très  grand  produit  par  un  faisceau  de  lumière  solaire 
intense. 

Cette  méthode  est  donc  impropre  à  manifester  la  modification 
causée  par  la  lumière. 

Ce  résultat  négatif  est  à  rapprocher  de  celui  qui  a  été  observé 
par  M.  Lippmann(^),  au  sujet  des  lames  métalliques  qui  subissent  la 
polarisation  voltaïque,  bien  qu'il  y  ait  alors  une  variation  très  consi- 
dérable des  propriétés  électriques  de  la  surface. 

On  sait  que  les  propriétés  optiques  dépendent  d'une  profondeur 
assez  grande  du  métal,  tandis  qu'il  est  vraisemblable  que  les  pro- 
priétés électriques  n'intéressent  qu'une  couclie  beaucoup  plus  mince. 

(i)  Dans  un  travail  récent,  M.  J.  Waterhouse  {Proceedinrfs  of  fhe  Hoyal  Society 
of  London,  vol.LXVI,  p.  4:K);  19D0)  a  étudié  une  action  semblable  sur  des  lames 
d'argent  et  de  quelques  autres  métaux. 

(*)  J.  </2  /%?.,  2'  série,  t.  X,  p.  202;  1831. 

/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Octobre  1931.)  41 
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La  modification  produite  par  la  lumière  est  donc  entièrement  super- 
ficielle etn*aiTecte  pas  assez  les  couches  profondes  pour  qu'elle  puisse 
se  manifester  par  un  changement  appréciable  de  Tétat  de  polarisa- 
tion du  rayon  lumineux  réfléchi. 

3*  11  y  a  un  parallélisme  remarquable  entre  les  deux  manifestations 
que  j'ai  surtout  étudiées,  la  sensibilité  au  point  de  vue  de  la  déperdi- 
tion et  la  différence  apparente  de  potentiel,  toutes  deux  ayant  une 
valeur  déterminée  à  Tobscurité  et  une  autre  à  la  lumière. 

D'autres  phénomènes  produits  par  les  rayons  lumineux  présentent 
aussi  une  allure  semblable. 

Une  solution  alcoolique  d'azotate  d'urane  reste  limpide  à  Tobscu- 
rilé.  A  la  lumière,  elle  se  réduit  et  dépose  du  protoxyde.  Remise  à 
'obscurité,  elle  s'oxyde  et  revient  à  son  état  primitif. 

Une  dissolution  de  pourpre  rétinien,  rouge  à  l'obscurité,  se  déco- 
lore à  la  lumière  et  se  recolore  si  on  la  replace  à  l'obscurité. 

Une  plaque  photographique,  impressionnée,  garde  assez  long- 
temps cette  impression,  mais  non  indéfiniment.  Si  on  la  maintient  à 
l'obscurité,  l'image  latente  disparaît  peu  à  peu,  et,  après  un  temps 
assez  long,  variable  suivant  la  nature  de  la  couche  sensible,  la  plaque 
ne  peut  plus  être  développée.  Elle  a  repris  ses  propriétés  antérieures, 
et  l'on  peut  s'en  servir  comme  d'une  plaque  neuve  (*). 

La  sensibilité  à  la  combustion  d'une  dissolution  d'acide  oxalique, 
sous  l'action  des  rayons  solaires,  s'accroît  par  une  exposition  préa- 
lable à  la  lumière,  et  cet  accroissement  disparaît  ensuite  après  un 
séjour  de  plusieurs  jours  à  l'obscurité  (*). 

L'inversion  remarquable,  que  j'ai  constatée  dans  deux  cas  bien 
déterminés  (zinc  et  métal  des  miroirs),  se  rencontre  aussi  dans 
d'autres  actions  de  la  lumière. 

Depuis  longtemps,  J.  Herschell  et  Claudet(')  ont  montré  que  les 
rayons  jaunes  et  rouges  détruisent  l'action  des  rayons  plus  réfran- 
gibles  sur  la  plaque  daguerrienne,  qu'ils  ramènent  lentement  à  l'état 
primitif. 

Les  radiations  violettes  oxydent  le  gaïac  blanc  et  lui  font  prendre 
une  coloration  bleue.  Cette  coloration  disparait,  et  le  gaïac  oxydé 
se  réduit  si  on  l'expose  aux  rayons  rouges  et  jaunes,  lesquels 
n'agissent  pas  sur  le  gaïac  blanc. 

(i)  M.  NoBL,  C.  fl.,  t.  XGll,  p.  H08;  1884. 

(2)  Dlclalx,  Annales  de  l'Institut  Pasteur,  t.  X,  p.  129;  1896. 

(3)  Claudet,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  t.  XXII,  p.  332;  1848. 
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Enfin  les  radiations  trèa  peu  réfrangibles  provoquent  le  départ 
de  Ténergie  qui  a  été  accumulée  par  les  rayons  violets  et  ultra-vio- 
lels  dans  la  phosphorescence,  c'est-à-dire  qu'ils  détruisent  l'action 
de  ces  rayons  (\L 

Le  phénomène  que  j*ai  étudié  rentre  donc  bien  dans  Tordre  des 
phénomènes  produits  par  la  lumière. 

Conclusions.  —  En  définitive,  la  surface  d'un  métal  éclairé  est  dans 
un  état  différent  de  celui  qui  existe  à  Tobscurité,  et  variable  suivant 
la  nature  de  la  lumière. 

L'indépendance  de  l'effet  produit  par  Téclairement  vis-à-vis  du 
gaz  qui  entoure  le  métal  écarte  l'idée  d'une  action  du  milieu,  de 
même  que  le  retour  à  l'état  primitif  exclut  l'hypothèse  d'un  composé 
définitif  formé  sous  riniluence  de  la  lumière. 

11  est  vraisemblable  que  tout  se  passe  dans  la  couche  de  gaz,  que 
toute  surface  métallique  condense  énergiquement,  et  qui  subsiste 
malgré  le  changement  du  gaz  ambiant  et  l'emploi  d'un  vide  poussé 
très  loin. 

A  l'obscurité,  il  y  a  un  certain  équilibre  entre  le  métal,  le  gaz 
condensé  à  sa  surface  (probablement  l'oxygène,  puisque  les  lames 
ont  toujours  été  préparées  dans  l'air)  et  peut-être  aussi  quelques 
composés  oxygénés  du  métal.  Mais  l'existence  de  ce  composé  ne 
s'impose  pas,  et  l'on  conçoit  parfaitement  que  les  propriétés  superfi- 
cielles dépendent  de  l'équilibre  qui  existe  entre  le  métal  et  le  gaz 
seuls.  Sous  l'action  de  la  lumière,  cet  équilibre  se  déplace  dans  un 
certain  sens,  et  les  propriétés  de  la  surface  du  métal  sont  modifiées. 
Pour  quelques  métaux,  certaines  variations  déplacent  l'équilibre  en 
sens  contraire  des  autres,  ce  qui  se  manifeste  par  l'inversion  observée. 


CONSTRUCTION  GÉOMÉTRIQUE  DES  DEUX  IMAGES  D'UN  POQIT  LUMINEUX 
PRODUIT  PAR  RÉFRACTION  OBLIQUE  SUR  UNE  SURFACE  SPHÉRIQUE; 

Par  M.  A.  CORNU. 

La  construction  des  foyers  conjugués  d'un  faisceau  réfracté  émanant 
d'un  point  est  peu  connue  :  les  traités  classiques  la  passent,  en  général, 
sous  silence,  et  cependant  elle  est  fort  utile  pour  l'étude  géométrique, 


(>)  Skebeck,  E.  Becquerel,  C.  R.,  t.  XIV,  p.  901;  1842. 
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pour  le  tracé  graphique  ou  môme  pour  la  vérification  du  calcul  des 
systèmes  réfringents. 

J'ai  eu  autrefois  l'occasion  d*examiner  ce  problème  et  de  rencontrer 
une  construction  géométrique  simple  (*). 

Dans  le  cas  de  la  recherche  du  foyer  correspondant  au  pinceau 
lumineux  situe  dans  le  plan  d'incidence,  le  théorème  est  le  suivant  : 


ConmlèrtniSy  dans  le p/an  <Vune  courbe  dirimanleOM  ttnpoîntiumi' 
nef'Xs  A,  un  rayon  qui  en  émane  ^  AO,  et  lerai/on  réfracté  correspondant 
OB.  Si  le  point  lumineux  A  se  meut  sur  le  rayon  incident^  le  point  B 
de  la  caustique  qui  lui  correspond  sur  le  rayon  rc /raclé  se  déplace  de 
telle  sorte  que  la  droite  qui  les  Joint  passe  par  un  point  fixe  J. 

Ce  point,  que  nous  nommerons  centre  de  jonction^  est  le  pied  de  la 
perpendiculaire  abaissée  du  centre  de  courbure  C  au  point  d'incidence^ 


\') 


A.  CoFisr,  Causlit^ueji.  —  Centre  de  jonction  {\ouvelles  Annales  de  Malhé- 


htatiffucs,  2'  sOrie,  t.  Il;  \W.V . 
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sur  la  droite  qui  joint  les  pieds  l  et  R  des  perpendiculaires  abaisscrs. 
du  même  point  sur  les  rayons  incident  et  réfracté  (*)  : 

L'existence  du  point  fixe  J  est  une  conséquence  immédiate  de  la 
formule  bien  connue  : 

(1)  -   cosi —  ncosn=: —  n — ; — > 

facile  à  démontrer  par  des  constructions  infinitésimales  : 

Dans  cette  expression,  p  est  le  rayon  de  courbure  de  la  courbe  OM, 

i  et  /•  les  angles  d*incidence  et  de  réfraction,  a  la  distance  DA,  h  la 

distance  OB. 
En  effet  la  droite  AB,  rapportée  aux  axes  obliques  OA',OB  faisant 

entre  eux  Tangle  0  =  (i  —  r)  aura  pour  équation  : 

i  t 

dont  les  paramètres  --  et  t  sont  liés  par  la  formule  (I). 

Comme  les  paramètres  entrentlinéairement  dans  les  deuxéqualions, 
Tenveloppe  de  cette  droite  se  réduit  à  un  point;  la  droite  AB  passe 
donc  par  un  point  fixe. 

Éliminons  l'un  des  deux  paramètres,  par  exemple  y  il  vient,  après 
réduction  (1), 

-  (cos  i  —  n  cos  r)  -f  n  cos=^  r  =  -  {xn  cos-  r -\- xj  cos^  i), 

équation  satisfaite  indépendammentde(l),  si  Fon  égale  à  zéro  chacun 
des  deux  membres.  Résolvant  par  rapport  à  x  et  y,  après  avoir  subs- 
titué à  n  sa  valeur  —, — »  on    obtient  les   coordonnées  de  ce   point 
sin  r 

fixe  J,  centre  de  jonction: 

,^.  sinrcos'^i 

(3)  a?  —  —  p  -r-—: : 

^  '  *^  sm  (i  —  r) 

,,  ,      sini  cos^^r . 

{4}  M  irr  -4-  p  — : — r- 

^  ^  ^       ^  '   sm  (t  —  r) 

(1)  Je  croyais  cette  construction  nouvelle;  mais,  depuis,  j'ai  reconnu  que  Thomas 
Young  l'avait  donnée  sous  une  forme  équivalente  (  Voir  P/ti7oso/?/iica/  Transactions, 
1801,  vol.  XCll,  p.  23,  elŒuores  ophtalmologiques  de  Thomas  Youso,  traduites  et 
annotées  par  M.  Tscherning,  p.  82,  Copenhague,  1894).  —C'est  donc,  en  définitive, 
le  théorème  de  Young  dont  je  donne  ici  la  démonstration. 
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Toute  combinaison  linéaire  de  ces  deux  valeurs  donnera  une  droite 

passant  par  le  centre  de  jonction. 

i^  Divisons  Téquation  (3)  par  p  cos  i,  (4)  par  p  cos  r,  et  ajoutons 

membre  à  membre  ;  il  vient  : 

(5)  -^+-^=1, 

^  '  P  COS  r   '    û  cos  î 

p  cos  r  et  p  cos  i  sont  les  distances  à  Torigine  des  pieds  des  perpendi- 
culaires abaissées  du  centre  de  courbure  sur  les  axes.  Le  centre  de 
jonction  se  trouve  donc  sur  la  droite  qui  joint  les  pieds  des  perpendi- 
culaires abaissées  du  centre  de  courbure  sur  les  deux  rayons. 

2^  Multiplions  (3)  par  sin  r  et  (4)  par  sin  t,  et  ajoutons  membre  à 
membre,  on  a  : 

y  sin  i  +  a?  sin  r  r=:  p  sin  (i  +  r), 

équation  d'une  nouvelle  droite  passant  encore  par  le  point  J. 

Elle  est  perpendiculaire  à  la  droite  (5),  caries  coefficients  angu- 
laires : 

cosr  . sinr 

cosT  sini 

satisfont  à  la  relation  de  perpendicularité  dans  le  cas  des  axes 
obliques  : 

1  +  mm  +  (m  +  m')  cos  6  =  o. 
ici  : 

6  =  i  -  r, 

Elle  |)asse  d'ailleurs  par  le  centre  de  courbure  C,  car  son  équa- 
tion est  satisfaite  par  les  coordonnées  de  ce  point  : 

sin  r 

a:  =  —  P 


sin  (e  —  r) 
sin  i 


sm  il 


La  construction  est  donc  démontrée. 

Donc  le  cas  des  caustiques  par  réflexion,  la  construction  se  simpli- 
fie, parce  que  r  =  —  i,  et  «  =  —  i  : 

Le  centre  de  jonction  se  trouve  à  l'intersection  de  la  perpendicu- 
laire CJ  abaissée  du  centre  de  courbure  C,  sur  la  droite  qui  joint  les 
projections  symétriques  f  et  R  du  centre  de  courbure. 

Remaj^que.  —  On  sait  que  l'image  du  point  A  par  réfraction  est 
asiif/matùjtie,  c'est-à-dire  se  compose  de  deux  éléments  linéaires,  dont 
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Tun,  B,  est  perpendiculaire  au  plan  d'incidence  ;  c'est  celui  dont  nous 
venons  de  déterminer  la  position. 

L'autre  foyer  est  un  élément  situé  dans  le  plan  d'incidence  dont  on 
obtient  la  position  en  considérant  un  second  rayon  issu  du  point  A  et 
rencontrant  la  surface  sphérique  en  O',  à  une  distance  00'  infini- 
ment petite  sous  la  même  incidence.  Les  deux  normales  ON,  O'N' 
convergent  au  centre  de  courbure  C  ;  les  deux  plans  de  réfraction 
se  coupent  donc  suivant  la  droite  AC.  D'où  il  résulte  que  les  points 
de  concours  des  pinceaux  correspondants  forment  un  élément  li- 
néaire  dirigé  suivant  la  droite  AC,  au  point  de  rencontre  avec  les 
rayons  réfractés.  C'est  la  seconde  ligne  focale.  Le  centime  de  jonc- 
tion J  est  remplacé  par  le  centre  de  courbure  C.  On  voit  que  les 
deux  foyers  linéaires,  bien  que  perpendiculaires  entre  eux,  ne  sont 
pas  tous  deux  perpendiculaires  au  rayon  réfracté  :  le  premier  en  B 
remplit  cette  condition  ;  le  second  suivant  AC  est  oblique  sur  ce 
rayon. 

La  position  de  cette  seconde  ligne  focale  est  définie  par  la  dis- 
tance b'  au  point  d'incidence  O.  On  trouve  aisément  la  relation  : 

1  ,       .                 ,       1       n 
-  (cos  i  —  n  cos  r)  =: —• 

La  construction  s'étend  naturellement,  en  se  simplifiant,  aux  foyers 
astigmatiques  par  réflexion  ;  ces  considérations  s'appliquent  avec  une 
grande  facilité  à  la  discussion  des  aberrations  dans  les  systèmes 
optiques. 


SUR  UNE  PROPRIÉTÉ  DES  GAZ  MONO  ATOMIQUES; 
Par  M.  Daniel  BERTUELOT. 

Clausius  a  déduit  des  principes  fondamentaux  de  la  théorie  ciné- 
tique des  gaz  que  le  rapport  des  deux  chaleurs  spécifiques  d'un  gaz 
parfait  est  égal  à  1,67.  Cette  conclusion  parut  d'abord  contredite  par 
l'expérience,  ce  rapport  offrant,  pour  les  gaz  examinés  jusque-là, 
des  valeurs  notablement  plus  basses,  telles  que  la  valeur  1,41  pour 
l'air  et  la  plupart  des  gaz  à  molécule  diatomique.  Pour  les  gaz  à 
molécule  plus  complexe,  tels  que  l'éther,  le  rapport  descend  jusqu'à 
1,1  environ. 
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Ce  désaccord  a  élc  expliqué  en  remarquant  (jue  la  théorie  de 
Clausius  assimilait  les  molécules  à  des  points  matériels  et  négli- 
geait Ténergie  des  atomes  dans  leurs  mouvements  autour  du  centre 
de  gravité  de  la  molécule.  Une  telle  supposition  n'est  légitime  que 
pour  les  gaz  à  molécule  monoatomique.  Or  de  Tétude  des  pro- 
priétés chimiques  et  des  densités  de  vapeur  du  mercure  et  de  ses 
composés,  les  chimistes  ont  précisément  conclu  que  la  molécule  de 
ce  corps  à  Télat  de  vapeur  est  monoatomique.  Et,  en  effet,  en  mesu- 
rant le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  de  cette  vapeur,  on  a 
observé  la  valeur  1,67,  en  sorle  que  la  théorie  de  Clausius  s'est 
trouvée  vérifiée. 

Depuis,  MM.  Rayleigh  et  Ramsay,  ayant  retrouvé  ce  nombre  pour 
Targon  et  divers  autres  gaz  de  l'air,  en  ont  conclu  qu'ils  étaient 
monoalomiques. 

D'autre  part,  M.  Van  der  Waals,  en  s'appuyant  sur  les  hypothèses 
cinétiques,  a  établi,  pour  l'ensemble  de  l'état  fluide,  l'équation  con- 
nue (p  +a:  v^)  [v  —  h)  =z  RT. 

Cette  équation  représente  fort  bien  les  faits  au  point  de  vue  qua- 
litatif ;  mais  elle  n'offre  avec  eux  qu'un  accord  ({uantitatif  impar- 
fait. La  divergence  la  plus  considérable  qui  ait  été  signalée  jus- 
qu'ici porte  sur  la  valeur  de  la  densité  critique.  L*équation  indique 
en  effet  que  l'expression  RT^.  :  j)cVc^  qui  représente  le  rapport  du 
volume  théorique  du  fluide  à  son  volume  réel,  au  point  critique,  est 
égale  à  2,67,  tandis  que  voici  les  valeurs  données  par  l'expé- 
rience pour  quelques  corps  {*)  : 

Téiraclilonirc      Anliydridc 
OcUnc.       Hcplane.        Elhcr.        Pcnttnc.     Benzine,  dv  carbone.      carLoniqur.      Azole.     Oxygène. 

3,86        3,8:>        3,81         3,76        3,75         3,67  3,61         3,53      3^49 

Ce  rapport  est  donc  toujours  supérieur  à  2,67.  Il  augmente  en  géné- 
ral avec  le  nombre  des  atomesde  la  molécule,  et  est  voisin  en  moyenne 
de  3,7.  Aussi  a-t-on  clierché  fréquemment  à  modifier  Téquation  de 
Van  der  Waals  de  manière  à  obtenir  une  meilleure  valeur  de  la  den- 
sité critique.  La  modification  de  Clausius  est  là  première  et  la  plus 
connue  de  ces  tentatives;  elle  a  été  suivie  de  beaucoup  d'autres, 


(•)  Voir  pour  la  plupart  de  ces  corps  :  Sydney  Yor.xo,  On  fhe  law  of  Caillelef 
ftnd  Mathias  and  t/te  cnlical  Densihj  {Philoa.  Alagaz.,  septembre  1900).  —  Pour 
l'azote  et  loxygène,  j'ai  calculé  le  rapport  en  admettant  les  densités  critiques  qui 
résultent  de  la  discussion  de  M.  Mathias  [Mém.  lie  la  Soc.  roy.  des  Sciences  de 
Lif'Oe,  3*  série,  1809;  —  et  J.  de  Phys,.  3-  série,  t.  VIIÏ.  p.  407,  1899). 
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inspirées  également  de  vnes  empiriques;  mais  il  est  hors  de  donlo, 
quand  on  envisage  dans  son  ensemble  le  problème  de  la  comprossi- 
bilité  et  de  la  dilatation  des  fluides,  qu*aucuno  de  ces  modifications 
n'a  été  heureuse,  et  que  la  formule  de  Van  der  Waals  demeure 
encore  aujourd'hui  non  seulement  la  plus  simple,  mais  encore  la 
meilleure  (*). 

Les  mesures  récentes  faites  sur  les  gaz  monoatomiques  viennent 
d'apporter  à  la  formule  de  Van  der  Waals,  sur  le  point  même  où  elle 
semblait  le  plus  s'écarter  des  faits,  une  confirmation  qui  me  parait 
valoir  la  peine  d'être  signalée. 

Il  est  essentiel  de  noter  que  les  raisonnements  de  Van  der  Waals, 
comme  ceux  de  Clausius,  supposent  les  molécules  monoatomiques, 
car,  dans  le  cas  contraire,  le  covolume  b  ne  peut  plus  être  regardé 
comme  constant. 

Or,  parmi  les  gaz  monoatomiques,  il  n'en  est  qu'un  seul  dont  les 
constantes  critiques  soient  déterminées  aujourd'hui  avec  assez  de 
précision  pour  se  prêter  à  une  vérification  numérique  :  c'est  l'argon. 

D'après  les  mesures  de  MM.  Ramsay  et  Travers  ('),  on  a 
p^  =  52*"»,8,  T^  —  i35°,6  abs.  La  densité  liquide  est  cl  ^  1,-212 
à  T  =  87*  abs.  La  densité  critique  n'a  pas  été  mesurée  directement; 
mais  on  sait  que  c'est  le  cas  général,  et  que  le  soûl  mode  de  déter- 
mination exact  de  celte  quantité(^)  est  celui  qui  consiste  à  la  cal- 
culer comme  la  limite  commune  des  densités  du  liquide  et  de  la 
vapeur  saturée,  quand  on  tend  vers  le  point  critique,  au  moyen  de  la 
formule  de  M.  Mathias  d^  —  d  :  "^1  [i  +  a  [i  —  T  :  T,.}].  Pour  déter- 
miner exactement  la  grandeur  a  de  cette  formule,  il  faudrait  au  moins 
deux  densités  liquides;  mais  M.  Matliias  a  montré  qu'elle  est  peu 
variable  et  oscille  entre  i  et  0,8,  suivant  le  plus  ou  moins  de  com- 
plexité des  corps.  La  valeur  moyenne  0,9  donne,  pour  l'argon^ 
de  =  0,434  et  RTc  :  Pc^c  —  2,62.  Si  l'on  avait  pris  la  valeur  0,8  qu'on 
rencontre  pour  les  gaz  les  plus  simples,  on  aurait  eu  d^.  rr^  0,4 i8  et 
RTc  :i>ci'c==2,7i. 

On  voit  donc  non  seulement  que  ce  rapport  est  1res  inférieur  à 
celui   qui   caractérise  les    gaz  polyatomiques,    mais    encore   qu'il 

(')  Voir  notamment,  sur  ce  point,  D.  Beiitiielot,  Quelques  remarques  sur  l'équation 
caractéristique  des  fluides  {Archives  néerlandaises,  2"  série,  t.  V,  1900;  livre  jubi- 
laire dédié  au  Prof.  Lorentz). 

(■-)  Chemical  News,  décembre  1900. 

(^)  Cf.  MATiUAsJes  Méthodes  de  détermination  des  constantes  critiques  {Rapports 
au  Congrès  international  de  Physique  de  Paris,  en    1900,  t.  I,  p.  615). 
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paraît  fort  voisin  de  la  valeur  2,67  indiquée  par  la  théorie  de 
Van  der  Waals. 

Il  semble  que  Ton  doive  conclure  de  là  que  cette  formule  est  plus 
exacte,  numériquement,  qu*on  ne  Ta  cru  généralement  jusqu'ici  et 
qu'elle  représente  effectivement  la  compressibilité  isotherme  d'un  gaz 
monoatomique. 

S'il  en  est  ainsi,  il  convient,  pour  expliquer  les  écarts  constatés 
dans  le  cas  des  gaz  polyatomiques,  de  modifier  non  pas  le  terme 
a  :  v^  qui  représente  la  pression  interne  et  qui  ne  dépend  pas  de 
Talomicité  de  la  molécule,  mais  bien  le  covolume  ô,  en  évaluant 
rinflucnce  que  le  nombre  et  les  mouvements  des  atomes  de  la  molé- 
cule exercent  sur  la  grandeur  de  ce  terme.  La  formule  établie  devra 
d'ailleurs  permettre  de  calculer  aussi  bien  le  rapport  des  chaleurs 
spécifiques  que  la  valeur  exacte  de  la  densité  critique.  C'est  précisé- 
ment la  recherche  d'une  formule  de  ce  genre  que  M.  Van  der  Waals 
vient  d'aborder  avec  sa  profondeur  habituelle  dans  un  mémoire  (') 
qui  constitue  une  contribution  des  plus  importantes  à  la  théorie 
cinétique  des  fluides. 


SUR  un  P&OGÉDÉ  POUR  COUPER  LE  VERBE  ; 
Par  M.  G.    ROY. 

Tous  les  procédés  sont  bons  pour  couper  le  verre,  quand  ils  sont 
employés  par  des  gens  habiles.  Cependant  même  les  habiles  ne 
dédaigneront  pas  d  employer  un  moyen  qui  simplifie  et  facilite  un 
travail  aussi  délicat.  Je  me  permettrai  de  signaler  un  procédé  em- 
ployé depuis  trois  ans  au  laboratoire  de  physique  de  FUniversité  de 
Dijon,  et  qui  a  donné  de  bons  résultats. 

Il  consiste  à  remplacer  le  charbon  de  Berzélius  par  le  thermo- 
cautère. Le  maniement  de  cet  appareil  exige  généralement  deux  per- 
sonnes, dont  l'une  doit  insuffler  de  l'air  au  moyen  d'une  poire  en 
caoutchouc  ;  mais  on  peut  opérer  seul  dans  un  laboratoire  en  se  ser- 
vant de  la  soufflerie  de  la  lampe  d'émailleur.  Il  suffit,  pour  couper  un 
tube,  de  commencer  une  fente  par  un  petit  choc  ;  le  thermocautère 
étant  rouge,  on  place  légèrement  la  pointe  en  avant  de  la  fente, 
celle-ci  se  continue  aussitôt  dans  la  direction  touchée;  si  on  a  tracé 

(>)  Académie  des  Sciences  d'Amsterdam  :  The  équation  of  siate  and  the  theory 
of  cyclic  motioriy  février,  mars,  avril  1901. 
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une  section  à  Tavance  au  couteau  à  verre,  on  obtient  rapidement  la 
séparation.  La  fente  obéit  au  point  qu'on  peut  presque  tourner  à 
angle  droit. 

On  peut  ainsi  à  coup  sûr  couper  un  tube  dans  une  direction  quel- 
conque, enlever  le  fond  des  flacons;  et,  comm  e  exemple,  je  dirai  qu'on 
obtient  très  facilement  des  vases  sphériques  avec  une  ouverture  quel- 
conque, en  coupant  par  ce  moyen  le  col  d'un  ballon  à  densité  de 
vapeurs  de  Dumas. 


S.-D.  LIVEING  et  J.  DEWAR.  —  On  the  Spectrum  of  Ihe  more  volatile  Gases  of 
Atmospheçic  Air  which  are  not  condensed  at  Temperalur  of  Liquid  Hydrogen 
(Sur  le  spectre  de  la  partie  la  plus  volatile  des  gaz  de  l'ataiosphère  qui  ne  sont 
pas  condensés  à  la  température  de  l'hydrogène  liquide).  —Notes  préliminaires, 
Proceed.  of  the  Royal  Soc,  t.  LXVll,  p.  467-474. 

On  liquéfie  200  centimètres  cubes  d'air  dans  un  vase  dont  les 
parois  sont  refroidies  à  —  200^  ;  puis  on  fait  distiller  ce  gaz  dans  un 
tube  refroidi  par  l'hydrogène  liquide.  Quand  10  centimètres  cubes 
se  sont  condensés  à  l'état  solide,  on  supprime  la  communication 
avec  le  premier  récipient,  et  le  mélange  subsistant  à  l'état  gazeux  est 
recueilli  dans  des  tubes  où  l'on  a  fait  d'avance  le  vide  le  plus  parfait 
à  l'aide  de  la  pompe  à  mercure.  Avant  d'atteindre  ces  tubes,  le 
mélange  gazeux  doit  encore  traverser  un  tube  en  U  refroidi  dans 
l'hydrogène  liquide. 

Le  mélange  gazeux  donne  des  raies  altribuables  à  l'hydrogène,  à 
l'hélium  et  au  néon  ;  mais  ces  deux  derniers  gaz  sont  dans  une  toute 
autre  proportion  que  dans  les  tubes  préparés  au  moyen  de  la  source 
de  Bath,  le  néon  paraissant  relativement  plus  abondant  dans  cette 
source  que  dans  l'atmosphère.  Les  auteurs  pensent  que  certaines 
raies  du  mélange  gazeux  étudié  coïncident  avec  des  raies  de  l'aurore 
polaire;  mais  de  nouvelles  recherches  leur  paraissent  nécessaires 
pour  élucider  cette  question  importante. 

V.  DVORAK.  —  Durchbohren  dûnnwàndiger  glaskugeln  (Manière  de  perr^br  un 
trou  dans  un  ballon  mince)  (').  —  Physikalische  Zeilschrift^i.  II, p.  125;  1901. 

On  se  sert  d'une  pointe  en  charbon  pour  lumière  électrique  qu'on 
chauffe  au  rouge  blanc  au  moyen  d'une  soufflerie.  On  presse  douce- 

(*)  Voir,  plus  haut,  G.  Roy,  ce  volume,  p.  614. 
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ment  la  pointe  chaufTée  contre  la  paroi  du  ballon  et  on  la  retire  de 
même.  Les  bords  de  Touverture  se  trouvent  repoussés  en  dedans. 
M.  Dvorak  a  pu  ainsi  percer  d'un  grand  nombre  de  trous  un  ballon 
et  le  conserver  pendant  des  mois  sans  qu'il  se  soit  produit  de  fentes. 

n.-V.  GILL.  —  On  the  Theory  of  Stralified  Discharge  in  Geissler's  Tubes  (Sur 
la  théorie  de  la  décharge  stratifiée  dans  les  tubes  de  Geisslcr).  —  Proceed.  of 
the  royal  Soc.  of  Dublin,  t.  IX,  p.  415-421  ;  1901. 

Dans  un  mémoire  antérieur,  M.  Gill  a  émis  Tidée  que  les  stries 
lumineuses  produites  dans  les  tubes  de  Geissler  sont  dues  à  un  eiïet 
mécanique  de  Tcxplosion,  et  il  a  comparé  ces  stries  aux  petits  tas 
de  poussière  produits  aux  nœuds  des  tuyaux  sonores  dans  l'expérience 
classique  de  Kundt.  Il  pense  aujourd'hui  qu'il  faut  plutôt  les  assi- 
miler aux  rides  élémentaires  dans  lesquelles  se  trouvent  décomposés 
ces  petits  tas  de  poussières.  Il  fournit  à  Tappui  de  cette  comparaison 
une  série  d'expériences  montrant  notamment  la  formation  de  stries 
dans  un  tube  rempli  de  fumée,  dont  une  extrémité  est  placée  au  voi- 
sinage d'un  tuyau  d'orgue.  Si,  dans  un  tube  de  Geissler,  on  a  introduit 
un  corps  pulvérulent,  les  grains  de  poussière  se  rassemblent  sous 
rinfluence  des  décharges  et  forment  des  stries  équidistantes  ;  mais 
Tespacement  de  ces  stries  n'est  pas  le  même  que  celui  des  stries 
lumineuses. 

E.  B. 
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T.  V;  1001. 

F.  P.VSCIIEN.  —  Une  nouvelle  détermination   de  la   dispersion  de  la  fluorine. 

—  P.  20U. 

Le  dispositif  est  le  même  que  celui  employé  déjà  par  l'auteur; 
les  dispersions  du  prisme  et  des  réseaux  ont  seulement  été  à  peu 
près  doublées.  Les  observations  jusqu'à  7I*,0  sont  rassemblées  dans 
le  tableau  suivant  où,  dans  les  troisième,  quatrième  et  cinquième 
colonnes,  sont  inscrits  les  écarts  entre  les  résultats  de  Tobservalion 
et  les  nombres  calculés  à  l'aide  des  formules  de  Ketteler  : 

( Il  Ji2  —  rt2 ^«        I   Ml_. 
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soil 


et: 


ou  : 


(Formule  I«) 

(  aâ   =3  6,09104 
1X42  =  1258,47 
1  Xjï  =  0,008884 

M<  =z  5099,15 
M2  =  0,00612093 

(Formule  lu) 

«a  =6,09104 
X,2  =  1259,19 
X^î  =  0,008884 

M,  =  5102,07 

(II) 

na=Aa---^ 

~  _  /rX2  —  /iX« 

A2  =  2,03913  M2  —  0,006125 

A-    =0,0032055        X^s  ^  0,008884 
h    =0,000002894. 

In  des  unilés  de  la  5'  dccîmalc. 


Indico  n. 

Kori 

Obs, 

.-cale, 
nule  U 

Lon^oar  d'onde  \. 

nule  U. 

Fon 

Formule  li. 

0|JL,8840 

1,42989 

0 

0 

+      1 

i  ,1786 

1,42798 

— 

1 

0 

0 

1  ,4733 

1,42652 

— 

1 

— 

2 

—   1 

i  ,5715 

1,42608 

0 

0 

H-    i 

1  ,7680 

1,42515 

0 

0 

0 

2  ,0626 

1,42368 

— 

1 

— 

1 

—    1 

2  ,1608 

1,42317 

0 

0 

0 

2  ,3573 

1,42208 

0 

0 

—    1 

2  ,6519 

1,42032 

— 

1 

0 

0 

2  ,9466 

1,41835 

— 

1 

— 

2 

—     3 

3  ,2413 

1,41623 

-1- 

3 

+ 

2 

0 

3  ,5359 

1,41388 

+ 

2 

0 

—     1 

4  ,1252 

1,40858 

+ 

4 

+ 

3 

0 

4  ,7146 

1,40242 

+ 

7 

+ 

5 

+     2 

5  ,3039 

1,39531 

_L 

5 

+ 

3 

0 

5  ,8932 

1,38721 

0 

— 

3 

—     5 

6  ,4825 

1,37834 

+ 

16 

+ 

14 

1-  13 

7  ,0718 

1,36810 

_L 

3 

— 

1 

0 

F.  PASCHEN.  —  BestimiTiung  des  selectiven  Reflexionsveroio^ens  einiger  Plans- 
piegel  (Détermination  du  pouvoir  réflecteur  spécifique  de  quelques  miroirs 
plans).  —  P.  304. 


Les  radiations  émises  par  une  bande  de  platine  recouverte  d'oxyde 
de  fer  et  rendue  incandescente  électriquement  sont  renvoyées  par  un 
miroir  concave,  soit  directement,  soit  après  réflexion  sur  le  miroir 
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plan  à  étudier,  vers  la  fente  de  l'appareil  spectral  ayant  servi  dans 
les  recherches  de  Tauteur  sur  la  fluorine.  Les  mesures  ont  été  faites 
avec  un  miroir  en  argent  pur,  parfaitement  poli,  et  avec  des  miroirs 
plans  en  verre  argenté  sur  leur  surface;  ceux-ci  restent  transpa- 
rents pour  le  bleu,  et  il  ne  faut  pas  s'étonner  si  des  différences 
existent  entre  les  deux  sortes  de  miroirs  pour  les  plus  faibles  lon- 
gueurs d'onde  : 

Miroirs  eo  Terre  argeaté. 


Miroir  en  argent  pur. 

Argenture  neuve. 

Argenture  vleilN 

Longueurs 
d'onde  en 

Pouvoir 

Erreur 

Pouvoir 

Pouvoir 

microns. 

réflecteur. 

moyenne. 

réflecteur. 

réflecteur. 

0,7786 

94,24 

0,39 

91,96 

85,15- 

0,9104 

95,43 

0,15 

94,38 

86,48 

1,096 

96,45 

0,14 

96,04 

88,25 

1,3-29 

97,30 

0,11 

97,27 

89,50 

1,718 

97,70 

0,11 

97,50 

90,94 

2,204 

97,97 

0,19 

97,95 

91,91 

3,842 

98,18 

0,14 

98,08 

93,58 

4,810 

98,23 

0,18 

98,13 

94,06 

6,264 

98,40 

0,08 

98,20 

95,47 

7,737 

98,69 

0,24 

98,46 

96,17 

Il  est  intéressant  de  comparer  les  résultats  de  M.  Paschen  avec 
ceux  obtenus  par  MM.  Nichols  et  Rubens  : 

X  Oj*,80  0}»,90  1^,00  2^11,00  2j*,50  3^1,00 

j^yjjg^g  I  Miroirs  en  argent....  9*,2  95,1  96,3  97,2  96,3  98,0 

/  Miroirs  argentés 96,3  96,5  96,8  97,8  97,8  98,3 

Nichols —  96,0        —  97,2  96,5  97,3 

Paschen 94,85  95,48  96,04  97,88  98,04  98,12 

X  3ix,50        4ît,00       6?i,00  7}i,00  8?i,00 

_   ,  '\  Miroirs  en  argent —         —         —  —  — 

«^*^«^s  I  Miroirs  argentés _         -  *-         ~  - 

Nichols 98,3     100,00  99,8  99,6  99,0 

Paschen 98,16     98,18  98,36  98,52  98,71 

11  y  a  concordance  entre  les  résultats  Rubens  et  Paschen  jusqu'à 
3|jL.  Pour  les  grandes  longueurs  d'onde,  le  pouvoir  réflecteur  aug- 
menterait moins  vite  d'après  Paschen  que  d'après  Nichols. 

R.  DoKGIBR. 
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E.  ASCHRINASS  et  Cl.  SCHAEFER.  —  Ueber  den  Durchgang  elektrischer  Wellen 
durch  Resonatorensysteme  (Passage  des  ondes  électriques  à  travers  les  sys- 
tèmes de  résonateurs).  —   P.  489-501. 

D*après  la  théorie  électromagnétique  de  la  dispersion,  une  subs- 
tance absorbe  les  radiations  dont  la  période  est  égale  à  la  période 
propre  de  ses  molécules,  considérées  comme  des  résonateurs  élec- 
tromagnétiques. I^efait  a  été  vérifié,  pour  les  ondes  hertziennes,  par 
des  expériences  directes  de  Garbasso.  D'autre  part,  diaprés  Kundt, 
quand  on  dissout  une  substance  absorbante  dans  un  dissolvant  in- 
colore, les  bandes  d'absorption  rétrogradent  vers  l'extrémité  rouge 
du  spectre,  d'autant  plus  que  le  pouvoir  réfringent  a  et  le  pouvoir 
dispersif  b  du  dissolvant  sont  plus  grands  [a  et  b  sont  les  constantes 

de  la  formule  de  dispersion  n  =  a  +  Ji)* 

MM.  Aschkinass  et  Schaefer  ont  voulu  vérifier  si  cette  règle  de 
Kundt  s'appliquait  aux  oscillations  électriques. 

Une  série  de  lames  de  clinquant  identiques  entre  elles  sont  dispo- 
sées parallèlement  les  unes  aux  autres,  à  intervalles  égaux,  dans  un 
même  plan.  La  longueur  de  ces  lames  est  environ  dix  fois  plus 
grande  que  leur  largeur,  en  sorte  qu'on  peut  les  considérer  comme 
des  résonateurs  linéaires.  A  travers  ce  système,  on  fait  passer  un 
faisceau  de  rayons  électriques  polarisé  dans  la  direction  des  lames 
et  on  reçoit  ensuite  le  faisceau  sur  un  indicateur  à  élément  tliermo- 
électrique,  qui  permet  d'en  mesurer  l'intensité. 

On  mesure  cette  intensité  d'abord  en  supprimant  le  plan  des  ré- 
sonateurs, puis  en  plaçant  sur  le  trajet  des  rayons  ce  plan,  dans 
l'air  d'abord,  puis  dans  une  cuve  remplie  d'un  liquide  isolant  :  ben- 
zène, éther,  acétone.  Dans  chaque  cas,  on  obtient  ainsi  la  perte  d'in- 
tensité, et  cela  pour  différentes  longueurs  des  résonateurs  élémen- 
taires. Par  une  interpolation  graphique,  on  détermine  la  longueur 
de  ces  résonateurs  qui  correspondrait  au  maximum  d'absorption. 
On  constate  d'abord  que  le  maximum  correspond  à  une  longueur  do 
résonateur  d'autant  plus  faible  que  le  pouvoir  inducteur  du  liquide 
est  plus  grand.  Ce  déplacement  correspond  bien  à  la  règle  de 
Kundt,  quant  au  sens.  Les  expériences  fournissent  aussi  une  vérifi- 
cation quantitative  de  la  théorie,  f^a  période  des  oscillations  enre- 
gistrées par  l'indicateur  est  toujours  la  même,  car  elle  ne  dépend 
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que  de  cet  indicateur.  La  période  des  résonateurs  est  proportionnelle 
à  leur  longueur  et  à  la  racine  carrée  du  pouvoir  inducteur  du  milieu 
ambiant  :  par  conséquent,  la  longueur  de  résonateur  qui  correspond 
au  maximum  d'absorption  dans  un  liquide  de  pouvoir  inducteur  K, 
divisée  par  la  longueur  correspondante  dans  Tair,  doit  donner  y^K. 
Cette  égalité  se  vérifie  très  exactement/  en  sorte  que  ce  phénomène 
donne  un  moyen  de  déterminer  K. 

M.  La  MOTTE. 


J.  TU  AUBE.  —  Ue])er  Atoin- und  molecularrâuiDC  (Sur  les  volumes  atomiques 
cl  moléculaires).  —  P.  548. 

i^  Le  volume  moléculaire  des  liquides,  au  voisinagedu  point  d'ébul- 
lition,  a  fait  Tobjet  de  nombreuses  recherches.  D'après  IL  Kopp,  le 
volume  moléculaire  V,,,,  ceal-à-dire  le  quotient  de  la  masse  mole'cu- 
laire  par  la  densitc^^  est  égal  à  la  somme  des  volumes  atomiques 

y  m  =  SVa. 

Pour  les  liquides  au  voisinage  du  point  d'ébuUilion,  c'est  là  une  loi 
approchée  ; 

2*»  On  pourrait  l'appliquer,  suivant  Horstmann,  à  un  certain 
nombre  de  corps  à  la  température  de  0**  C.  Mais,  pour  quelques 
liquides,  en  particulier  des  carbures  d'hydrogène,  des  difficultés  se 
présentent. 

L'auteur  propose  d'adopter  la  formule  : 

qui  ne  diiïère  de  la  première  que  par  l'introduction  du  terme  ^  qu'il 
appelle  covolume  viole'culaire  ;  cette  formule  est  non  seulement 
applicable  aux  combinaisons  homogènes,  mais  même  aux  dissolutions 
et  aux  mélanges. 

Les  valeurs  des  volumes  atomiques  figurant  dans  le  mémoire  ne 
sont,  en  somme,  que  des  moyennes  :  l'auteur  constate,  en  effet,  que 
le  volume  atomique  d'un  élément  varie  suivayU  la  combinaison  dont 
il  fait  partie  ;  il  est  d  autant  plus  petit  que  son  affinité  pour  les  atomes 
voisitis  est  plus  grande. 

En  se  servant,  d'une  part,  de  la  formule  classique  de  Van  der  Waals^ 
comme  l'a  fait  déjà  Lewis  et  en  utilisant,  d'autre  part,  les  résultats  de 
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Yung,  M.  Traube  montre  que  S  Va  n'est  autre  chose  que  le  terme  h. 
Dès  lors  le  covolume  4>  =  c —  b. 

L'étude  des  dissolutions  aqueuses  et  les  considérations  d'ionisa- 
lion  ont  conduit  Fauteur  à  penser  que  la  loi  d'Avogadro  s'applique 
aux  liquides'et  que,  par  suite,  le  covolume  moléculaire  doit  être  cons- 
tant, à  une  même  température,  pour  les  corps  les  plus  différents. 

On  arrive  à  la  même  conclusion  en  partant  de  la  formule  de 
MM.  R.  Onnes,  Lewis,  Nernst  : 

®    v^  —  6 

où  A  est  la  chaleur  de  vaporisation  moléculaire  à  la  température  T. 

Or  la  loi  de  Trouton  indique  que,  pour  les  liquides,  7^7?,  est  cons- 
tant. Il  en  résulte  qu'au  point  d'ébullition  le  covolume  v^  —  b  de  la 
vapeur  doit  êlre  proportionnel  au  covolume  v^  —  ô  du  liquide.  Ainsi^  à 
la  même  température^  les  covol urnes  moléculaires  des  liquides  ne 
peuvent  pas  être  plus  différents  que  ceux  des  vapeurs;  au  ynoins 
en  première  approximation^  on  peut  admettre  que  la  loi  d' Avogadro 
s'applique  aux  liquides  homogènes. 

3°  Les  résultats  de  Kopp  sont,  en  somme,  d'accord  avec  ceux  de 
Traube.  En  effet  on  peut  encore  appliquer  à  la  température  nor- 
male d'ébullition  la  formule  Vm  ^^  SV^  +  *.  Mais,  comme,  suivant 
Guldberg,  il  s'agit  ici  d'un  état  correspondant,  on  peut  admettre 
que  le  covolume  est  proportionel  à  ïVa-  C'est  pourquoi  Kopp  n'a  pas 
tenu  compte  du  terme  *. 

M.  Traube  compare  ensuite  les  valeurs  de  ^,  au  point  critique,  à  la 

Ma^ 1 

réfraction  moléculaire—*  2_i_w>'  Le  rapport  n'est  pas  absolument  cons- 
tant, mais,  pour  un  grand  nombre  de  composés  contenant  C,  II,  O,  il 
est  voisin  de  4,  nombre  que  font  prévoir  les  théories  de  Van  der 
Waals  et  de  Clausius-Mossotti. 

L'auteur  insiste  sur  la  nécessité  de  considérer  :  i**  le  volume  ato- 
mique fondamental  ;  2°  le  terme  b  ;  3**  le  covolume  moléculaire.  C'est 
à  cette  condition  seulement  que,  dans  Tétude  des  liquides,  on  pourra 
pousser  jusqu'au  bout  l'analogie  entre  l'état  gazeux  et  l'état  liquide. 
Aussi  longtemps  qu'on  fera  pour  les  gaz  une  distinction  entre  la 
constante  b  et  le  covolume^  il  faudra  faire  pour  les  liquides  la  même 
distinction. 

J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Octobre  1901.)  42 
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4**  Les  travaux  de  difTérents  auteurs  ont  montré  les  difficultés 
qu'on  rencontre  si  on  définit  Tétat  critique  comme  la  température  à 
laquelle  le  liquide  et  le  gaz  ont  môme  densité.  En  particulier,  Galit- 
zine(*)  a  montré  que  Tétat  liquide  peut  subsister  au-dessus  de  la 
température  critique. 

Pour  expliquer  ces  anomalies,  l'auteur  remarque  que  si,  au  point 
critique,  les  densités  du  gaz  et  du  liquide  étaient  les  mêmes,  il  fau- 
drait admettre  aussi  que  h  ne  change  pas  de  valeur,  quand  on  passe 
de  Tétat  liquide  à  Télat  gazeux.  Or  rauteur  trouve,  an  contraire^  que 
b  augmente  dans  le  rapport  de  1  à  y/â.  Les  variations  correspon- 
dantes de  la  densité  sont  tout  à  fait  de  l'ordre  des  variations  obser- 
vées par  M.  Galitzine  pour  Téther  et  sa  vapeur. 

5°  Il  y  a  lieu  de  considérer,  pour  l'état  solide,  les  mêmes  volumes 
que  pour  Tétat  liquide  et  Tétat  gazeux. 

La  formule  ¥„»  -  S  Va  +  4>  est  encore  applicable.  S  Va  ne  varie  que 
d'une  façon  insensible,  quand  le  corps  passe  de  l'élat  liquide  à  Tétat 
solide.  Au  contraire,  le  covolume  moléculaire  4>  estenvirondeux  fois 
plus  petit  dans  co  dernier  état. 

6*  Au  zéro  absolu,  les  mesures  expérimentales  font  défaut,  et  il 
faut  se  contenter  de  calculer  levolume  moléculaire  par  extrapolation. 
La  formule  fournil,  dans  ce  cas,  pour*,  une  valeur  différente  de  zéro. 
Ce  résultat  est  en  contradiction  avec  la  formule  de  Van  der  Waals, 
d'après  laquelle  on  devrait  avoir  r^  —  b^  --  4>^--  o. 

L'auteur  observe  qu'il  existe  un  rapport  constant  entre  le  volume 
critique  Va  et  le  volume  au  zéro  absolu,  ce  qui  est  conforme  aux  pré- 
visions de  Guldberg. 

E.    ROTHK. 


J.  HARMS.  —  Ueberdie  Verwendung  der  Galorimeters  zu  Messungcn  mit  schnel- 
len  electrischen  Schwingungpn  (Emploi  du  calorimètre  dans  les  mesures  effec- 
tuées avec  les  oscillations  électriques  de  haute  fi*érjuence).  —  P.  305-591. 

Lorsque  des  oscillations  électriques  traversent  une  cuve  renfer- 
mant un  liquide  susceptible  d'absorber  les  oscillations,  la  quantité 
de  chaleur  dégagée  est  plus  grande  que  la  quantité  dégagée  d'après 
la  loi  de  Joule  dans  un  liquide  non  absorbant,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs. 


(1)  Rapports  du  Comjrès  de  Physique  de  1900. 
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L'excès  de  la  première  quantité  sur  la  seconde  peut  servir  à  défi- 
nir le  pouvoir  absorbant. 

Au  point  de  vue  pratique,  le  plus  simple  est  de  disposer  en  déri- 
vation sur  le  circuit  principal,  dans  deux  branches  parallèles,  un 
condensateur  renfermant'  le  liquide  non  absorbant  et  un  condensa- 
teur à  peu  près  semblable  renfermant  le  liquide  absorbant,  [/en- 
semble du  dispositif  est  analogue  à  celui  de  l'appareil  de  Nernst 
pour  la  mesure  des  pouvoirs  inducteurs.  Les  condensateurs  sont 
formés  par  deux  lames  de  platine  disposées  à  l'intérieur  d'une 
ampoule.  Cette  ampoule  porte  un  col  capillaire,  de  sorte  que  Ten- 
semble  forme  un  thermomètre-calorimètre. 

Les  pouvoirs  absorbants  déterminés  ainsi  sont  notablement  plus 
petits  que  ceux  mesurés  par  la  méthode  de  Drude.  L'auteur  attribue 
cette  divergence  à  l'influence  perturbatrice  de  vibrations  à  longue 
période.  Il  est  à  remarquer  aussi  qu'il  emploie  des  longueurs  d'onde 
de  10  mètres  environ,  alors  que,  dans  l'appareil  de  Drude,  ces  lon- 
gueurs sont  voisines  de  75  centimètres.  La  diminution  que  devrait 
éprouver,  d'après  la  théorie  de  Liebenow,  la  résistance  des  alliages 
quand  la  fréquence  des  oscillations  croît,  n'a  pu  être  constatée  avec 
certitude  pour  des  longueurs  d'onde  variant  entre  10  et  5  mètres. 

M.  La  MOTTE. 

L.  Causer.  —  Ueber  der  Einfluss  des  Druckes  auf  die  Viscositât  des  Wassers 
(Influence  de  la  pression  sur  la  viscosité  des  liquides).  —  P.  597. 

La  formule  de  Poiseuille  :  Q  -     v)  -*t-  -,  qui  exprime  la  quantité 

Q  de  liquide  écoulé  dajis  le  temps  t  à  travers  un  tube  capillaire  de 
rayon  r,  de  longueur  /,  sous  l'influence  de  la  pression  q,  permet  le 
calcul  du  coefficient  de  frottement  7|.  Comment  ce  coefficient  varie-t-il 
avec  la  température  et  avec  la  pression  ?  C'est  ce  que  Tauleur  déter- 
mine dans  le  cas  de  l'eau  de  15°  à  100°  de  température  et  pour  des 
pressions  allant  jusqu'à  500  atmosphères.  La  vitesse  de  passage  de 
l'eau  à  travers  les  tubes  est  enregistrée  électriquement  ;  la  forme  de 
l'appareil  est  celle  décrite  par  Cohen (*).  Les  pressions  sont  obte- 
nues à  l'aide  d'une  pompe  Cailletet  et  observées  avec  un  manomètre 
convenablement  étalonné. 

1)  E.  CoiiEX,  Wied.  Ann.,  t.  XLV,  p.  660:  1892. 


624  DRUDE'S    ANNALEN    DER    PHYSIK 

Au-dessous  de  la  température  de  3â^  C,  les  résultats  confirment 
ceux  obtenus  par  Rôntgen(*),  par  Warburg  et  Sachs  (*),  par 
Cohen(^)  ;  la  viscosité  diminue  lorsque  la  pression  augmente.  A  cette 
température  (32"  C),  —  et  c'est  là  un  fait  nouveau  obtenu  par  l'au- 
teur, —  la  viscosité  passe  par  un  minimum;  elle  ne  change  pas 
lorsque  la  pression  augmente  jusqu'à  400  atmosphères.  Pour  les  tem- 
pératures supérieures  à  32**  C,  la  viscosité  grandit  avec  la  pression. 
L'augmentation  relative  de  viscosité,  pour  une  même  variation  de  pres- 
sion, est  d'autant  plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée. 
Dans  le  voisinage  de  iOO",  cette  augmentation  atteint  4  0/0. 

R.   DONGIER, 


IIans    LEHMANN.  —  Photographie  der   ultraroten  spectren   der  Alkalimetalle 
(Photographie  du  spectre  infra-rouge  des  métaux  alcalins).  —  P.  633. 

Les  résultats  incomplets  de  Snow  (*),  de  Lewis  (^)  sur  les  spectres 
infra-rouges  des  métaux  alcalins,  appelaient  de  nouvelles  recherches, 
dont  s'est  occupé  M.  Lehmann  en  se  servant  de  la  méthode  photo- 
graphique. Dans  celle-ci,  mise  en  pratique  par  Abney(*),  on  aug- 
mente la  sensibilité  de  la  pellicule  photographique  pour  l'infra- 
rouge en  plongeant  la  plaque  dans  une  solution  appropriée.  Abney 
se  servait  d'une  solution  de  cyanine. 

M.  Lehmann  a  employé  la  formule  suivante  : 

Solution  de  bisulfite  bleu  d'alizarine  au  rri»     2  cenlim.  cubes 

500 

—  nigrosme       ^       —  j-r-     1  — 

i)lH) 

—  d'ammoniaque  (densité  =:  0,91).     i  — 

—  nitrate  d'argent  au  77--    o  gouttes 

40 

—  eau  distillée. 100  cenlim.  cubes 

qui  sensibilise  la  plaque  au  gélatinobromure  (Lumière  ou  Schleunner) 
jusqu'à  iOOOfxix. 


(»)  W.-G.  RôNTGEN,  Wied.  Ann.,  t.  XXII,  p.  510;  1884. 

(2)  E.  Warbikg  et  J.-J.  Sachs,  Wied.  Ami.,  t.  XXII,  p.  518;  1884. 

i'^)  CoiiEN,  Wied.  Ann.,  t.  XLV,  p.  666;  1892. 

{*)  Wied.  Ann.,  t.  XLVIl,  p.  208;  1892. 

(•'•)  Aslrophys.  Journ.,  t.  II,  p.  17  et  106;  1895. 

{^)  Philosoph.  Trans.,  t.  II,  p.  653;  1880. 
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On  obtient  encore  d'excellents  résultats  en  utilisant  la  solution  de 
Burbank(^),  composée  de  cyanine,  d'hydrate  de  chloral,  d'alcool 
méthylique  que  Ton  mêle  avec  des  proportions  convenables  d'ammo- 
niaque et  de  nitrate  d'argent.  Le  développement  est  effectué  avec 
Toxalate  de  fer,  auquel  on  ajoute,  afin  d'éviter  le  voile,  des  traces  de 
bromure  de  potassium.  La  source  lumineuse  est  fournie  par  l'arc 
électricpie  jaillissant  entre  deux  tiges  du  métal  à  étudier;  une  solu- 
tion concentrée  de  bichromate  de  potassium  dans  de  l'acide  sulfu- 
rique  étendu  absorbe  toutes  les  radiations  de  longueurs  d'onde 
moindres  que  520  [jiu,  et  se  laisse  traverser  par  les  radiations  de 
plus  grandes  longueurs  d'onde  jusqu'à  i.OOO  [a;jl. 

Les  photographies  effectuées  à  l'aide  d'un  spectroscope  à  deux 
prismes  muni  d'un  prisme  à  réflexion  totale  et  d'un  miroir  plan  ont 
été  repérées  à  l'aide  des  observations  d'Abney,  de  H.  Becquerel,  de 
Snow,  de  Lewis,  de  Kayser  et  Kunge. 
Voici  les  principales  raies  relatives  au  rubidium  et  au  cce  sium  : 

Rubidium  X  z=  851..326  Cœsium  X  =  921.186 

796.046  917.138 

780.598  894.992 

775.3.^>8  876.610 

762.666  852.772 

740.619  808.202 

729.701  801.962 

761.658 
722.748 

Ces  raies  entrent  les  unes  dans  les  séries  principales  de  Kayser  et 
Runge,  les  autres  dans  les  séries  secondaires. 

H.  DONGIBR. 


W.  HEUSE.  —  Glimmentladung  in  Gasgemischen  (Décharge  lumineuse 
dans  les  mélanges  de  gaz).  —  P.  671-677. 

M.  E.  Wiedemann(*)  a  observé  qu'en  chauffant  progressivement 
jusqu'à  240*  un  tube  de  Geissler,  contenant  de  l'azote  à  la  pression  de 
10  millimètres  et  du  mercure  liquide,  les  lignes  de  l'azote  faisaient 
place  progressivement  aux  lignes  du  mejrcure  qui,  finalement,  sub- 


(i)  Phil.  Magaz.,  5*  série,  t.  XXVI,  p.  391-393;  1888. 
(îj  E.  WiBDEîiANN,  Wied.  Ann.,  t.  V,  p.  500;  1878. 
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sistaient  seigles.  M.  Lewis  (^)  a  montré,  depuis,  que  la  vapeur  de  mer- 
cure, à  la  pression  de  0°"",00135  (pression  de  saturation  à  21*),  mêlée 
à  de  riiydrogène  à  la  pression  de  3  millimètres,  réduit  au  moins  de 
moitié  rintensité  des  lignes  de  ce  gaz  en  montrant  très  brillantes  les 
lignes  du  mercure.  Une  petite  quantité  d'hydrogène  et  d'azote  ne 
pouvait  être  décelée  par  Tanalyse  spectrale  dans  la  vapeur  de  mer- 
cure, tandis  qu'une  trace  de  vapeur  mercurielle  est  aisément 
décelée  dans  l'hydrogène  ou  l'azote.  MM.  Collie  et  Ramsay  (*)  ont 
montré,  de  même,  qu'on  décèle  aisément  des  traces  d'hydrogène  ou 
d'azote  dans  Ihélium,  tandis  que  10  0/0  d'hélium  peuvent  passer 
inaperçus  dans  l'azote  ou  l'hydrogène. 

M.  Heuse  mesure  le  gradient  du  potentiel  dans  la  lumière  positive 
non  stratifiée  :  1**  dans  l'azote;  2**  dans  la  vapeur  de  mercure;  B^'dans 
un  mélange  de  ces  deux  fluides.  A  cet  effet,  il  anime  ses  tubes  par 
le  courant  d'une  batterie  de  2.000  volts,  et  il  mesure,  à  l'aide  d'un 
électromètre  à  quadrants,  la  différence  de  potentiel  entre  deux 
sondes  de  platine  convenablement  disposées. 

De  22**  à  201*  le  gradient  de  potentiel  dans  l'azote,  à  la  pression 
de  1"'",4,  a  une  valeur  constante.  On  a  en  moyenne  : 

G«  =^38. 

Dans  la  vapeur  saturée  de  mercure,  de  163"  à  193*,  le  gradient  G^ 
croît  de  11,2  à  18,6,  beaucoup  plus  lentement  que  la  pression. 

Dans  un  mélange  d'azote  à  la  pression  de  1"'',2  et  de  vapeur 
saturée  de  mercure,  le  gradient  G^  décroît  d'abord,  à  partir  de  la 
température  ordinaire,  passe  par  un  maximum  égal  à  27,3  vers 
91*  et  atteint  67,8  à  la  température  de  192*. 

La  chute  de  potentiel  à  la  cathode  est  de  230  volts  dans  Tazote 
pur  et  varie  de  381  à  400  dans  la  vapeur  de  mercure  quand  la  tem- 
pérature s'élève  de  164*  à  178*.  Dans  le  mélange  d'azote  et  de  vapeur 
saturée  de  mercure,  elle  s'élève  de  230  à  418,  quand  la  température 
passe  de  15*  à  183*. 

E.  B. 


(1)  P.  Lewis,   V\ied.  Ann,,  t.  LXIX,  p.  398;  1899. 

('■)  J.-X.  Collie  et  W.  Ramsay,  Zeitsch.  f.  pht/s;  Ch.,  XIX,  p.  101;  1896. 
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\V.  HEUSE.  —  Glininientladung  in  Hélium  (Décharge  lumineuse  dans  rhélium). 

—  P.  678-684. 

MM.  Collie  et  Ramsay  (')  ont  trouvé  que  Thélium  observé  dans  un 
tube  de  Plûcker  à  la  pression  atmosphérique,  présente  des  phéno- 
mènes qu'on  n'observe  dans  les  autres  gaz  qu'à  un  état  de  vide  beau- 
coup plus  avancé. 

Au  point  de  vue  du  gradient  de  potentiel  dans  la  lumière  positive 
non  stratifiée,  Thélium  se  place  entre  le  mercure  et  Thydrogène. 

E.  B. 


H.  EBERT.  —  Ueber  Elektricitatszerstreuung    in     grôsseren    IlOhen    (Sur    la 
déperdition  de  rélectricité   aux  grandes    altitudes).  —  P.  718-724. 

Observations  faites  en  ballon  à  diverses  époques  de  Tannée,  com- 
parativement à  des  observations  simultanées  faites  au  niveau  du 
sol  et  d'où  il  résulte  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  vitesse 
do  déperdition  des  deux  électricités  augmente  dans  un  rapport  con- 
sidérable quand  on  s'élève,  par  exemple,  à  plus  de  3.()00  mètres. 
L'état  moyen  d'ionisation  de  l'air  croîtrait  donc  avec  l'altitude. 

E.  BOUTY. 


PHILOSOPmCAL  HAGAZINE; 
T.  II,  n«  7  ;  juillet  1901. 


Lord  KELVIN.  —  Nineteenth  Ccntury  Clouds  overthe  Dynamical  theory  of  Heat 
and  Light  (Les  nuages  du  xw  siècle  sur  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur 
et  de  la  lumière).  —  P.  i-iO. 

Cet  article  est  la  reproduction  d'une  conférence  faite  par  lord  Kel- 
vin, en  avril  1900,  à  l'Institution  Royale,  avec  addition  de  nombreux 
résultats  d'expériences  et  de  calculs  effectués  depuis  par  l'auteur 
avec  la  collaboration  de  M.  William  Anderson. 

Un  intéressant  effort  y  est  fait  pour  éclaircir  deux  difficultés  fon- 


(•)  CoLUE  et  Ramsay,  Zeifsch.  J.  phjs.  Ch.,  XIX,  p.  701  ;  1896. 
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damentales    de  la  représentation  mécanique  des  liaisons  entre  la 

matière  et  Féthep. 

La  première  est  celle  du  mouvement  relatif  de  Téther  et  des  corps 
pondérables.  Pour  concilier  Timmobilité  du  milieu,  requise  par 
les  phénomènes  de  l'aberration,  avec  le  déplacement  des  atomes  ma- 
tériels à  travers  lui,  Tauteur  suppose  que  ceux-ci  consistent  en 
perturbation  de  Téther  par  condensation  ou  raréfaction.  Il  indique 
les  résultats  relatifs  au  déplacement  d'une  semblable  perturbation 
dans  le  cas  particulier  d'un  atome  sphérique. 

Le  principe  de  l'inertie  est  satisfait,  et  un  déplacement  périodique 
de  l'atome  émet  des  vibrations  longitudinales  et  transversales,  ces 
dernières  fournissant  les  ondes  lumineuses. 

L'auteur  renvoie  d'ailleurs  à  son  rapport  du  Congrès  de  Physique 
de  Paris,  qui  traite  une  question  connexe.  La  plus  grande  partie  de 
l'article  est  consacrée  à  la  seconde  difficulté  relative  à  la  loi  de  répar- 
tition de  l'énergie  de  Maxwell-Boltzmann  ;  il  semble  (Tifficile  d'ad- 
mettre que  l'énergie  cinétique  de  la  molécule  d'un  gaz  se  partage 
également,  en  moyenne,  entre  les  différents  degrés  de  liberté,  sur- 
tout si  l'on  veut  faire  intervenir  ceux  qui  correspondent  aux  mouve- 
ments vibratoires  donnant  naissance  aux  vibrations  lumineuses.  Le 
spectre  compliqué  des  gaz  même  monatomiques  conduirait  à  ad- 
mettre un  nombre  considérable  de  degrés  de  liberté,  et,  par  suite, 
donnerait  une  valeur  très  voisine  de  l'unité  pour  le  rapport  des  <îha- 
leurs  spécifiques  ;  ce  que  l'expérience  est  loin  de  confirmer. 

Bien  que  toutes  les  objections  faites  jusqu'ici  par  l'auteur  à  la  loi 
de  Maxwell-Boltzmann,  sur  le  terrain  de  la  dynamique  pure,  aient 
été  réfutées,  il  a  entrepris  cette  fois  de  soumettre  la  loi  à  une  épreuve 
d'ordre  expérimental  en  faisant,  sur  des  cas  relativement  simples, 
des  calculs  de  moyennes  aussi  étendues  que  possible.  Les  cas  étu- 
diés sont  ceux  de  particules  sphériques  ou  allongées,  pesantes  ou 
non,  se  mouvant  dans  des  espaces  de  formes  variées.  Les  résultats, 
qui  ont  nécessité  une  somme  de  travail  considérable,  semblent  ne 
pas  confirmer  la  loi  d'égale  répartition  de  l'énergie  cinétique,  et 
l'auteur  conclut  en  proposant  de  la  rejeter. 

C.  BARUS.  —  The  absorption  of  the  lonixed  Phosphorus.  Emanation  in  tubes 
(L'absorption  par  les  tubes  de  l'émanation  ionisée  du  phosphore).  — P.  4049. 

Si  un  courant  d'air,  après  avoir  passé  sur  des  fragments  de  phos" 
pliore,  est  amené  en  contact  avec  un  jet  de  vapeur,  il  en  facilite  la 
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condensation  de  la  même  manière  que  Pair  rendu  conducteur  par 
l'émission  cathodique  ou  par  les  radiations  de  Rôntgen,  de  Becque- 
rel et  de  Lenard.  La  couleur  que  prend  le  jet  de  vapeur,  vu  par  trans- 
mission, varie  avec  le  volume  d'air  introduit  par  minute,  le  nombre 
des  gouttes  augmentant,  et  la  couleur  du  jet  devenant  plus  bleue  à 
mesure  que  le  volume  d'air  admis  augmente. 

L'auteur,  qui  a  déjà  publié  plusieurs  mémoires  sur  ce  sujet,  a 
cherché  cette  fois  comment  la 'propriété  acquise  ainsi  par  Tair  dis- 
paraît quand  on  le  fait  circuler  dans  des  tubes  de  nature  et  de  dimen- 
sions variées.  La  conductibilité  électrique  du  tube  ne  paraît  avoir 
aucune  influence  de  sorte  que  les  centres  de  condensation  contenu 
dans  le  gaz  ne  paraissent  pas  se  mouvoir  sous  l'action  de  forces  élec- 
triques, différant  en  cela  des  centres  chargés  contenus  dans  les 
gaz  rendus  conducteurs. 

Miss  H.  BROOKS.  —  Daiuping  of  the  Oscillations  in  the  Discharge  of  a  Leyden- 
jar  (l/amorLissement  des  oscillations  dans  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde). 
—  P.  92-108. 

L'auteur  a  fait  une  étude  expérimentale  de  l'amortissement  des 
oscillations  en  utilisant  l'indicateur  magnétique  décrit  par 
M.  Rutherford. 

Un  faisceau  de  fils  d'acier  très  fins,  aimantés  à  saturation,  est 
placé  au  centre  d'un  conducteur  circulaire  dont  un  arc  variable  peut 
être  parcouru  par  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde.  Si  la  première 
demi-oscillation  de  courant  est  d'un  sens  tel  qu'elle  tend  à  désai- 
manter les  fils  d'acier,  l'effet  produit  est  plus  grand  que  si  la  deuxième 
demi-oscillation  produit  la  désaimantation.  Le  rapport  des  arcs  de 
cercle  que  doivent  parcourir  deux  décharges  de  sens  inverse  pour 
donner  la  même  désaimantation  fournit  le  décrément  des  oscillations. 

L'auteur  a  pu  en  déduire  une  mesure  de  la  résistance  des  étincelles 
de  décharge.  Cette  résistance  augmente  avec  la  longueur  de  l'étin- 
celle et  diminue  quand  la  pression  s'abaisse,  jusqu'à  une  certaine 
pression  critique  dépendant  de  la  longueur  de  l'étincelle. 

Les  fils  de  fer  donnent,  quand  ils  sont  parcourus  par  la  décharge, 
un  amortissement  beaucoup  plus  grand  que  les  autres  fils  métal- 
liques. 
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S.-P.  LANGLEY.  —  The  New  Spectrum  (Le  nouveau  spectre).  —  P.  119-130. 

Dans  cet  extrait  d'un  rapport  lu  devant  la  National  Academy  of 
Sciences  of  Washington^  Fauteur,  en  présentant  son  livre  récent, 
retrace  riiistoire  de  ses  efforts  depuis  1880  pour  accroître  la  préci- 
sion et  la  commodité  des  mesures  bolométriques  dans  toute  Tétendue 
du  spectre  solaire.  11  insiste  sur  ce  fait,  que  le  nouvel  appareil  lui  a 
permis  de  découvrir  et  d'étudier  complètement  toute  la  portion  du 
spectre  comprise  entre  des  longueurs  d'onde  de  l!*,8  (limite  extrême 
du  spectre  infra-rouge  connu  en  1880)  et  de  5!',3. 

Il  indique  ensuite  rapidement  les  applications  possibles  de  la  com- 
paraison des  courbes  d'intensité  dans  le  spectre.  Déjà  on  peut  affir- 
mer l'existence  d'une  variation  régulière  avec  les  saisons. 

J.  ROSE-INNES.  —  On  the  Practical  Attainnaent  of  the  Thermodynauiic  Scalc  of 
Température  (Sur  la  mesufc  pratique  des  températures  absolues).  —  P.  130-1 4i. 

L'auteur  a  déjà  publié  deux  mémoires  sur  ce  sujet.  11  montre  ici 
comment  il  est  possible  de  déduire,  des  observations  du  thermomètre 
à  gaz,  la  détermination  des  températures  absolues,  en  s'appuyant  sur 
la  valeur  de  l'effet  Joule-Thomson  et  sur  la  connaissance  exacte  d'une 
seule  isotherme  du  gaz. 

Les  formules  obtenues  sont  appliquées  à  la  détermination  de  la 
température  absolue  du  point  de  fusion  de  la  glace,  en  empruntant 
les  données  expérimentales  aux  résultats  de  M.  Chappuis,  relatifs  aux 
thermomètres  à  azote  et  hydrogène.  Le  premier  donne  273"  361,  et  le 
second  273'*ir)3.  La  différence  0*208  semble  bien  grande,  étant  donnée 
la  précision  des  mesures,  et  Tauteur  ne  sait  à  quelle  cause  d'erreur 
l'attribuer. 

La  correction  à  faire  aux  indications  du  thermomètre  à  gaz  à  volume 
constant  pour  une  température  comprise  entre  les  points  0-100  est 
extrêmement  faible.  Elle  est  plus  grande  dans  le  cas  du  thermomètre 
à  pression  constante. 

H. -A.  WILSON.  —  On  the  Magnetic  Effectof  Electric  Conveclion,  and  on  Rowland  s 
(wid  Crcmieu's  Experiments  (Sur  relTct  magnétique  de  la  convection  électrique, 
et  sur  les  expériences  de  Rowiand  et  de  Grémieu).  --  P.  144-150. 

Dans  cet  essai  d'explication  des   résultats  négatifs  obtenus  par 
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M.  Crémieu(*)  dans  ses  expériences,  Tauteur  développe  d'abord  une 
remarque  du  D^  Larmor,  qui  a  songé  à  une  influence  possible  du  cou- 
rant servant  à  charger  le  disque  d'aluminium  dans  Texpérience  relative 
à  Teffet  inverse  de  Rowland.  Supposant  le  champ  magnétique  pro- 
duit par  un  noyau  rectiligne,  il  montre  queTaction  du  champ  magné- 
tique sur  le  courant  de  charge  doit  compenser  exactement  Faction 
de  la  force  électromolrice  d'induction  sur  la  charge  du  disque. 

Cette  conséquence  n'est  légitime  cependant  que  si  le  champ  est 
produit  par  un  électro-aimant  à  noyau  rectiligne,  tandis  que  M.  Cré- 
mieu  a  utilisé  un  électroà  noyau  magnétique  fermé,  qui  ne  doit  pro- 
duire aucune  action  sensible  sur  le  courant  de  charge. 

Dans  l'expérience  où  M.  Crémieu  a  cherché  à  retrouver  le  phéno- 
mène observé  par  Rowland,  M.  Wilson  cherche  une  compensation 
dans  l'entraînement  des  charges  portées  par  les  secteurs  fixes  avec 
ou  sans  écran  électro-magnétique  en  arrière.  Il  croit  pouvoir  conclure 
à  un  défaut  d'isolement  des  secteurs  fixes  de  M.  Crémieu. 

Laxcevix. 
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T.  CXXX,  1"  semestre  1900. 

Tu.  MOUREAl'X.  —  Sur  les  valeurs  absolues  des  éléments  magnétiques 
au  1"  janvier  1901.  —  P.  f.:». 


Voici  ces  valeurs  : 

Parc  Saiiit-Maur. 

Longitude  E 0«9  23' 

Latitude  N 48°48'3i' 

Déclinaison  occidentale 14°47'56 

Inclinaison 64^  5"» '2 

Composante  horizontale 0,19711 

—  verticale 0,42117 

—  nord 0,19058 

—  ouest 0,05033 

Force  totale 0,46501 


Perpignan. 

Nice. 

0'»32'45'' 

4o57'48'' 

420  42'-'' 

44o43'17' 

13H0'2d 

12M'86 

o9o59'5 

60"  10'4 

0,22421 

0,22416 

0,38821 

0,39099 

0,21786 

0,21924 

0,05299 

0,04672 

0,44831 

0,45069 

(^)  Voir  ce  volume,  p.  453. 
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A.  et  V.  GUILLET.  —  Nouveaux  modes  d'entretien  des  diapasons.  —  P.  1002. 

Le  procédé  d'entretien  du  pendule  de  M.  A.  Guillet  ('  )  s'applique  au 
diapason.  L'électro-aimant  est  en  série  avec  le  fil  fin  d'une  bobine 
dont  le  gros  fil  reçoit  le  courant  d'une  pile;  les  interruptions  ayant 
lieu  juste  au  moment  où  le  diapason  passe  par  sa  position  d'équilibre, 
les  charges  induites  à  Touverture  et  à  la  fermeture  du  circuit  pri- 
maire impriment  aux  brandies  du  diapason  des  impulsions  favorables. 
On  peut  obtenir  les  interruptions  du  primaire  à  Taide  d'un  microphone 
dont  les  mouvements  sont  commandés  par  le  diapason  lui-même 
soitdirectement,  soit  par  l'intermédiaire  du  milieu  interposé.  Lorsque 
les  crachements  ont  disparu  et  que  le  microphone  rend  un  son  musi- 
cal à  l'unisson  de  celui  du  diapason,  Tamplitude  du  mouvement  des 
branches  du  diapason  atteint  sa  valeur  maximum. 

A.  et  V.  GUI  LLET.  —  Oscillomètre  balistique  ;  mesure  de  laqunntité  d'électricité 
et  de  l'énergie  électrique  distribuées  par  courants  continus.  —  P.  1349. 

Un  cadre  C,  de  surface  S  et  de  moment  d'inertie  A  par  rapport  à 
l'axe  de  rotation  ZZ',  est  placé  dans  un  champ  magnétique  dont  la 
composante  utile  est  (p. 

Pendant  la  durée  x  du  courant,  le  cadre  subit  une  impulsion  de 
vitesse  angulaire  w^,  telle  que  : 


Ao>i 


,  =  S?  ridt. 


Le  flux  induit  dans  ce  cadre,  pendant  la  durée  très  courte  où  son 
circuit  est  fermé,  est  proportionnel  à  l'intensité  1  du  courant  dans  la 
bobine  qui  produit  le  champ.  On  a  donc  : 

Mq  :=r  K.  çI. 

L'angle  constant  est  parcouru  par  l'équipage  dans  le  temps  : 
e  =  —  z=:  —.    Donc      çW  =  K'. 

OJQ  çl 

Ainsi  chaque  fois  que  l'équipage  parcourt  Tangle  constant  a  : 
i*^  une  même  quantité  d'électricité  est  fournie  par  la  source,  si  ©  est 
constant;  2**  une  même  quantité  d'énergie  est  fournie  par  la  source,  si 
<p  est  proportionnel  à  E,  force  électromolrice  d'utilisation. 

(!)  A.  GuiLLRT,  C.R.;  1898. 
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Cïi.  FREY.  —  Pendule  à  restitution  électrique  constante.  —  P.  1248. 

On  restitue  au  pendule  delà  force  vive,  au  moment  où  celui-ci  passe 
par  sa  position  d'équilibre,  en  se  servant  d'un  transformateur  élec- 
trique spécial  donnant  des  courants  induits  qui  transportent  une 
quantité  d'électricité  indépendante  de  la  pile  et  réglable  à  volonté. 


H.  Le  CH atelier.  —  Sur  le  développement  et  la  propïigation  de  l'onde  explosive. 

—  P.  17.JJ. 

La  méthode  photographique  se  prête  à  l'étude  de  Tonde  explosive  (*  ). 

Dans  le  cas  des  mélanges  d'acétylène  enfermés  dans  un  tube  de 
10  millimètres  de  diamètre  et  allumés  avec  une  étincelle  électrique, 
l'onde  explosive  prend  spontanément  naissance  après  les  parcours 
suivants  de  la  flamme  : 

2  Cm^  +      02 l™,00  C2H2  +  2AzO 0°»,20 

GîRa  -{-      02 0  ,05  C2H2  +  6AzO 0   ,riO 

C2H2-f.    60^ 0,15  G2H2  +  2Az20  . . . .  1    ,00 

G2H2  4-  1002 0  ,80  C2H2  -f-  6Az20  ....  0   ,10 

Les  vitesses  de  propagation  des  ondes  explosives  sont  les  sui- 
vantes : 

2  C2H2  +      02 2.1 60™  C2H2  +  2Az20 2.580» 

1,5C2H2+      02 2.510  C2H2  +  6Az20 2.400 

C2H2+      02 2.920 

C2H2  +    302 2.220 

C2H2  +    402 2. 1 90  C2H2  +  2Az0 2.850 

C2H2-f    602 1.950  C2H2  +  6AzO 2.800 

C2H2  +  10O2 1.850  GO     +0       1.900 

L'onde  explosive  ne  se  propage  pas  dans  tous  les  mélanges  con- 
bustibles. 

Dans  le  cas  du  mélange  d'oxyde  de  carbone  et  d'oxygène,  l'onde 
explosive  ne  prend  pas  naissance  spontanément;  on  peut  la  provoquer 
avec  O^^Oo  de  fulminate.  Si  la  dose  de  fulminate  est  trop  forte,  on  ne 
l'obtient  plus.  L'onde  comprimée  par  cette  charge  est,  en  effet,  trop 
rapide  et  ne  peut  être  suivie  par  l'onde  explosive  du  mélange  gazeux, 
qui  reste  en  arrière  et  s'éteint. 

(i)  Annales  de  Ch.  el  de  Phys.,  1*  série,  t.  XX,  p.  lo  ;  1900. 
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L.  DUMAS.  —  Sur  les  transformations  allotropiques  des  alliages  de  fer  et  de  nickel. 

-  P.  1311. 

Les  alliages  ayant  des  teneurs  en  nickel  voisines  de  2o  0/0  et  ayant 
une  faible  teneur  en  carbone  accusent  successivement  les  transfor- 
mations caractéristiques  des  deux  catégories  d*alliages,  dénommés 
ri'rej'sibles  et  irrc'rersibles,  par  M.  Ch.-Ed.  Guillaume  (*).  Ils  ont  été 
étudiés  à  l'usine  d'Imphy,  de  la  Société  de  Commentry-Fourcham- 
bault.  Voici  les  principaux  résultats  : 

Points  de  transrormalion. 
Composition  chîmiqae  0/0. Non  révereibte.  Réversible. 


Nickel. 

Carbone. 

Maof^anèse. 

à  Téchauf- 

au 

refri.i- 

à  l'érhauf- 

au  rcfroi- 

Tement. 

dissemeht. 

fement. 

disaemeui 

22,64 

0,005 

0,230 

560» 

85«> 

» 

» 

24,04 

0,343 

o,".or> 

520'» 

60" 

)» 

>. 

24,72 

0,098 

0,153 

530« 

40*> 

)» 

)> 

25,84 

0,079 

0,230 

495« 

25° 

60 

50 

27  J  2 

0,233 

0,182 

475*' 

vers 

—  30" 

95 

Î^O 

27,72 

0,251 

0,364 

425° 

vers 

-  70° 

95 

90 

28,82 

0,110 

0,630 

410" 

vers 

—  60° 

10 

90 

29,04 

0,260 

0,492 

»        non 

transformé  à 

-78° 

110 

no 

Jusqu'à  23,84  0  0  de  nickel,  les  points  de  transformation  non 
réversibles  sont  au-dessus  de  0®;  à  partir  de  25,84  0/0  de  nickel,  on  a 
constaté  Texistence  simultanée  des  points  de  transformation  réver- 
sible et  non  réversible.  Les  diagrammes  obtenus  prolongent  ceux  de 
M.  Osmond(^).  Les  courbes  de  transformation  non  réversibles  du  fer  et 
celles  réversibles  se  coupent;  elles  sont,  par  conséquent,  distinctes.  Il 
semble  ainsi  établi  qu'il  n'existe  aucune  proportion  de  fer  et  de  nickel 
pour  laquelle,  au  point  de  vue  de  la  transformation  allotropique, 
les  propriétés  soient  cinalogues  à  celles  des  eutectiques. 

Le  nickel  abaisse  les  points  de  transformation  du  fer,  et  le  fer 
abaisse  de  même  ceux  du  nickel,  quoiqu'il  commence  par  les  relever. 
Il  en  résulte  que  le  magnétisme  des  alliages  qui  n'ont  pas  été  refroidis 
au-dessus  de  0**  provient  exclusivement  du  fer,  si  la  teneur  en  nickel 
est  inférieure  à  25  0/0  et  exclusivement  du  nickel,  si  elle  est  supérieure 
à  26  0/0.  Entre  25  et  26  0/0,  le  magnétisme  a  disparu  presque  com- 
plèlement  à  la  température  ordinaire,  par  suite  de  l'abaissement  simul- 
tané des  points  de  transformation  du  fer  et  du  nickel. 

(1)  Ci?.,  t.  CXXIV,  p.  1515. 
C-*)  C.  fl.,  t.  CXXVIII,  p.  30C. 


COMPTES  RENDUS  DE  LVAGADEMIE  DES  SCIENCES    635 

II.  CUEVALLIER.  —  Les  modifications  permanentes  des  fils  métalliques 
et  la  variation  de  leur  résistance  électrique.  —  P.  120  et  P.  1612. 

La  théorie  des  déformations  permanentes  des  corps  solides,  établie 
par  M.  Duhem  (*),  a  été  vérifiée  expérimentalement,  par  M.  Marcliis, 
dans  le  cas  de  la  dilatation  du  verre,  par  M.  Lenoble  pour  la  traction 
des  fils  métalliques.  M.  Chevallier  met  en  évidence  les  mômes  parti- 
cularités pour  la  résistance  électrique  d'un  alliage  de  platine-argent 
(2  parties  d'argent  et  1  partie  de  platine),  qu'on  soumet  à  des  varia- 
tions périodiques  de  température. 

1°  Existence  d'une  limite.  —  La  température  oscillant  entre 
Tq  =  15®  et  T,  r  150**,  la  résistance  a  pris,  à  T^,  après  chaque  série, 
les  valeurs  : 

l«,0io09     i«,Oi:JOO     1",01493     l-%01490     1«,01488     1",01487. 

La  limite  est,  on  le  voit,  rapidement  atteinte. 

2®  Limite  des  limites,  —  Si  on  produit  une  perturbation  en  portant  à 
une  température  T^  supérieure  à  T^  et  si  on  refait  osciller  les  tempé- 
ratures entre  T^^  et  T^,  la  résistance  limite  à  Tq  change.  Si  on  répète 
plusieurs  fois  la  même  perturbation  à  Tj  suivie  de  l'oscillation  entre 
Tj,  et  T^,  on  obtient  une  limite  des  limites.  Si  Tj  =  290**,  cette 
limite  atteint  l*%00î)09. 

3°  Dv'placement  de  la  limite  des  limites,  —  Cette  limite  des  limites 
grandit  avec  la  température  Tg  ;  si  on  fait  osciller  Tj  entre  T^'  et  T^", 
la  limite  des  limites  se  déplace  et  atteint  une  limite  qui  serait  inva- 
riable pour  toute  perturbation  ne  dépassant  pas  1l^\ 

Les  variations  de  la  limite  des  limites  affectent  une  forme  caracté- 
ristique, qui  n'est  pas  la  même  pour  les  fils  trempés  et  pour  les  fils 
recuits. 

H.  Le  CHATELIER.  —  Sur  la  dilatation  de  la  silice  fondue.  —  P.  1103. 

La  silice,  à  l'état  cristallisé,  présente,  au  point  de  vue  de  la  dilata- 
tion, des  propriétés  curieuses  ;  à  l'état  amorphe,  elle  possède  une 
dilatation  à  peu  près  régulière  et  relativement  faible.  Les  mesures, 
effectuées  par  comparaison  avec  un  prisme  de  porcelaine  de  dilata- 

(')  Mémoires  de  V Académie  de  Belgique,  t.  LVl  ;  — /.  dephys.^  3'  série,  t.  TX, 
p.  28,  1900. 
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lion  connue,  ont  fourni  les  résultats  suivants,  exprimés  en  milli- 
mètres et  rapportés  à  une  longueur  de  100  millimètres. 

Températures ISO^      532<>       588°      700°      ToO*      850»      942» 

Allongements 0- ,005  0,038    0,050    0,075    0,090    0,080    0,070 

Le  coefficient  de  dilatation  entre  O»  et  1.000°  est  0,0000007.  La  silice 
fondue  a  donc  une  dilatation  beaucoup  plus  faible  que  tous  les  corps 
connus  et,  pour  ce  motif,  elle  doit  résister  sans  rupture  à  des  change- 
ments très  brusques  de  température. 

Le  quartz  ne  fond  qu'à  une  température  supérieure  à  celle  du 
platine.  On  abaisse  son  point  de  fusion  par  l'addition  de  petites 
quantités  d'alumine.  La  composition  10SiO^,APO^  fond  à  100°  environ 
plus  bas  que  le  platine.  L'addition  de  bases  alcalines  et  alcalino- 
terreuses  abaisse  encore  le  point  de  fusion,  mais  augmente  la  dila- 
tation. 

Par  addition  de  lithine,  on  obtient  le  mélange  : 

10  Si02,A1203,Li20, 

qui  fond  à  1.200»  et  possède  une  dilatation  peu  supérieure  à  celle  du 
quartz  fondu. 

A.  DUFOUR.  —  Sur  un  thermomètre  en  quartz  pour  hautes  températures.  —  P.  775. 

—  Sur  la  résistance  de  la  silice  fondue  aux  variations  brusques  de  température. 

—  P.  1753. 

M.  Dufour,  qui  sait  étirer  le  quartz  en  fil,  a  pu  réaliser  des  tubes 
de  quartz  et  fabriquer  un  thermomètre  avec  de  Tétain  pour  corps 
thermométrique.  Il  signale  l'emploi  du  quartz  pour  la  fabrication  des 
tubesà  spectroscopie.il  a  vérifié  depuis  longtemps  déjà  le  fait  indiqpié 
par  M.  Le  Chatelier  dans  la  note  qui  précède  et  relatif  à  la  non-rup- 
ture des  objets  en  quartz  sous  Tinfluence  des  variations  brusques 
de  température. 

P.  VILLARD.  —Sur  la  perméabilité  de  la  silice  fondue  pour  l'hydrogène.  —P.  1752. 

La  silice  fondue,  chauffée  au  rouge,  est,  comme  le  platine,  per- 
méable à  rhydrogène,  mais  à  un  degré  moindre.  Cette  perméabi- 
lité, qui  augmente  beaucoup  lorsqu'on  atteint  la  température  de 
ramollissement  de  la  silice,  permet  d'expliquer  le  son  musical  que 
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l'on  entend,  lorsqu'une  ampoule  de  silice,  soufflée  à  un  tube  de  même 
substance,  est  chauffée  à  1. 500*.  Il  se  produit  de  Teau  par  combustion 
de  rhydrogène,  qui  pénètre  dans  Tampoule  à  cause  de  la  perméabilité 
de  l'enveloppe;  cette  eau  se  condense.  Si  Ton  chauffe  tout  l'appareil, 
on  évite  la  condensation  rythmée  de  cette  eau,  et  l'ampoule  devient 
silencieuse.  Le  même  effet  a  été  obtenu  par  de  la  Rive  (1802)  avec  une 
ampoule  dans  laquelle  on  avait  préalablement  introduit  une  goutte 
d'eau. 


J.  COLLET.  —  Nuuvelle  détermination  de  la  pesanteur.  —  P.  642. 

Ces  recherches  complètent  les  mesures  antérieurement  effectuées 
le  long  du  parallèle  moyen  du  cap  Ferret,  à  Turin.  Ils  sont  relatiTs 
aux  trois  stations  de  Grenoble,  de  Saint-Agrève  et  du  Lautaret. 


Altitude. 

Latitude. 

Densité. 

Où 

9\ 

'/o  --  ffl 

rirenoble 

211» 

4D«>iri2' 

2,6 

9,80632 

9,80705 

—  0,00073 

Saint-Agrève . 

io:i8 

4r,«0'36' 

•2,7 

9,80639 

9,80689 

—  0,00050 

Le  Lautaret.. 

2058 

4o«2':r 

2,7 

9,8052! 

9,80688 

—  0,00107 

Ces  résultats  confirment  les  conclusions  déjà  énoncées  dans  des 
notes  antérieures  (*). 


P.  MASSOULÏER.  —  Relation  entre  la  conductibilité  électrolytique  etlefrottemen 
interne  dans  les  solutions  salines.  —  P.  713. 


Il  résulte  des  travaux  antérieurs  de  Wiedemann  (-),  Grottrian  (^), 
Gra8smann(*),Bender(^),  Slephan(^),  Bouty(^),  Foussereau('),Poin- 
caré(7),  que  les  variations  de  la  résistance  électrique  et  du  frottement 
interne  ont  lieu  dans  le  même  sens.  Mais  la  loi  de  proportionnalité 
n'a  pas  été  démontrée.  En  employant  des  solutions  de  sulfate  de  cuivre 


(1)  /.  de  Phys.,  3*  série,  t.  VU,  p.  130  ;  1898. 

(2)  AnnaUs  de  Pog^fcndorf,  t.  XCIX,  p.  205;  1856. 

(3)  Annales  de  Poggendorf,  t.  CLVl.I,  p.  130, 146,  257;  1876  ;  —  Annales  de  Wied. 
t.  Vai,p.  529,  554;  1879. 

(*)  AnnaUs  de  Wied,,  t.  XVI,  XYIII,  XIX. 

(»)  Id.,  t.  XXII;  1884  ;  t.  XXX  ;  1887. 

(C)  Id.,  t.  XVIl-1882. 

(')  Annales  de  Ch.  et  Phys.,  6-  série,  t.  V,  VII,  XXI  ;  —  /.  de  phys. 

J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Octobre  1901.)  43 
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dans  des  mélanges  d'eau  et  de  glycérine,  on  peut  obtenir  des  varia- 
tions plus  considérables  que  dans  les  expériences  antérieures.  Les 
mesures  électriques  sont  effectuées  soit  par  la  méthode  de  compensa- 
tion de  M.  Bouty  soit  avec  le  dispositif  de  Kohlrausch,  tel  qu'il  existe 
au  laboratoire  d'Ostwald.  Le  frottement  interne  est  mesuré  par  la 
méthode  de  Poiseuille.  Voici  les  résultats  : 

Température  40*.  Rékislanee.    Frottement  intene. 

Solution  sans  glycérine 100  100 

—  avec  r  de  glycérine 140  153 

o 

—  —     I  —        205  243 

Température  voisine  de  ^^^ 

Solution  sans  glycérine 100  100 

1 

—  avec  77;    —      104  103 

—  —  T7  —       tu  ^14 

—  —  A  —      ^26  132 

—  —  j  —      161  160 

—  —  i  — 289  298 

La  concordance  est  meilleure  à  15°  qu'à  0°.  11  y  aurait  lieu,  pour 
expliquer  ces  différences,  de  tenir  compte  de  Tionisation  de  la  solu- 
tion. 


H.  Le  CFIATELIER.  —Sur  les  points  anguleux  des  courbes  de  stabilitù.  —P.  1606. 

A  tout  changement  dans  la  nature  d'un  corps  cristallisé  en  équilibre 
avec  le  liquide  qui  le  dissout  correspond  un  point  anguleux  dans  la 
courbe  de  solubilité.  M.  Le  Chalelier  démontre  par  la  thermodyna- 
mique que,  dans  le  cas  où  il  y  a  un  échange  réciproque  des  deux 
corps  en  dissolution  (point  eutectique  de  Guthrie),  les  tangentes  tri- 
gonometriques  des  deux  courbes  sont  dans  le  rapport  des  chaleurs 
latentes  de  dissolution  de  poids  des  deux  corps  égaux  à  ceux  qui  se 
trouvent  dans  la  solution  saturée. 

Si  l'on  rapproche  cette  loi  de  la  formule  de  solubilité  : 

^    ds       „_^  Ldt 
S  .  —  =  ;)00  -TT' 
s  t^ 


COMPTES  RENDUS  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES  639 
on  voit  que  la  valeur  du  coefficient  S  (appelé  i  par  M.  Van  t'HofT)  e$i 
la  même  pour  deux  corps  différetits  pris  à  leur  point  eutec tique. 


TuoxAS  TOMMASINA.  —  Sur  la  cristallisation  métallique  par  transport  électrique 
de  certains  métaux  dans  Teau  distillée.  —P.  323. 

L*aaode  et  la  cathode  sont  formées  du  même  métal,  et  elles  sont 
plongées  dans  de  Teau  distillée. 

Sur  la  cathode,  repliée  deux  fois  à  angle  droit  en  sens  opposé,  on 
observe,  sous  l'influence  d'un  très  faible  courant,  un  dépôt  cristal- 
lisé. Le  phénomène  est  très  distinct  et  visible  à  Tœil  nu  avec  le  zinc  ; 
on  voit  naître  des  cristaux  métalliques  dont  tes  faces  ont  un  éclat 
très  vif,  semblable  à  celui  des  surfaces  d'argent  bien  polies. 

Si  Ton  opère  dans  Fhuile  de  vaseline  avec  un  disque  et  un  gros 
fil  de  cuivre  pour  électrode,  on  obtient  un  filament  de  brouillard  brun 
rougeâtre,  reliantle  centre  du  disque  avec  Textrémité  du  fil  ;  ces  fila- 
ments paraissent  formés  pardes  chaînes  de  petits  cristaux  métalliques 
polarisés.  Ces  expériences,  complétées  par  des  observations  nou- 
velles, seraient  peut-être  susceptibles  de  renseigner  sur  les  mouve- 
ments et  la  vitesse  des  ions. 


F.  GAUBET.  —  Sur  la  liquéfaction  des  mélanges  gazeux.  P.  167.  —  Sur  la  liqué- 
faction des  mélanges  g izeux  anhydride  carbonique  et  anhydride  sulfureux.  — 
P.  828. 

L'auteur  fournitles  ligneslimîtes  correspondant  à  divers  mélanges 
de  CH^Cl  et  de  CO^  et  à  divers  mélanges  de  CO^  et  de  SO^.  Ces 
lignes  offrent  l'allure  gêné  raie  re  présentée  dans  le  livre  de  M .  Duhem  (  *  ) . 


L.  CAILLETET,  COLARDEAU  et  RIVIÈRE.  —  Recherches  sur  les  tensions 
de  la  vapeur  de  mercure  saturée.  —  P.  iriSo. 

Le  mercure  est  chauffé  dans  un  tube-laboratoire  en  fer,  de  46  cm. 
de  longueur,  de  3  cm.de  diamètre  extérieur,  de  7  millimètres  de  dia- 
mètre intérieur,  fermé  à  ses  extrémités.  Dans  ce  tube  est  introduit  un 
deuxième  tube  concentrique,  qui  est  fermé  à  son  extrémité  inférieure  et 
qui  contient  une  pince  thermoélectrique.  L'intervalle  compris  entre  les 

(•)  Traité  élémentaire  de  mécanique  chimique,  t.  IV. 
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deux  tubes  est  très  étroit.  La  vapeur  de  mercure  qui  se  forme  au- 
dessous  du  tube  intérieur  est  isolée  parla  gaine  liquide  existant  dans 
cet  intervalle  étroit.  La  partie  supérieure  du  tube-laboratoire  com- 
munique par  un  tube  flexible  en  fer  avec  un  cylindre  de  fer  fermé 
dont  on  peut  faire  varier  le  volume  intérieur  à  Taide  d'un  piston 
plongeur  à  vis.  On  peut  ainsi  ramener  à  une  même  valeur  le  volume 
total  de  mercure  à  Tétat  liquide  et  à  Télat  de  vapeur,  et  on  est  ren- 
seigné à  ce  sujet  par  un  contact  électrique.  La  partie  supérieure  du 
cylindre  est  mise  en  relation  par  un  tube  de  fer  avec  une  pompe 
hydraulique  munie  d'un  manomètre.  Les  indications  observées  sont 
acceptables,  si  le  manomètre  ne  varie  pas  pendant  que  Ton  déplace 
le  piston  plongeur  ;  c'est  que  la  variation  de  volume  n'affecte  alors 
que  la  valeur  saturée.  Voici  quelques  résultats  : 


Toropôralurci. 

Pressions 

400« 

'^A 

430O 

4,2:i 

500O 

8,0 

ono» 

i3,8 

600<» 

22,3 

650» 

34,0 

700« 

50,0 

750» 

72,0 

800° 

102,0 

850» 

437,5 

880» 

162,0 

Les  expériences  n'ont  pu  être  faites  au-delà  de  880'',  parce  que  lo 
tube  de  fer  se  laisse  alors  traverser  par  le  mercure. 

G.  MASSOL.  —  Sur  un  thermocalorimètre  ù  déversement.  —  P.  1126. 

L'appareil  de  M.  Massol  repose  sur  le  même  principe  que  celui  de 
Regnault.  L'alcool  étant  remplacé  par  l'acide  sulfurique.  on  peut 
opérer  dans  des  intervalles  de  température  plus  étendus,  on  peut 
utiliser  l'appareil  dans  des  intervalles  différents  de  température 
en  employant  un  dispositif  analogue  à  celui  du  thermomètre 
Walferdin.  Le  rayonnement  devant  s'effectuer  dans  une  enceinte  à 
température  constante,  on  emploie  une  étuvo  Schribaux,  avec  régu- 
lateur Roux, 
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L.  MARCIItS.  —  Sur  le  moteur  à  gaz  à  explosion.  —  P.  705  et  1246. 

A.  WITZ.  —  Le  cycle  théorique  des  moteurs  à  gaz  à  explosion.  -—  P.  1118. 

• 

Lathéoriedesraoteurs  du  type  Otto  qui  est  un  moteur  à  quatre  temps 
avec  compression  préalable,  fait  l'objet  des  critiques  de  M.  Marchis. 

Les  hypothèses  adoptées  jusqu'à  ce  jour  conduisent  à  des  conclu- 
sions inadmissibles. 

Dans  le  cas  des  moteurs  Niel,  Charon,  Letombe,  Heynen,  etc., 
M.  Witz  soutient  que  le  cycle,  décrit  dans  son  traité,  constitue  un 
type  assez  parfait,  puisqu'il  permet  la  détente  complète  des  gaz,  dé- 
tente qu'on  doit  rechercher  si  Ton  veut  obtenir  le  rendement  maxi- 
mum (*). 

A.  PONSOT.  —  Réactions  chimiques  produites  dans  une  solution;  tension  de 
vapeur  du  dissolvant.  —  P.  782.  —  Réactions  chimiques  limitées  dans  les  sys- 
tèmes homogènes.  —  Lois  des  modules.  —  P.  829('). 

Les  conclusions  de  l'auteur  relatives  à  la  première  note  sont  les 
suivantes  : 

Des  réactions  spontanées  et  limitées,  effectuées  à  température  et  à 
pression  constante  entre  des  corps  dissous  et  mélangés,  modifient 
un  système  homogène  ou  hétérogène.  Ces  réactions  accroissent 
jusqu'à  une  valeur  maximum  la  tension  de  vapeur  du  dissolvant, 
lorsqu'il  ne  prend  part  à  aucune  réaction.  Elles  accroissent,  jusqu'à 
une  valeur  maximum,  la  tension  de  vapeur  d'un  des  corps  réagis- 
sants, lorsque  ce  corps  est  produit  dans  la  réaction,  et  inverse- 
ment. 

W.  SGFÎAFFERS.  —  Sur  la  production  des  fantômes  électrostatiques 
dans  les  plaques  sensibles.  —  P.  897. 

L'action  sur  une  plaque  photographique  du  commerce  de  deux 
pointes  en  communication  avec  une  machine  d'induction  dessine  les 
lignes  de  force  qui  apparaissent  sans  le  secours  du  bain  de  dévelop- 
pement et  se  conservent  après  l'action  du  bain  d'hyposulfite  de 
soude.  Afin  d'éviter  les  globules  ambulants  observés  par  M.  Sté- 
phane Leduc,  on  n'établit  le  contact  que  de  la  pointe  positive,  tandis 
que  la  pointe  négative  doit  être  séparée  de  la  pellicule  sensible 
d'environ  1/2  millimètre. 

(»)  Voyez,  sur  ce  sujet,  Rruniies,  /.  de  Phys.,  ce  vol.,  p.  309. 
(*)  Voyez,  J.  dephys.,  ce  vol.,  p.  409. 
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A. -A.  PETROWSKY.  —  Sur  la  disiribution  du  potentiel  dans  un  milieu  hétéro- 
gène. —  P.  112.  -—  Sur  la  mesure  de  la  capacité  dans  un  milieu  hétérogène.  —. 
P.  164. 

Ces  recherches  mathématiques  s^apph'quent  aux  questions  sui- 
vantes :  1**  Capacité  d'un  condensateur  plan,  sphérique  ou  cylindrique, 
d  e  deux  surfaces  métalliques  entre  lesquelles  se  trouvent  plusieurs 
couches  de  diélectriques  différents;  S*' distribution  du  potentiel  autour 
d'une  sphère  métallique  disposée  au  centre  d'une  autre  sphère  n'iso- 
lant qu'imparfaitement;  3°  capacité  de  la  sphère  ci-mentionnée, 
mesurée  par  un  des  procédés  employés  ordinairement  (c'est-à-dire 
au  moyen  de  courants  alternatifs). 

Dans  l'emploi  des  courants  alternatifs  pour  la  mesure  des  capacités, 
il  y  a  lieu  de  considérer  celles-ci  comme  variables  avec  le  temps.  Dans 
le  cas  où  le  potentiel  de  la  source  est  exprimé  par  la  fonction 
V  =  Eq  sin  27tw^,  on  démontre  que  la  charge  totale  a  la  même  pé- 
riode que  le  potentiel,  mais  qu'elle  diffère  de  celui-ci  par  sa  phase.  On 
peut,  en  remplissant  certaines  conditions,  obtenir  des  équilibres  bien 
définis  susceptibles  d'être  mesurés.  La  théorie  d'ailleurs  reste  d'accord 
avec  les  expériences  réalisées  par  Borgman  et  Petrowsky(^),  par 
Hanauer  (2). 


n.  PELLAT  et  BEAULAKD.  —  De  l'énergie  absorbée  par  les  condensateurs 
soumis  à  une  différence  de  potentiel  sinusoïdale.  —  P.  14.'»'?. 

Les  diélectriques  ne  présentant  pas  de  phénomènes  d'hystérésis, 
mais  simplement  de  la  viscosité  électrique  (^),  on  peut  obtenir,  à  Taide 
des  formules  établies  par  M.  Pellat(^),  la  valeur  de  Ténergie  absorbée 
par  un  condensateur  dont  les  armatures  sont  soumises  k  une  diffé- 
rence de  potentiel  sinusoïdale.  On  arrive  à  la  formule  très  approchée: 

W^  =  bh  ço^. 

^\^  représente  l'énergie  transformée  en  chaleur  par  unité  de  volume 

et  de  temps  ;ô  et  ^  sont  définis  par  les  relations -~  =  ?>  (J — j)  eiJ—h^, 


(i)  C.  n.,  t.  CXXVUI.  p.  420;  1899. 

(•^)   Wied.  Ann.,  p.  65;  1898. 

C'}  F.  Beailard,  C.  f?.,  t.  CXXX,  p.  1182;  1900. 

{*)  Annales  de  Ch.  et  Ph.,  6^  série,  t.  XVUI,  p.  150  et  511  ;  1899. 
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en  appelant  J  la  polarisation  réelle  finale  pour  le  champ  final  <^,  quand 
on  maintient  constante  la  différence  de  potentiel  des  armatures.  Cette 
formule  démontre  que,  au  point  de  vue  de  réchauffement,  les  meilleurs 
diélectriques  sont  ceux  pour  lesquels  ^  et  ^  sont  le  plus  faibles.  La 
détermination  expérimentale  de  b  et  de  h  peut  donc  permettre  un 
choix  judicieux  des  diélectriques  employés  pour  les  condensateurs 
industriels. 


D'ARSOWAL.  —  Exploseur  rotatif  et  dispositifs  divers  pour  la  production 
de  puissants  courants  à  haute  fréquence.  —  P.  1049. 

L'auteur  décrit  les  appareils  qu'il  a  imaginés  pour  la  décoration  de 
la  façade  du  Palais  deTÉlectricité  à  l'Exposition  de  1900. 


Albkht  tu R pain.  —  Comparaison  de  diverses  formes  de  l'interrupteur 
de  Wehnelt.  —  P.  409. 

L'étude  comparative  des  différents  interrupteurs  (Foucault,  Weh- 
nelt, Caldwell,  Simon)  a  été  faite  avec  une  même  bobine,  au  double 
point  de  vue  de  la  puissance  (limite  de  passage  de  l'aigrette  ou  de 
rétincelle)  et  de  la  rapidité  (limite  de  passage  de  l'étincelle  à  la  che- 
nille). Au  point  de  vue  de  la  durée  et  de  l'économie,  l'interrupteur  de 
Wehnelt  à  orifices  (Caldwell,  Simon)  doit  être  préféré  à  l'interrup- 
teur à  fil  de  platine  Wehnelt  proprement  dit.  Toutes  ces  formes 
sont  préférables  à  l'interrupteur  de  Foucault,  au  point  de  vue  de  la 
rapidité.  Au  point  de  vue  de  la  régularité  et  de  la  puissance,  le  Fou- 
cault fournit  d'aussi  bons  résultats  que  le  Wehnelt,  sur  lequel  il  pré- 
sente l'avantage  de  fournir  à  volonté  un  nombre  donné  d'interruptions 
à  la  seconde. 


C.  GUTTON.  —  Vitesse    de  propagation  des  ondes  électromagnétiques 
dans  le  bitume  et  le  long  des  fils  noyés  dans  le  bitume.  —  P.  8^4. 

On  emploie  un  dispositif  analogue  à  celui  dont  l'auteur  s'est 
servi  pour  constater  l'égalité  des  vitesses  des  ondes  électromagné- 
tiques, quand  elles  se  propagent  librement  dans  l'air  et  le  long  de 
fils  plongés  dans  un  milieu.  Dans  le  bitume,  les  ondes  électromagné- 
tiques se  propagent  avec  la  même  vitesse,  qu'elles  soient  ou  non 
guidées  par  des  fils. 
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Des  considérations  d'homogénéité,  que  Tauteur  développe,  per- 
metU^nl  de  prévoir  ce  résultat.  11  suffit  d'admettre  que  le  bitume  ne 
présente  pas  d'absorption  sensible  pour  les  radiations  électriques  et 
qu'il  n'est  pas  conducteur. 

C.  GUTTON.  —  Sur  la  constante  diélectrique  et  la  dispersion  de  la  glace 
pour  les  radiations  électromagnétiques.  —  P.  1119. 

Avec  un  dispositif  semblable  au  précédent,  on  peut  déterminer 
l'indice  et  la  constante  diélectrique  de  la  glace  pour  différentes  lon- 
gueurs d'ondes.  On  a  aussi  employé  la  méthode  de  M.  Blondlot  (*)  qui 
consiste  à  mesurer  la  longueur  d'onde  d'un  même  résonateur  d'abord 
lorsqu'il  est  dans  l'air,  puis  lorsque  le  condensateur  est  plongé  dans 
la  glace.  Voici  les  résultats  obtenus  : 


Longueurs  d'onde 

Indices 

en 

de 

Constantes 

ccntimèlrci». 

réfraction. 

diélectriques. 

14 

1,76 

3,10 

25 

i,73 

2,99 

48 

1,72 

2,95 

110 

1,70 

2,89 

280 

i,6r. 

2,72 

750 

1,60 

2,56 

1354 

1,54 

2,37 

2088 

1,50 

2,25 

L'indice  de  réfraction  de  la  glace  diminue  lorsque  la  longueur 
d'onde  augmente;  la  glace  présente  donc  la  dispersion  normale  pour 
les  ondes  électromagnétiques.  Ce  qui  tient  probablement  à  la  très 
grande  transparence  de  la  glace  pour  ces  radiations  (-). 


P.  DE  UEEN.  —  L'inductance  et  les  oscillations  électrostatiques.  —  P.  1071.  — 
Delà  transparence  de  divers  liquides  pour  les  oscillations  électrostatiques.  — 
P.  1460. 

Au  phénomène  d'inffiœnce  exercé  par  les  charges  électrostatiques 
se  superpose  un  phénomène  à' inductance  qui  est  comparable  à  celui 
de  Télectrodynamique  et  qui  est  régi  par  la  loi  suivante  :  1**  Si  Ton 
approche  un  conducteur  chargé  d'un  autre  conducteur,  ou  encore, 
si  l'on  charge  ou  si  Ton  accroît  le  potentiel  du  premier  conducteur, 

(I)  C.  fi.,  t.  CXIX,  p.  595;  1894. 

(•-)  l)r«i  DE,  Physilc  des  Aithers,  p.  531  ;  1894. 
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le  deuxième  conducteur  se  charge  d'électricité  de  même  nom.  Le 
contraire  a  lieu  si  Ton  exécute  les  opérations  inverses  ;  2**  Un  con- 
ducteur mis  en  mouvement  dans  le  voisinage  d'un  deuxième  conduc- 
teur tend  à  se  déplacer  en  sens  inverse  du  mouvement  qu'on  lui 
communique. 

L'auteur  cite  une  série  d'expériences,  qui  s'interprètent  à  l'aide 
de  cette  loi.  Dans  la  deuxième  note  M.  de  Hcen  reconnaît  toutefois 
que  ces  mêmes  expériences  pourraient  s'interpréter  à  l'aide, de  la 
théorie  connue  de  l'influence. 

Parmi  ces  expériences,  il  en  est  une  que  l'auteur  utilise  pour  pro- 
duire des  oscillations  électrostatiques  susceptibles  d'être  transmises 
à  dislance.  Il  suffit  de  réunir  l'un  des  pôles  d'une  bobine  de  Ruhm- 
korff,  actionnée  par  un  interrupteur  Wehnelt,  avec  une  toile  métal- 
lique. La  transparence  relative  des  différents  liquides  est  mesurée 
à  l'aide  d'un  appareil  formé  de  deux  éprouvettes  en  verre  mince,  dis- 
posées concentriquement,  munies  chacune  d'un  bouchon  en  verre. 
Le  tube  central  renferme  le  tube  à  vide  destiné  àdéceler  Toscillatiou  ; 
le  liquide  occupe  la  portion  annulaire  de  5  millimètres  d'épaisseur. 
Voici  l'ordre  de  classement  des  substances  observées  : 


Liquides  opaques. 

Liquides  Irunsparenls. 

Eau 

Ether 

Alcool  élhyliciue 

Pétrole 

—     amylique 

Benzine 

Aldéhyde 

Xylène 

Sulfure  de  carbone 

\  Acide  butyrique 

Bromure  d'éthyle 

]      —   valérianique 

P.  VILLARD.  —  Sur  la  décharge  des  corps  électrisés  et  la  formation  de  l'ozone. 

—  P.  125. 

Une  flamme,  ou  un  corps  incandescent  ou  un  morceau  de  phos- 
phore placés  entre  les  armatures  d'un  condensateur  plan  déchargent 
ce  dernier,  si  les  armatures  sont  portées  à  un  haut  potentiel.  Les  phé- 
nomènes de  déviation  magnétique,  d'attraction  et  de  répulsion  élec- 
trostatiques permettent  de  s'assurer  que  la  décharge  estdue  à  l'action 
des  rayons  cathodiques. 

Il  est  donc  légitime  de  penser  que  les  corpsincandescents  émettent 
des  rayons  cathodiques.  Des  expériences  analogues  permettent  de 
ramener  à  la  même  cause  :  1°  les  radiations  particulières  produites 
parles  étincelles  électriques  (rayons  de  décharge  de  M.  E.    Wiede- 
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man)  ;  2**  la  décharge  par  la  lumière  ultra-violeile ;  3*»  la  production 
d'un  courant  entre  le  bout  positif  du  filament  d'une  lampe  à  incandes- 
cence en  activité  et  une  électrode  soudée  dans  la  lampe  (effet  Edi- 
son) ;  4*  la  production  de  Tozone  par  les  flammes,  par  les  corps  incan- 
descents, par  Tare  électrique  et  les  étincelles,  par  Toxydation  du 
phosphore  à  froid;  5**  la  production  de  Tozone  par  le  radium. 
j 

Glido  SIGRISTE.  —  Appareil  de  photographie  instantanée  à  rendement  maximum, 

—  P.  82. 

Avec  les  obturateurs  d'objectifs,  Tac  lion  de  la  lumière  sur  la  sur- 
face sensible  se  fait  en  trois  périodes  :  une  d'ouverture,  une  de  pleine 
admission  et  l'autre  de  fermeture.  La  première  et  la  dernière,  qui 
sont  défectueuses,  deviennent  forcément  prépondérantes,  lorsqu'il 
s'agit  de  poses  très  courtes.  Dans  ce  cas,  il  vaut  mieux  employerune 
fente  obturatrice  k  bords  tranchants  et  rigides,  aune  distance  extrê- 
mement faible  de  la  surface  de  la  pellicule.  On  supprime  ainsi  les 
périodes  d'ouverture  et  de  fermeture  ;  tous  les  points  de  l'image 
reçoivent  des  proportions  de  lumière  exactement  les  mêmes  que 
celles  émises  par  les  différents  points  de  l'objet.  Un  autre  avantage 
de  ce  dispositif  est  que  les  images  paraissent  tout  à  fait  exemptes  du 
halo  par  réflexion. 


A.  TRIIXAT.  —  Transformation  de  l'image  photographique  d'un  cliché  en  un  état 
lamellaire  et  phénomènes  de  colorations  qui  en  dérivent.  —  P.  HO. 

L'image  photographique  d'un  cliché  est  formée  d'un  précipité 
amorphe  disséminé  dans  l'inlérieur  de  la  pellicule.  On  peut  obtenir 
un  précipité  lamellaire  en  exposant  la  plaque  impressionnée  à  l'action 
deTacidc  azotique,  qui  dissout  le  précipité  argentique  et  la  plaque 
transparente.  Sous  l'action  du  gaz  sulfhydrique,  il  se  produit  un  pré- 
cipité lamellaire  et  l'image  réapparaît.  La  plaque,  observée  sous 
différentes  incidences,  fournit  des  colorations  qui  ne  sont  pas  celles 
de  la  réalité;  on  peut  toutefois  obtenir  dans  un  cliché  la  localisation 
de  certaines  nuances. 

R.  DONCIER. 


IL   NUOVO   CIMENTO  647 

IL  NUOYO  CIMENTO; 
Divers  travaux  italiens  ; 
4««  série,  t.  XI  et  XII  ;  1900  ;  —  5-  série,  t.  I  ;  1901. 

S.  MARCUCCI.  —  Axione  esercitata  da  uno  corrento*  a  basso  potentiale  sopra 
alcumi  cobererquando  questi  abbiano  acquistata  la  conducibilità  (Action  exer- 
cée par  un  courant  h  bas  potentiel  sur  certains  cohéreurs  quand  ceux-ci  ont 
acquis  la  conductibilité}.  —Il  Suovo  Cimenta,  4"  série,  t.  XI,  p.  173;  1900. 

Les  cohéreurs  employés  sont  constitués  par  un  fil  métallique  posé 
transversalement  sur  deux  fils  horizontaux. 

Un  faible  courant  peut  faire  perdre  la  conductibilité.  Ainsi,  avec 
un  fil  d'antimoine  posé  sur  deux  fils  d'aluminium,  la  résistance  pri- 
mitive étant  de  1  mégohm,  si  l'on  mesure  au  pont  de  Wheatstone  la 
résistance  après  excitation,  on  observe  qu'elle  a  beaucoup  diminué, 
mais  elle  reprend  sa  valeur  primitive  avant  qu'on  ait  ramené 
l'aiguille  au  zéro.  En  diminuant  l'intensité,  on  peut  éviter  l'action. 
L'antimoine  se  prête  bien  à  ces  expériences.  La  conductibilité  ne 
diminue  pas  progressivement,  elle  disparaît  brusquement. 

SELLA  et  POCHETTINO.  —  (Sur  la  prétendue   perte  de  charge  électrique 
par  évaporation).  —  Rendiconli  dei  Lincei^  juillet  1900. 

L'évaporalion  ne  produit  pas  de  perte  de  charge  pour  des  densités 
électriques  de  l'ordre  de  2  X  10^  unités  électrostatiques.  Ce  résultat 
est  à  rapprocher  de  ce  qu'il  n'y  a  production  d'électricité  ni  par 
évaporation  ni  par  condensation. 

La  méthode  expérimentale  consiste  à  déterminer  le  temps  néces- 
saire pour  une  perte  de  charge  déterminée  d'un  petit  plateau 
métallique  sur  lequel  on  peut  déposer  une  couche  d'eau,  pendant  que 
sa  surface  est  balayée  par  un  courant  d'air  sec  ou  par  un  courant  d'air 
saturé  d'humidité. 


A.  SELLA.  —  Déformation  de  la  surface  plane  d'un  liquide  en  présence 
d'un  corps  électrisé.  —  Rendiconli  dei  Lincei,  t.  IX,  p.  80  ;  1900. 

La  surface  plane  d'un  liquide  se  déforme  lorsque  l'on  en  approche 
un  corps  électrisé.  L'auteur  établit  la  formule  dans  le  cas  d'une 
sphère  conductrice  placée  au-dessus  d'un  liquide  conducteur,  lorsque 
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la  déformation  est  suffisamment  faible  pour  ne  pas  altérer  la  distri- 
bution électrique. 

G.  ERGOLINI.  —  Un  condensotore  a  capacità  variabilc  con  continuité  (Conden- 
sateur à  capacité  variable  d'une  manière  continue).  —  //  Nuovo  Cimento.  k' 
série,  t.  XII,  p.  279 

Des  lames  de  verre  bien  planes  et  recouvertes  d'étain  sur  leurs 
deux  faces  sont  superposées  et  supportées  par  de  petits  cylindres 
métalliques  Rxés  dans  des  règles  formant  un  rectangle  déformable. 
Les  lames  sont  maintenues  par  des  colonnes  de  verre  qui  ne  per- 
mettent de  déplacement  que  dans  le  sens  vertical. 

La  déformation  du  rectangle-support  produit  un  rapprochement 
des  lames  inversement  proportionnel  au  cosinus  de  Tangle  d'incli- 
naison des  supports. 


E.  DRAGO.  —  Rectierche  relative  all'axione  délie  onde  acustiche  sui  coherer 
(Recherches  relatives  à  l'action  des  ondes  acoustiques  sur  les  cohéreurs).  — 
JlNuovo  Cimento,  ^•  série,  t.  XII,  p.  191. 

Le  cohéreur  employé  est  une  lame  de  verre  recouverte  de  deux 
lames  d'étain  laissant  un  intervalle  libre  de  3  millimètres.  L'intervalle 
est  recouvert  de  poudre  de  charbon.  La  plaque  est  attaquée  sur  le 
bord  par  Tarchet. 

Dans  une  autre  série  d'expériences,  Tauteur  emploie  deux 
sphérettes  de  laiton  nickelé  bien  polies,  de  1  centimètre  de  diamètre, 
et  soudées  chacune  à  une  hélice  de  fil  de  cuivre  très  fin  qui  relie 
chacune  au  circuit  du  galvanomètre. 

Les  conclusions  de  Fauteur  sont  que,  dans  les  cohéreurs  ordinaires, 
la  diminution  de  résistance  sous  Tinfluence  des  ondes  acoustiques 
doit  provenir  du  transport  de  la  poudre  des  ventres  vers  les  nœuds. 

O.  M.  CORBINO.  —  Courants  rapidement  variables  dans  les  circuits  dérivés.  — 
Communication  k  V Association  Klectrolechnique  Italienne:  1900. 

I/auteur  rapporte  plusieurs  séries  d'expériences  exécutées  avec 
un  circuit  renfermant  trente-huit  accumulateurs,  un  wehnelt,  un 
électro  et  une  forte  inductance,  avec  un  circuit  dérivé  disposé  de 
différentes  manières  et  comprenant  des  lampes  à  incandescence. 
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Le  fonctionnement  du  wehnelt  en  présence  .du  circuit  dérivé  es^ 
entièrement  dilTérenl  de  celui  que  Ton  observe  avec  un  circuit  unique. 
L'auteur  démontre,  pour  expliquer  ces  faits,  que,  pour  des  courants 
variables  suivant  une  loi  quelconque,  il  n'est  pas  possible  de  substi- 
tuer à  deux  circuits  dérivés  de  résistance  et  de  self-induction  données 
un  circuit  unique  capable  de  produire  le  môme  effet,  c'est-à-dire  de 
ne  pas  altérer  la  loi  des  variations  et  la  succession  des  valeurs  de 
Tintensité. 

Le  calcul  montre  que,  dans  le  cas  général,  il  faut,  pour  que  la 
substitution  soit  possible,  que  les  deux  circuits  dérivés  aient  même 
résistance  et  même  self-induction.  Dans  le  cas  particulier  de  courants 
sinusoïdaux,  le  problème  admet  une  solution,  mais  la  substitution 
n'est  possible  que  pour  une  valeur  de  la  période. 

P.  MORETTO.  ~  Alcune  queslioni  relative  al  fenomeno  di  Hall  rlsolte  col  pro- 
cesso  alcalimetrico  (Sur  quelques  questions  relatives  au  phénomène  de  Hall 
résolues  par  la  méthode  alcalimélrique).  —  //  Nuovo  Cimento,  4*  série, 
t.  XI,  p.  218  ;  1900. 

L'auteur  applique  la  méthode  alcalimétrique  déjà  utilisée  par 
Cardani(*).  Les  résultats  sont  les  suivants  : 

L'effet  Hall  se  maintient  sensiblement  proportionnel  à  l'intensité 
du  courant  principal  jusqu'à  la  valeur  de  0,04A,  mais  il  devient 
relativement  plus  important  pour  les  intensités  moindres. 

Avec  les  courants  de  décharge  d'un  condensateur,  l'effet  Hall  a  lieu 
et  sa  valeur  semble  indépendante  de  la  capacité  du  condensateur  et 
de  la  distance  explosive  ;  elle  est  sensiblement  du  môme  ordre  que 
pour  les  courants  continus,  si  Ton  exprime  les  courants  principaux 
en  coulombs. 


G.  PACHER  et  L.  FINAZZI.  —  SuU'  attrito  interno  dei  liquidi  isolant!  in  un 
campo  ellettrico  costante  (Sur  le  frottement  interne  des  liquides  isolants  dans 
un  champ  électrique  constant).  —  //  \uovo  Cimento,  4*  sme,  t.  XI,  p.  290. 

Le  résultat  obtenu  par  MM.  Pacher  et  Finazzi  est  que  les  liquides 
diélectriques  soumis  à  l'action  d'un  champ  électrique  n'éprouvent 
aucune  variation  sensible  de  leur  viscosité. 

(«)  Gardaki,  //  Suovo  Cimento j  t.  VII,  p.  105;  1898;  —  J.  c/e  PAy«. ,  3- série, 
t.  VII,  636  ;  1898. 
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Le  liquide  traverse  l'intervalle  annulaire  très  étroit  de  deux  tubes 
concentriques  formant  les  armatures  d'un  condensateur.  C'est  la 
méthode  de  passage  à  travers  des  tubes  capillaires,  déjà  employée  par 
Kœnig  (^),  qui  était  arrivé  au  même  résultat. 

Les  expériences  ont  porté  sur  l'eau  distillée,  Talcool,  Téther,  le 
benzol,  lessence  de  térébenthine  et  le  sulfure  de  carbone. 

Q.  MAJORANA.  —  Sur  TefTet  Volta  et  sur  une  nouvelle  méthode  pour  le  mesurer. 
—  Rendiconli  dei  Lincei,  p.  132;  19  août  1900.  —  Influence  de  Tétat  superficiel 
et  des  basses  températures  sur  l'effet  Yolta.  —  /e/.,  p.  162  ;  2  septembre  1900. 

L'auteur,  comme  suite  aux  différentes  expériences  qu'il  a  déjà 
indiquées  sur  l'électricité  de  contact  (*),  décrit  le  procédé  suivant  pour 
mesurer  rapidement  l'effet  Volta. 

Un  iil  de  quartz  argenté  est  suspendu  entre  deux  splières  formées 
des  deux  métaux  que  l'on  veut  étudier.  Le  système  est  enfermé  dans 
une  cage  de  verre.  Les  distances  sont  réglées  de  sorte  que  le  fil,  chargé 
à  200  volts,  dévie  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  suivant  le  signe  de 
son  électrisation,  quand  les  sphères  sont  en  communication  directe. 
A  l'aîde  d'un  accumulateur  et  de  résistances  que  Ton  insère  dans  le 
circuit  de  communication,  on  établit  entre  les  sphères  une  différence 
de  potentiel  telle  que  le  fil  reste  immobile. 

Cette  méthode,  appliquée  au  cas  de  deux  disques  parallèles  à  la 
place  des  sphères,  révèle  des  variations  dans  leur  état  superficiel. 
Avec  des  sphères  de  différents  diamètres,  il  semble  que  la  différence 
de  potentiel  diminue  avec  le  diamètre  ;  cette  anomalie  est  encore  due 
à  l'état  superficiel,  car  on  peut  obtenir  un  résultat  indépendant  du 
diamètre  en  prolongeant  le  polissage  des  sphères  de  plus  petit 
rayon. 

L'auteur  a  étudié  ensuite  Tinfluence  de  la  température  jusqu'au 
voisinage  de  celle  de  l'air  liquide.  Les  différences  de  potentiel,  qui 
sont  de  l'ordre  du  volt  à  la  température  ordinaire, diminuent  quand  la 
température  s'abaisse  et  semblent  tendre  vers  zéro. 


(i)  KcENio,  W'ied.  Afin.,  t.  XXV,  p.  618  ;  1885. 

('^)  Majokasa,  Rendiconli  dei  Lincei,  t.  VIII,  p.  188,  2S5  et  302;  1899. 
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P.  CARDA.N1. —SuU'energiaassorbita  dalla  scintilla  nei  vari  stadi  della  radia- 
zione  catodica  (Sur  l'énergie  absorbée  par  rétincelle  aux  difTérents  états  de  la 
radiation  cathodique).  —  Il  Nuovo  Cimento^  5*  série,  t.  1,  p.  241. 

Les  recherches  du  professeur  Cardani  ont  pour  but  d'étudier  com- 
ment se  modifie  Ténergie  absorbée  par  Fétincelle  dans  le  tube  de 
décharge,  lorsque  la  pression  diminue  à  partir  de  la  valeur  pour 
laquelle  apparaissent  les  phénomènes  cathodiques. 

L*auteur  considère  l'aspect  de  la  décharge  comme  caractéristique 
des  conditions  mécaniques  déterminées  du  gaz. 

Comme  Ton  sait,  l'énergie  absorbée  subit  une  modification  impor- 
tante lorsque  Tétincelle  passe  de  l'état  de  Irait  brillant  à  celui  d'ai- 
grette lumineuse  ;  vers  100  millimètres  de  mercure,  quand  la  trans- 
formation est  complète,  l'énergie  passe  par  un  maximum  (les  9/10 
de  l'énergie  disponible  environ)  ;  elle  diminue  ensuite  rapidement  jus- 
qu'à ce  que  l'espace  obscur  soit  distant  de  la  cathode  de  10  à  20  milli- 
mètres. L'auteur  a  observé  que  cette  diminution  continue  légèrement 
quand  les  phénomènes  cathodiques  apparaissent  ;  puis  l'énergie  aug- 
mente, elle  atteint  la  moitié  de  l'énergie  disponible  quand  les 
rayons  X  commencent  ;  l'augmentation  continue  et  atteint  9/10  quand 
les  rayons  X  ont  acquis  une  grande  intensité. 

A  tous  les  degrés  de  la  radiation  cathodique,  on  n'observe  aucune 
différence  entre  l'air,  l'hydrogène  et  l'anhydride  carbonique. 


C.  CHISTONI  et  G.G.  de  VEGCHI.  —  Contribution  à  l'étude  des  aimants  permanents. 
—  Royale  Académie  de  Modène^  série  111,  t.  H,  p.  125,  272. 

Les  barreaux  étudiés  sont  constitués  par  des  aciers  au  tungstène  (^) . 
Des  barreaux  ayant  pris  leur  état  stationnaire  sont  portés  lentement 
jusqu'à  100°  et  abandonnés  plusieurs  heures  à  celte  température  :  en 
général,  le  moment  magnétique  diminue  et  passe,  en  outre,  par 
une  nouvelle  série  de  variations. 

L'action  est  plus  sensible  sur  les  barreaux  doués  d'une  faible 
intensité  d'aimantation.  Même  remarque  si  l'aimant  est  soumis  à 
des  sauts  brusques  de  0°  à  100".  Il  est  à  noter  que,  si,  après  une  nou- 
velle et  intense  aimantation,  on  donne    à  l'aimant  une   très  légère 

(1)  GiiisTONi  et  DE  Vecchi,  IlSiiovo  Cimenlo,  t.  VI,  p.  216;  septembre  1897. 
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aimantation,  il  acquiert  un  moment  magnétique  presque  constant. 

Les  auteurs  recommandent,  pour  obtenir  une  bonne  aimantation,  de 
placer  le  barreau  dans  la  direction  d'un  champ  très  faible  d'abord  et 
qui  est  augmenté  jusqu'à  une  grande  intensité  et  diminue  ensuite. 
11  est  bon  de  soumettre  successivement  le  barreau  à  des  aimantations 
inverses,  suivies  d'une  aimantation  intense  dans  le  sens  voulu. 

La  valeur  du  coefficient  thermique  d'un  aimant  dépend  principale- 
ment de  la  qualité  de  l'acier  et  de  sa  trempe. 

F.  OLIVERI.  — Sulla  pollarizzazione  colle  correnii  altcrnate  (Sur  la  polarisation  avec 
les  courants  alternatifs).  —  llSuooo  Cimento^  4"  série,  t.  XH,  p.  141  ;  octobre  lî>00. 

La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  le  phénomène  de 
l'électrolyse  avec  courants  alternatifs  soit  possible  est  que  la  quantité 
d'électricité  que  l'on  envoie  dans  le  voltamètre  pendant  une  demi- 
période  soit  supérieure  au  double  de  celle  qui  est  nécessaire  pour 
que  le  voltamètre  même  atteigne  le  maximum  de  polarisation. 

Cette  loi  a  été  déjà  énoncée  par  Malagoli  ;  on  en  déduit  que,  pour 
qu'il  y  ait  électrolyse  avec  un  courant  alternatif  d'intensité  donnée, 
il  faut  que  la  valeur  maxima  de  cette  intensité,  multipliée  par  la 
période  et  divisée  par  tt,  soit  pUis  grande  que  le  double  de  la  quan- 
tité d'éloclricité  nécessaire  pour  produire  le  maximum  de  polari- 
sation. 

L'auteur  a  vérifié  ces  résultats  par  la  méthode  des  contacts  instan- 
tanés employée  par  M.  Joubert.  Il  observe  que,  pour  des  fréquences 
supérieures  à  une  certaine  limite  qui  dépend  de  la  nature  de  Télec- 
trolyte,  la  marche  de  la  polarisation  est  très  voisine  d'une  sinusoïde. 

Dans  un  circuit  parcouru  par  un  courant  alternatif,  un  voltamètre 
dans  lequel  la  polarisation  atteint  seulement  des  valeurs  éloignées 
du  maximum  se  comporte  comme  une  capacité.  Ce  résultat  n'est  plus 
vrai  quand  la  polarisation  atteint  sa  valeur  maxima  et  qu'il  y  a  élec- 
trolyse. 

G.  GoisoT. 
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trois  séries  (t87!l^-i90t)  est  en  préparation  et 
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rique et  appliquée  formera  un  volume  d'au  moins 
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l'abonnement  sera  porté  à  17  francs  pour  la 
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LOIS  DE  TRANSPARENCE  DE  LA  BlATIÈRE  POUR  LES  RATONS  X; 
Par  M.  L.  BENOIST. 

I 

Après  avoir  établi,  dès  nos  premières  recherches  sur  les  rayons  X  (^), 
rhélérogénéité  de  ces  rayons  et  rabsorpiion  sélective  exercée  sur 
eux  par  les  corps  qu'ils  traversent,  j'ai  étudié,  dans  la  suite,  Tinfluence 
de  la  densité  et  de  la  nature  d'un  certain  nombre  de  corps  sur  cette 
absorption  (^)  ;  j'ai  ainsi  montré  que,  en  dehors  de  quelques  cas  parti- 
culiers, la  transparence  aux  rayons  X  n'était  pas  uniquement  fonction 
de  la  masse,  mais  que  Yopacité  spécifique,  c'est-à-dire  le  pouvoir 
absorbant  de  Viinité  de  masse,  augmentait,  en  général,  assez  vite  avec 
la  densité,  allant,  par  exemple,  de  0,09  pour  l'aluminium  à  0,81  pour 
le  platine,  l'unité  de  masse  étant  le  décigramme  par  centimètre  carré 
de  surface  exposée  ;  de  plus,  ce  pouvoir  absorbant  changeait  pour  un 
môme  corps  avec  la  valeur  de  la  masse  prise  pour  unité  ;  il  changeait 
aussi  avec  l'espèce  et  avec  l'état  du  tube  radiogène,  c'est-à-dire  avec 
la  qualité  des  rayons  X  employés.  Enfin,  ces  changements  se  produi- 
saient dans  des  proportions  inégales  pour  les  différents  corps.  Ainsi 
apparaissait  un  caractère  essentiel  au  point  de  vue  de  la  différentia- 
tion  soit  des  rayons  X,  soit  des  corps  qu'ils  traversent,  caractère 
comparable  aux  couleurs  dans  le  cas  de  la  lumière,  et  que  l'on  pouvait 
désigner  sous  le  nom  de  radiocliroîsme. 

Cette  première  série  de  recherches,  effectuées  principalement  par 
la  méthode  électrométrique,  avait  en  quelque  sorte  jalonné  la  route 
à  suivre. 

Pour  préciser  les  lois  cherchées,  il  fallait  désormais  étudier  séparé- 
ment l'influence  de  chacun  des  facteurs  dont  l'intervention  dans  le 
phénomène  venait  d'être  constatée.  Il  fallait  passer  en  revue  tous  les 
corps  simples,  pris  sous  divers  états  physiques,  et  le  plus  grand 
nombre  possible  de  leurs  composés;  et  cela,  dans  des  conditions 
méthodiquement  variées  quant  aux  épaisseurs  traversées  et  aux 
rayons  X  employés. 

(')  L.  Benoist  et  D.  Hiiihuzescu,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences, 
i7  février  1896. 

(2)  L.  Benoist,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences^  18  janvier  1897;  et 
Bulletin  de  la  Société  Française  de  Physique,  1896  et  1897. 
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C'est  ainsi  que  Tétude  de  plus  des  deux  tiers  des  corps  simples 
actuellement  connus,  et  d'un  nombre  considérable  de  leurs  composés 
ou  mélanges,  m'a,  dès  à  présent,  fourni  des  résultats  suffisamment 
généraux  pour  que  Ton  puisse  en  déduire  les  principales  lois  de  trans- 
parence de  la  matière  pour  les  rayons  X. 

La  méthode  électrométrique,  qui,  depuis  que  nous  l'avons  fait 
connaître (*),  a  rendu  de  nombreux  services  soit  à  d'autres,  soit  à 
nous-mêmes,  présentait,  à  cause  de  sa  sensibilité  même,  trop  de 
lenteur  pour  une  exploration  aussi  étendue  ;  aussi  est-ce  de  la  méthode 
de  l'écran  fluorescent  que  je  me  suis  plus  particulièrement  servi  dans 
cette  nouvelle  série  de  recherches. 

Le  dispositif  que  j'ai  établi  comporte  des  garanties  particulière- 
ment complètes  contre  les  causes  d'erreur  d'ordre  photométrique  et 
contre  l'intervention  des  rayons  secondaires  de  quelque  provenance 
que  ce  soit  ;  il  se  prèle  aux  comparaisons  les  plus  variées,  quel  que 
soit  l'état  physique  des  corps  considérés,  solides,  liquides  ou 
vapeurs;  enfin,  il  permet  non  seulement  des  mesures  relatives,  c'est-à- 
dire  l'égalisation  des  transparences  observées  à  celles  d'un  étalon 
convenablement  choisi,  mais  encore  des  mesures  absolues,  c'est-à-dire 
la  détermination  directe  des  proportions  de  radiation  transmise  et 
absorbée. 

J'ai  obtenu  ce  dernier  résultat  en  interceptant  une  fraction,  connue 
et  variable,  du  rayonnement  que  produit,  dans  une  direction  donnée» 
un  tube  radiogène,  au  moyen  d'une  roue  dentée  dont  les  dents  peuvent 
être  élargies  ou  rétrécies  à  volonté.  Une  rotation  de  rapidité  conve- 
nable amène  successivement  les  pleins  et  les  vides  sur  la  direction  des- 
rayons  X,  réduisant  leur  intensité  totale  par  unité  de  temps,  dans  un 
rapport  égal  à  celui  de  la  largeur  d'un  vide  à  la  largeur  totale  d'un 
plein  et  d'un  vide.  La  variation  de  ce  rapport  s'obtient  aisément,  grâce 
à  la  superposition  de  plusieurs  roues  présentant  un  décalage  déter- 
miné. 

J'ajoute  enfin  que  cette  roue  photométrique  et  l'ensemble  du  dis- 
positif précédent  permettent  également  des  mesures  par  voie  radio- 
graphique. 

Les  mesures  relatives  de  transparence  ont  été  effectuées  suivant  la 
règle  que  voici  :  la  transparence  d'un  certain  corps,  pris  sous  une 
certaine  masse,  constitue  la  transparence  type  ou  étalon;  tous  les 


('}  L.  Bbnoist  et  D. IIurmuzesci,  Comptes  rendus,  3  février  1896. 
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autres  corps  sont  amenés  à  Tépaisseur-masse  convenable  pour  avoir 
cette  môme  transparence,  vis-à-vis  d'une  qualité  donnée  de  rayons  X. 

En  un  mot,  j'ai  constitué  des  équivalents  de  transparence  définis 
comme  élant  :  la  masse^  en  dèeigrammes^  d'un  prisme  ayant  1  centi- 
mètre ca)Té  de  base^  traversé  suivant  son  axe  par  des  rayons  X  de 
qualité  donnëe^  et  produisant  sur  eux  la  même  absorption  quun  prisme 
de  paraffine  de  75  millimètres  de  hauteur  (étalon  provisoirement 
choisi  parmi  les  corps  les  plus  transparents). 

La  roue  photométrique  donne,  comme  valeur  de  l'absorption  ainsi 
produite,  des  nombres  de  Tordre  de  0™,94,  0'",98,  etc.,  pour  des 
rayons  X  plus  ou  moins  mous  ou  durs. 

Ce  qui  prouve  en  passant  que  la  paraffine  n'est  pas  un  corps 
absolument  aradiochroïque  (Voir  plus  loin)  ;  le  lithium  Test  davan- 
tage; mais  il  est  peu  maniable;  c*est  au  carbone  pur  qu'il  conviendrait 
de  s'adresser  définitivement. 

Voici,  à  tilre  d'exemples,  quelques  équivalents  de  transparence, 
pour  rayons  X  de  dureté  moyenne,  donnant  une  transmission  de  6  0/0  : 

Li Ez^lKi^ff 

Si E==    15,7 

Fe E=r     2,7 

Pb E=     0,8 

\jv E=     0,6 

Ces  équivalents  définissent  et  permettent  de  calculer  l'absorption 
ou  la  transmission  moyennes  produites  par  l'unité  de  masse,  c'est-à- 
dire  V opacité  ou  la  transparence  spécifiques  moyennes  dans  des 
conditions  déterminées. 

Par  exemple,  Fe  donnera  : 

Transparence  spécifique  moyenne t  =  0,3o 

Absorption  spécifique  moyenne az=  0,65 

Je  retrouve  ainsi  des  nombres  absolument  du  même  ordre  que  ceux 
que  m'a  donnés  autrefois  la  méthode  électrométrique. 

En  modifiant  soit  la  grandeur  de  la  masse  étalon,  soit  la  qualité  des 
rayons  X,  on  obtient  de  nouvelles  séries  d'équivalents  de  transpa- 
rence. 
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Les  équivalents  de  transparence  ainsi  définis  et  mesurés  fournissent 
un  certain  nombre  de  lois  importantes,  dont  voici  les  principales  : 

Première  loi,  —  L'opacité  spécifique  d^un  corps,  pour  une  qualité 
donnée  de  rayons  X  et  pour  une  épaisseur  étalon  déterminée^  est 
indépendante  de  Ve'tat  physique  de  ce  corps. 

En  un  mot,  l'équivalent  de  transparence  conserve  la  même  valeur, 
pour  un  même  corps,  à  Tétat  solide,  liquide  ou  gazeux;  il  est  le 
même,  par  exemple,  pour  Teau  et  la  glace,  pour  le  brome  liquide  ou 
en  vapeurs,  pour  Tiode  solide  ou  en  vapeurs,  etc. 

Ce  fait  important  n'est  pas  seulement  le  résultat  des  mesures 
directes  ;  il  constitue  aussi  une  conséquence  nécessaire  de  la  concor- 
dance constamment  obtenue  entre  les  transparences  mesurées  et  les 
valeurs  calculées  sans  tenir  compte  des  états  physiques. 

M.  Van  Aubel  a  publié,  en  \.Wil^àdji^\Q  Journal  de  Physique  [^),Aq^ 
observations  relatives  à  quelques  vapeurs,  et  desquelles  il  concluait 
que  les  vapeurs  étaient  très  transparentes  aux  rayons  X,  alors  que 
les  mêmes  corps  solides  ou  liquides  étaient  très  opaques  ;  de  telle 
sorte  que,  d'après  lui,  Tétat  physique  jouait  un  rôle  très  considé- 
rable dans  la  transparence  aux  rayons  X. 

Il  ne  m'a  pas  été  difficile,  grâce  aux  données  numériques  établies 
par  moi,  et  à  la  connaissance  de  tous  les  facteurs  dont  on  ne  tenait 
pas  encore  compte  à  cette  époque,  de  mettre  en  évidence  les  causes 
d'erreurs  contenues  dans  les  observations  de  M.  Van  Aubel,  qui  ne 
définissait  pas  d'une  façon  précise  les  masses  traversées,  ne  comparait 
pas  des  masses  égales  sous  les  différents  états  physiques,  et  opérait 
sur  des  masses  de  vapeurs  beaucoup  trop  faibles  pour  obtenir  une 
absorption  notable. 

C'est  ainsi  que  l'équivalent  de  transparence  du  brome  étant,  d'après 
mes  mesures,  et  pour  des  rayons  X  moyens,  égal  à  l''»,70,  il  com- 
parait environ  —  d'équivalent  de  brome-vapeur  à  6  équivalents  en- 
viron de  brome-liquide. 

J'ai  mesuré  spécialement  les  équivalents  de  transparence  de  la 
vapeur  de  brome  et  de  la  vapeur  d'iode,  en  employant  un  dispositif 

{})  Voir  3-  série,  t.  VI,  p.  528. 
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où  la  densité  de  la  vapeur  est  exactement  définie,  où  sa  masse,  tra- 
versée par  les  rayons  X,  est  la  même  que  celle  qui  constitue  à  Tétat 
solide  ou  liquide  Téquivalent  de  transparence,  et  j'ai  très  exactement 
retrouvé,  dans  ce  cas  comme  dans  tous  les  autres,  l'identité  de 
transparence  sous  les  trois  états  physiques. 

D'autres  corps,  très  opaques  aux  rayons  X,  et  présentant  des 
points  d'ébuUition  assez  bas  pour  fournir  aisément  des  colonnes  de 
vapeur  de  masse  bien  définie,  m'ont  donné  également  une  concor- 
dance parfaite  entre  les  équivalents  de  transparence  mesurés  à  l'état 
de  vapeur  et  mesurés  sous  un  autre  état,  ou  calculés  sans  tenir 
compte  de  l'état  physique. 

Par  exemple  : 

Le  bromure  d'éthyle,  C^H^Br,  qui  bout  à  40°,7,        E  r=  2^»,6 
L'iodure  de  méthyle,  GH^I,  —        4i°  E  =  1    ,3 

J'ajoute  que  la  loi  d'indépendance  de  l'opacité  spécifique  vis-à-vis 
de  l'état  physique  s'applique  également  aux  changements  de  tempe- 
rature;  c'est  ce  que  j'avais  d'ailleurs  vérifié  antérieurement  pour  les 
gaz  plus  ou  moins  chauffés,  pour  le  platine  froid  ou  porté  au 
rouge,  etc. 

Cette  loi  s'étend  également  aux  états  cristallin  ou  amorphe. 

C'est  ainsi  que  le  quartz  a  même  équivalent  de  transparence  que 
la  silice  amorphe  et  pulvérulente  ;  le  corindon  et  le  rubis  oriental, 
que  l'alumine  amorphe  ;  le  charbon  pur  et  amorphe,  que  le  graphite 
pur  ou  le  diamant,  etc. 

Il  est  essentiel,  dans  ces  vérifications,  de  n'employer  que  des 
échantillons  d'une  pureté  absolue;  car  de  faibles  traces  de  corps 
opaques  peuvent  introduire  de  notables  divergences  ;  c'est  ainsi  que 
2  0/0  d'oxyde  de  fer  dans  le  graphite  naturel  abaissent  sa  transpa- 
rence de  près  de  moitié  ;  ou  bien  encore  un  peu  d'air  ou  de  vapeur 
d'eau  condensés  par  du  charbon  de  sucre  très  pur  peuvent  réduire 
sa  transparence  de  près  d'un  dixième. 

Deuxième  loi,  —  L'ojyacite  spi^cifique  cVun  corps  est  indépendante 
du  mode  de  groupement  atomique  ou  molécidaire,  c'est-à-dire,  par 
exemple,  de  Vallotropie  pour  les  corps  simples,  de  la  polymérie  pour 
les  corps  composés. 

C'est  ainsi  que  le  phosphore  jaune  et  le  phosphore  rouge  ont 
même  équivalent  de  transparence. 
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C'est  ainsi  encore  que  : 

L'aldéhyde  benzylique,  C^H«0,      donne  E  =  61*» 
Ubenzoïne,  C«*H^20^      —    E  =  60*^5 

Troisième  loi.  —  U opacité  spécifique  est  indépendante  de  Ve'tat  de 
liberté  ou  de  combinaison  des  atonies. 

L'équivalent  de  transparence  d'un  mélange  ou  d'une  combinaison 
peut,  en  elTet,  se  calculer  au  moyen  des  équivalents  de  leurs  éléments 
constitutifs,  en  tenant  compte  de  leurs  proportions  respectives.  En 
partant  de  la  déHnition  même  des  équivalents  de  transparence,  on 
obtient  aisément  la  formule  générale: 


M       „  wi 


dans  laquelle  : 


M  est  la  masse  totale  du  composé  ou  du  mélange  ; 
E,  sou  équivalent  de  transparence  ; 
m,  la  masse  de  l'un  des  éléments  conslitulifs; 
Cy  son  équivalent  de  transparence. 

Cette  formule  peut  aussi  bien  servir  à  calculer  E  que  e. 
Exemples  : 

Silicium  (mesuré).  E— i:i,7    /     ,.  ,  ^      \   Calculé..  E  =  24 

^       1  r^       ff  «    '    d  ou  quartz     {    _,         .       „       .,  , 

Oxygène        —         E  =  44-,5    i  ^  /    Mesuré  ..£=::  24,1 

Lilhine  caustique  (mesuré).  E  r=  57     /  ,,  .  .....        i  Calculé.  Ez=  113,8 

r^       ^  -1      V  T^       if  ^  i  d  ou  lithium  {  „         ,     „       ..^ 

Oxygène  —         E  =  44,o\  /Mesuré.  Er=115 

Lorsque  les  éléments  mélangés  ou  combinés  n'ont  pas  le  même 
radiochroïsme,  et  agissent  comme  écrans  sélecteurs  les  uns  vis-à-vis 
des  autres,  il  suffit  de  modifier,  dans  la  formule  générale,  l'équiva- 
lent de  transparence  g,  par  un  coefficient  K,  que  nous  fournit  l'étude 
du  radiochroïsme  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Ouatrie^ne  loi.  —  V opacité'  spécifique  des  corps  simples^  mesurée 
toujours  dans  des  conditions  bieyi  définies^  est  une  fonction  déterminée 
et  généralement  croissante  de  leurs  poids  atomiques, 

11  ressort  des  lois  précédentes  que  l'opacité  spécifique,  étant  indé- 
pendante de  tous  modes  de  groupement  des  atomes,  ne  peut  dépendre, 
si  elle  n'est  pas  égale  pour  tous  les  corps  simples,  que  de  leurs  poids 
atomiques. 

J'ai  donc  été  conduit  à  dresser  des  cotn*bes  d' isotransparence, 
ayant  pour  abscisses   les  poids  atomiques^   et  pour  ordonnées  les 
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équivalents  de  transparence  des  différents  corps  simples,  mesurés 
pour  tous  dans  des  conditions  identiques. 

Telle  est  la  courbe  en  trait  plein  de  la  figure  ci-jointe,  établie  pour 
une  certaine  qualité   moyenne   de  rayons  X;   à  droite   se  trouve 


reportée  la  portion  de  courbe  allant  du  fluor  au  carbone  ;  celle  qui 
va  du  carbone  (E  =  70)  au  lithium  (E  =  115)  n'a  pu  entrer  dans  le 
cadre  adopté  ici  ;  elle  est  très  sensiblement  rectiligne. 
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On  est  frappé,  dès  que  Ton  a  obtenu,  par  quelques  points,  Tallure 
générale  de  la  courbe,  de  la  grande  régularité  avec  laquelle  tous  les 
autres  corps  viennent  se  placer  sur  la  ligne  ainsi  indiquée  ;  les  très 
petits  écarts  existant  pour  quelques-uns  peuvent  s'expliquer  soit  par 
un  défaut  de  pureté  absolue  des  échantillons  étudiés,  soit  par  de 
légères  variations  des  rayons  X  employés. 

Cette  courbe  est  d'allure  hyperbolique,  mais  ne  coïncide  pas  avec 
l'hyperbole  équilatère,  P  X  E  =  805,  menée  par  Tun  des  points 
extrêmes,  celui  du  lithium  ;  les  deux  courbes,  sensiblement  confon- 
dues pour  les  poids  atomiques  les  plus  faibles,  s'écartent  ensuite 
notablement  Tune  de  l'autre,  avec  un  maximum  d'écart  pour  les 
poids  atomiques  moyens. 

On  peut  dire  que  la  courbe  obtenue  représente  une  loi  (/énérale  de 
transjmrence  de  la  matière  pour  des  conditions  déterminées  d'épais- 
seur-masse  et  de  rayons  JT,  dans  laquelle  Topacilé  spécifique,  définie 
par  les  équivalents  de  transparence,  est  liée  au  poids  atomique  par 
une  relation  plus  complexe  que  la  simple  proportionnalité. 

L'équation  de  la  courbe  serait,  en  effet,  de  la  forme  : 

Ez=A    [-2-4--^. 
'^    f   p       pa 

Les  conditions  expérimentales  qui  ont  fourni  cette  courbe 
peuvent  être  méthodiquement  modifiées  : 

Soit  en  modifiant  l'état  du  tube  radiogène,  le  ramollissant  o  u  le 
durcissant  par  chauffage,  osmorégulation,  etc.  ; 

Soit  en  changeant  le  type  du  tube  employé  :  tube  à  anticathode 
d'aluminium,  etc.; 

Soit  en  interposant  entre  le  tube  radiogène  et  les  corps  étudiés 
àe%  écrans  plus  ou  moins  radiochroïques  (soufre,  plomb,  etc.)  et  plus 
ou  moins  épais; 

Soit,  enfin,  en  modifiant  l'épaisseur-masse  étalon,  ce  qui  entraine, 
pour  les  corps  étudiés,  une  sélection  plus  ou  moins  complète  des 
rayons  X  qui  les  traversent. 

On  voit  alors  les  équivalents  de  transparence  augmenter  ou  dimi- 
nuer ensemble,  mais  non  de  quantités  proportionnelles,  ce  qui  cor- 
respond à  une  déformation  progressive  de  la  courbe  initiale.  En  un 
mot,  on  obtient  un  faisceau  de  courbes  d' iso transparence^  dont  cha- 
cune représente  une  loi  de  transparence  de  la  matièi'e,  pour  des  con- 
ditions particulières  et  déterminées.  Les  unes  s'abaissent  vers  Taxe 
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des  poids  atomiques,  comme  la  courbe  ponctuée  représentée  sur  la 
figure,  et  correspondant  à  des  rayons  très  mous  ;  d'autres,  au  contraire, 
s'élèvent,  se  tendent  davantage,  et  se  rapprochent  de  l'hyperbole 
équilatêre,  qu'il  est  possible  d'atteindre  (peut-être  même  de  dépas- 
ser!), pour  des  rayons  X  suffisamment  pénétrants  et  suffisamment 
homogènes. 

Pour  rendre  plus  sensibles  les  écarts  entre  ces  courbes,  il  est 
commode  souvent  de  les  transformer,  en  prenant  pour  ordonnées  les 
logarithmes  des  équivalents  de  transparence. 

La  conclusion  essentielle  qui  ressort  des  résultats  expériment  aux 
qui  précèdent,  et  des  lois  qu'ils  m'ont  permis  de  formuler,  c'est  que 
l'équivalent  de  transparence  d'un  corps  simple,  pour  les  rayons  X, 
pris  dans  des  conditions  bien  déterminées,  constitue  une  constante, 
absolument  caractéristique  de  ce  corps  simple,  sous  quelque  forme, 
sous  quelque  état  qu'il  se  présente.  En  un  mot,  V opacité  spécifique, 
pour  les  rayons  X,  représente  une  nouvelle  propriété  additive  de  la 
matiè7'e,  comme  la  masse,  le  poids  atomique,  la  capacité  calorifique 
atomique,  avec  l'avantage  d'être  indépendante  de  toutes  les  causes 
qui  font  varier  cette  dernière. 

De  là,  de  nombreuses  et  importantes  applications,  dont  je  vais  ra- 
pidement indiquer  les  principales. 

III 

1°  Qualification  précise  des  rayons  X,  —  Chaque  courbe  d'iso- 
transparence  qualifie  d'une  façon  très  précise  un  groupe  déterminé 
de  rayons  X. 

Une  fois  le  réseau  de  courbes  obtenu,  et  l'allure  de  chacune  d'elles 
caractérisée,  il  suffit  souvent  de  deux  ou  trois  points  pour  retrou- 
ver le  groupe  de  rayons  X  qui  lui  correspond. 

2°  Elude  du  7mdiochroisme.  —  D'une  courbe  à  une  autre,  le  pas- 
sage ne  s'effectue  pas  par  déplacements  proportionnels  pour  les  dif- 
férents corps,  ce  qui  est  une  nouvelle  manifestation  du  radio - 
chroïsme,  c'est-à-dire  de  cette  absorption  sélective,  variable  d'un 
corps  à  un  autre,  que  la  matière  exerce  sur  les  rayons  X.  On  voit 
ainsi  pour  quelles  raisons  le  corps  servant  d'étalon  de  transparence 
doit  être  choisi  parmi  les  moins  radiochroïques.  Le  radiochroïsme 
d'un  autre  corps  sera  dès  lors  d'autant  plus  complexe  que  ses  dépla- 
cements d'une  courbe  à  une  autre,  c'est-à-dire  que  les  variations  de 
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son  équivalent  de  transparence,  seront  plus  considérables.  L'étude 
générale  du  radiochroïsme  repose  donc  à  la  fois  sur  Texamen  du 
réseau  de  courbes  d'isolransparence  et  sur  la  mesure  absolue,  par 
la  roue  photométrique,  de  certaines  transparences  spécifiques.  La 
paraffine  ne  m'a  paru  aradiochrotque  que  pour  des  rayons  X  suffi- 
samment durs  ou  élevés  ;  mais  elle  est  encore  sensiblement  radio- 
-ckroîque  pour  des  rayons  mous  ou  bas.  L'étude  des  courbes  montre, 
d'autre  part,  que  le  lithium  est  encore  moins  radiochroïque  que  la 
paraffine,  mais  que  les  corps  venant  après  le  carbone  ont,  au  con- 
traire, un  radiochroïsmeplus  prononcé,  et  s'accentuant,  en  général,  à 
mesure  que  leur  poids  atomique  augmente.  Par  exemple,  il  est  facile, 
•en  ramollissant  un  tube  radiogène,  puis  en  le  durcissant,  et  finale- 
ment en  interposant  un  écran  de  plomb,  de  faire  varier  l'équivalent 
de  Taluminium  dans  le  rapport  de  i  à  10.  Le  chrome  présente  des 
variations  encore  plus  fortes. 

Toutefois,  les  courbes  pour  rayons  bas  présentent,  comme  on  le 
voit  sur  la  figure  pour  la  courbe  ponctuée,  une  déformation  remar- 
quable dans  la  région  des  poids  atomiques,  100  à  150  environ. 
L'argent  et  les  corps  voisins  ont  donc  un  radiochroïsme  minimum, 
ou,  si  Ton  veut,  une  transparence  anormale  pour  les  rayons  très 
mous.  Il  est  intéressant  de  rapprocher  ce  fait  de  la  transparence 
anormale  de  Targent  pour  les  rayons  ultra- violets,  signalée  en  1882 
par  M.  de  Chardonnet.  On  peut  aussi  le  rapprocher  de  certaines 
anomalies  observées  par  plusieurs  expérimentateurs  dans  le  rôle  que 
joue  l'argent  dans  quelques  phénomènes  se  rattachant  aux  rayons  X. 

3**  Classification  générale  des  rayons  X,  des  rayo'ns  secondaires^  ter- 
liaires^  des  rayons  de  Vuranium,  du  radium,  etc.  —  L'établissement 
de  courbes  d'isotransparence  pour  ces  différents  rayons  équivaut 
à  la  dispersion  produite  par  un  prisme  ou  un  réseau  sur  les 
rayons  qui  constituent  ou  accompagnent  la  lumière;  on  a  donc  là  un 
moyen  précis  de  former  une  véritable  échelle  spectrale  de  toutes  ces 
radiations  nouvelles,  et  de  les  relier  même  aux  rayons  lumineux. 

4*  Classification  des  iuhes  radiogenes  et  de  leurs  différents  états.  — 
Il  suffit  de  construire  la  courbe  d'isotransparence  que  donne  tel  tube 
ou  tel  état  d'un  tube  radiogène.  Le  plus  souvent,  deux  points  conve- 
nablement choisis  sufiiront  pour  déterminer  cette  courbe.  Ces  deux 
points  devront  correspondre  à  deux  corps  de  radiochroïsme  très  dif- 
férent. 

L'exemple  suivant  montrera  la  sensibilité  du  procédé. 
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Une  quantité  constante  de  chrome  a  successivement  égalé  par  sa 
transparence  les  diverses  épaisseurs  de  paraffine  que  voici,  en  môme 
temps  que  Ton  augmentait  la  dureté  du  tube  radiogène  : 


Épaisseur 
de    paraffîne 

Etincelle  équiraleote  mesurant 
la  dureté  du  tube 

150»» 

15"» 

95 

50 

85 

70 

80 

110 

75 

180 

» 

» 

15 

180  (avec  interposition   dun 

écran  de  plomb  de  0'^'^,58) 

11  est  donc  possible  de  constituer  une  échelle  de  teintes  radio- 
chroïques  pour  tube  radiogène,  comprenant,  au  besoin,  une  vingtaine 
de  degrés  et  même  davantage. 

J'ai  constitué  de  semblables  chromomèlres  en  prenant  soit  un  couple 
paraffine-aluminium,  soit  un  couple  argent-aluminium.  Ces  chromo- 
mètres  peuvent  être  soit  rectilignes,  soit  circulaires. 

La  seconde  forme  est  particulièrement  commode  pour  la  pratique  ; 
l'épaisseur-étalon  d'argent  occupe  le  centre  d'un  cercle  dont  le  con- 
tour est  formé  par  douze  secteurs  d'aluminium  d'épaisseur  réguliè- 
rement croissante.  Le  numéro  d'ordre  du  secteur  d'aluminium  qui 
donne,  soit  à  l'écran  fluorescent,  soit  sur  la  plaque  radiographique, 
la  même  transparence  que  l'étalon  d'argent,  caractérise  le  tube  radio- 
gène  d'une  façon  singulièrement  plus  précise  que  le  simple  aspect 
de  ce  tube  ou  que  la  longueur  d'étincelle  équivalente. 

Ce  chromomètre  constitue  en  même  temps  un  photomètre  ;  cdiV,  selon 
l'intensité  du  rayonnement,  le  dernier  secteur  d'aluminium  traversé 
est  d'ordre  plus  ou  moins  élevé. 

5*  Relation  entre  le  pouvoir  absorbant  d'un  corps  pour  des  rayons  X 
de  qualité  donnée^  et  son  pouvoir  émissif  pour  ces  rayons  ou  pour 
d'autres,  soit  X,  soit  S,  etc.  —  Un  certain  nombre  de  résultats  élec- 
trométriques m'ont  déjà  conduit  à  admettre  que  les  corps  qui  absor- 
baient le  plus  les  rayons  X,  en  général,  devaient  aussi  les  émettre 
avec  le  plus  de  facilité  en  servant  d'anticathode.  De  là,  la  justifica- 
tion, donnée  antérieurement,  de  l'emploi  du  platine  dans  les  tubes 
radiogènes. 

Mais,  vu  le  mode  de  répartition  des  pouvoirs  absorbants  selon  les 
corps  et  les  rayons  X  considérés,  j'ai  pensé  qu'une  différence  ana- 
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logue  devait  exister  pour  les  pouvoirs  émissifs.  Un  corps  particuliè- 
rement absorbant  pour  les  rayons  mous,  comme  l'aluminium,  devra, 
en  servant  d'anticathode,  donner  principalement  des  rayons  mous. 

C'est  ce  que  j'ai  très  nettement  vérifié  en  comparant  des  tubes  à 
anticathode  d'aluminium  et  des  tubes  à  anticathode  de  platine,  à 
résistance  égale  ;  les  premiers  donnent  des  rayons  bien  plus  bas,  plus 
mous,  que  les  seconds. 

Par  exemple,  au  chromomètre  argent-aluminium. 

Un  tube  aluminium  marque 4°,5 

—       platine  —     6»,0 

Tétincelle  équivalente  étant  la  même. 

J'ai  même  obtenu  des  différences  encore  plus  considérables  ;  j'en  ai 
conclu  que  la  premiè]*e  sorte  de  tube  devait  donner,  dans  la  pratique 
radioscopique  ou  radiographique,  des  oppositions  plus  marquées,  des 
clichés  plus  détaillés  que  la  seconde.  C'est  ce  que  j'ai  vérifié. 

On  peut  donc  partir  de  ces  résultats,  et  utiliser  cette  méthode, 
pour  perfectionner  la  construction  des  tubes  radiogènes,  et  les  adap- 
ter rationnellement  à  l'emploi  de  telle  ou  telle  qualité  de  rayons  X. 

Quant  à  la  relation  entre  le  pouvoir  absorbant  pour  les  rayons  X 
et  l'émission  des  rayons  secondaires,  elle  ressort  d'expériences  élec- 
Irométriques  plus  anciennes  dont  j*aurai  l'occasion  de  reparler. 
L'allure  des  courbes  d'isotransparence  explique  certaines  anomalies 
constatées  dans  rinfluence  du  poids  atomique  sur  l'émission  de  ces 
derniers  rayons. 

6°  Méthode  de  détermination  ou  de  vérification  des  poids  atomiques, 
—  Cette  méthode  ressort  immédiatement  de  la  relation  déterminée 
qui  existe  entre  le  poids  atomique  d'un  corps  simple  et  son  équiva- 
lent de  transparence,  pour  une  qualité  bien  définie  des  rayons  X. 

Cette  nouvelle  méthode  est  plus  générale,  et,  à  maints  égards,  plus 
précise,  que  celle  qui  résulte  de  la  loi  de  Dulong  et  Petit  sur  les  cha- 
leurs spécifiques.  En  effet,  l'opacité  spécifique  d'un  corps  simple,  ou 
ce  qui  la  représente  pratiquement,  son  équivalent  de  transparence, 
défini  et  mesuré  dans  des  conditions  bien  déterminées,  constitue  une 
constante  physico-chimique  bien  plus  étroitement  liée  au  poids  ato- 
mique que  la  chaleur  spécifique,  puisqu'elle  est  indépendante  de  tous 
les  changements  d'état  qui  font  varier  cette  dernière  souvent  dans  de 
très  fortes  proportions. 

Celte  constante  peut  être  déterminée  par  un  examen  physique  aussi 
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simple  que  rapide,  soit  sur  rélément  lui-même,  soit  sur  un  mélange 
ou  un  composé  connu  qui  le  contienne.  La  valeur  numérique  obtenue 
assigne  à  l'élément  considéré  une  place  déterminée  sur  la  courbe 
d'isotransparence  qui  correspond  aux  conditions  choisies  ;  de  là  une 
valeur  déterminée  assignée  aussi  au  poids  atomique.  Une  transfor- 
mation logarithmique  de  la  courbe  augmentera,  au  besoin,  la  sensibi- 
lité du  procédé,  en  modifiant  la  pente  de  la  courbe. 

Cette  méthode  contient,  de  plus,  un  précieux  élément  de  contrôle, 
par  l'étude  du  radiochroïsme  de  l'élément  considéré,  c'est-à-dire  par 
le  sens  et  la  grandeur  des  variations  de  son  équivalent  de  transpa- 
rence, lorsqu'on  passe  d'une  courbe  à  une  autre,  en  modifiant  la  qua- 
lité des  rayons  X  employés. 

Je  donnerai,  à  titre  d'exemple,  l'application  que  j'ai  faite  de  celte 
méthode  à  l'indium,  dont  la  place  dans  la  classification  des  corps 
simples  est  encore  discutée,  les  chimistes  ayant  à  choisir  entre  deux 
valeurs  possibles,  75,6  et  ii3,4,  de  son  poids  atomique. 

Tout  récemment,  MM.  C.  Chabrié  et  E.  Rengade  ont  repris  la 
question  par  voie  chimique (^).  La  formation  des  aluns  d'indium  et 
des  métaux  alcalins  leur  a  permis  de  conclure  à  la  trivaience  de 
l'indium,  à  ses  analogies  chimiques  avec  les  métaux  à  sesquioxydes, 
et,  par  suite,  au  poids  atomique  113,4.  Ayant  aussi  obtenu  l'acétyla- 
cétonate  d'indium  [(CH^  —  CO)^  =  CH]^  In,  ils  ont  pu  en  déterminer 
le  poids  moléculaire,  non  directement  il  est  vrai,  ce  sel  n'étant  pas 
volatil  sans  décomposition,  mais  par  TébuUioscopie,  et  sont  arrivés 
à  la  même  conclusion. 

11  était  donc  intéressant  de  soumettre  la  question  à  la  méthode 
nouvelle  dont  je  viens  d'exposer  le  principe. 

J'ai  pu  utiliser,  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Chabrié,  l'acétylacéto- 
nate  d'indium  bien  cristallisé,  puis  l'indium  métallique  très  pur,  pré- 
parés par  ces  chimistes. 

Malgré  la  petite  quantité  de  sel  (0«f',4i0)  et  l'inégale  grosseur  des 
cristaux  que  je  ne  voulais  pas  pulvériser,  j'ai  pu  déterminer,  avec  une 
précision  satisfaisante,  son  équivalent  de  transparence  pour  la  courbe 
en  trait  plein  de  la  figure. 

J'ai  obtenu  le  nombre  2^«fi,  d'où  j'ai  pu  déduire  par  la  formule 

■p  =  S  —  l'équivalent  de  l'indium  lui-même. 

(1)  Comptes  rendus  de  VAcadémie  des  Sciences,  31  décembre  1900  et  23  fé- 
vrier 1901. 
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Ayant  eu  ensuite  à  ma  disposition  de  ]'indium  métallique,  que  je 
laminai  à  diverses  épaisseurs,  j'ai  mesuré  directement  son  équiva- 
lent de  transparence. 

Les  deux  résultats  ont  été  absolument  concordants  : 

Équivalent    J   Calculé  d'après  celui  de  Tacétylacélonate  E  =  1,05 
de  l'indium    )   Mesuré  directement  sur  Tindium  E  =  1,10 

Or  cette  valeur  éloigne  absolument  Tindium  de  la  région  des  poids 
atomiques  voisins  de  75;  car,  pour  cette  valeur,  l'équivalent  devrait 
être  E  =  i**^,7,  sensiblement  égal  à  celui  deTarscnic  (Voir  la  courbe 
précitée).  Elle  le  mel,  au  contraire,  avec  le  poids  atomique  Pa  =  113,4, 
immédiatement  à  la  suite  de  l'argent  (Pa  —  108)  et  du  cad- 
mium (Pa  =  i  12),  dont  les  équivalents  sont  égaux  ou  un  peu  inférieurs 
à  1*^,2.  Celte  conclusion  fut  vérifiée  par  la  comparaison  directe  de 
rindium  à  l'arsenic,  d'une  part,  à  l'argent  et  au  cadmium,  d'autre 
part. 

Mais  la  méthode  comporte,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  un  précieux 
moyen  de  contrôle.  Si  l'on  se  reporte  à  la  figure,  on  voit  que,  dans 
la  région  de  l'arsenic,  la  courbe  des  rayons  mous  s'écarte  très  nota- 
blement de  celle  des  rayons  de  dureté  moyenne,  et  que  l'équi- 
valent de  l'arsenic  varie  du  simple  au  double  d'une  courbe  à  l'autre. 
Au  contraire,  pour  la  région  de  l'argent  et  du  cadmium,  les  deux 
courbes  se  confondent  presque,  les  écarts  étant  à  peine  de  l'ordre 
du  dixième^  pour  se  séparer  de  nouveau  vers  les  poids  atomiques 
très  élevés. 

Or,  en  soumettant  soit  le  sel  d'indium,  soit  l'indium  lui-même, 
côte  à  côte,  tantôt  avec  l'arsenic,  tantôt  avec  l'argent  ou  le  cadmium, 
à  ce  changement  de  rayons  X,  j'ai  pu  constater  très  nettement  qu'il 
se  comporte  comme  Vargeni  et  le  cadmium  et  non  comme  Varsenic, 

Donc,  la  transparence  de  l'indium  aux  rayons  X,  avec  tous  les 
caractères  de  variation  qui  l'accompagnent,  assigne  à  ce  corps  simple 
le  poids  atomique  113,i,  à  l'exclusion  formelle  de  la  valeur  76,6. 

J'ai  commencé  à  appliquer  la  môme  méthode  au  glucinium  et  à 
quelques  autres  corps. 

7°  Méthode  d'analyae  qualitative  et  quantitative  des  composés  et 
des  mélanges.  —  Les  grandes  inégalités  de  transparence  qui  furent 
constatées  dès  la  découverte  des  rayons  X,  dans  les  différents  corps 
qu'on  peut  leur  soumettre,  suggérèrent  immédiatement  à  beaucoup 
de  personnes  l'idée  de  les  utiliser  pour  reconnaître  certains  mélanges 
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ou  certaines  fraudes  de  produits  alimentaires  ou  industriels;  on  les 
appliqua,  par  exemple,  à  Tessai  des  diamants,  à  celui  des  farines  et 
aussi  des  charbons.  Mais,  n'étant  guidt^s  par  aucune  loi,  ces  compa- 
raisons étaient  entièrement  empiriques. 

Les  lois  que  je  viens  d'exposer  nous  fournissent,  au  contraire,  une 
méthode  générale  d'analyse  qualitative  et  quantitative,  s'appliquant 
aussi  bien  aux  composés  qu'aux  mélanges,  et  s'appuyant  sur  des 
règles  sûres  et  précises. 

La  formule  fondamentale  que  ces  lois  m'ont  permis  d'établir  : 

M ^^  m 

nous  donne,  en  effet,  la  valeur  que  doit  avoir  l'équivalent  de  transpa- 
rence d'un  composé  ou  d'un  mélange  supposés  purs.  Si  donc,  en 
mesurant  expérimentalement  cet  équivalent,  on  trouve  une  valeur 
plus  grande  ou  plus  faible,  on  peut  en  conclure  que  l'un  des  élé- 
ments normaux  de  ce  corps  a  été  remplacé  par  un  élément  étranger 
soit  plus  transparent,  soit  plus  opaque.  La  grandeur  de  l'écart 
observé  indiquera  dans  quel  groupe  chimique  il  faut  chercher  cet 
élément  étranger.  Les  phénomènes  de  radiochroïsme  fourniront 
encore  ici  un  précieux  contrôle. 

Si  l'on  connaît  déjà,  par  d'autres  caractères,  la  nature  des  élé- 
ments constitutifs  du  corps  étudié,  c'est  l'une  des  masses  m  que  l'on 
pourra  prendre  comme  inconnue  dans  la  formule. 

Or,  en  admettant  que  l'on  se  contente  photométriquement  d'une 

précision  de  l'ordre  de  —?  il  sera  aisé  d'obtenir,  dans  cette  méthode 

d'analyse  quantitative,  une  précision  au  moins  égale  à  — •  Dans 

certains  cas,  on  atteindra  et  on  dépassera  même  le  millième. 

C'est  ainsi  que  l'uranium  étant  80  fois  plus  opaque  que  l'eau  pour 
des  rayons  moyens  : 

H»0,  E  =  48 
L>,     E  z=  0,0 

On  pourra  doser  un  sel  d'uranium  dissous  dans  l'eau  à  jtjtt:  près. 

Pour  montrer  la  netteté  avec  laquelle  s'applique  la  formule  fonda- 
mentale, je  citerai,  parmi  beaucoup  d'autres,  la  vérification  suivante  : 
J'ai  calculé,  puis  mesuré  l'équivalent  de  transparence  de  Talnn 


1 
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de  chrome  cristallisé,  [SO*K*  +  (SO')^Cr^  -f"24lPO],  composé  déjà 
assez  complexe. 

E  calculé  r^lS-'MS 

E  mesuré  =  15"' 

Le  calcul  a  été  fait  sans  même  tenir  compte  des  différences  de 
radiochroïsme,  et  celles-ci  suffisent,  comme  je  Tai  vérifié  expéri- 
mentalement, pour  expliquer  le  très  faible  écart  entre  les  deux 
nombres. 

IV 

En  résumé,  les  lois  générales  de  transparence  de  la  matière  pour 
les  rayons  X,  se  dépouillant  de  leur  complexité  apparente,  présentent 
au  contraire,  dès  maintenant,  une  siniplicité  que  Ton  est  loin  de  ren- 
contrer dans  le  cas  des  autres  radiations  antérieurement  connues. 

Ces  lois  ne  font  intervenir,  pour  une  qualité  déterminée  de  rayons  X, 
que  la  masse  absolue  et  la  masse  atomique,  si  bien  qu'il  est  possible, 
en  parlant  de  ces  données,  de  calculer  la  transparence  de  n'importe 
quel  corps,  quelque  complexe  qu'il  soit. 

Ces  lois  peuvent  aussi  servir,  dès  maintenant,  de  point  de  départ 
à  une  étude  méthodique  d'ensemble  et  à  une  classification  des 
rayons  X  et  de  tous  ceux  qui  s'y  rattachent. 

Elles  fournissent  d'importantes  applications  dans  la  pratique  des 
rayons  X,  dans  le  maniement  et  la  construction  des  tubes  radiogènes, 
dans  les  analyses  chimiques  et  industrielles. 

Elles  apportent  enfin  à  la  chimie  générale  le  secours  d'une  pro- 
priété nouvelle  de  la  matière,  propriété  essentiellement  additive, 
essentiellement  liée  aux  poids  atomiques,  et  capable  de  rendre,  pour 
l'élude  de  ces  derniers,  des  services  au  moins  comparables  à  ceux 
qu'a  pu  lui  rendre  la  loi  de  Dulong  et  Petit. 


NOUVELLES  RECHERCHES  SUR  LES  RATONS  DE  RÔNTGEN; 

Par  G.  SAGNAC  (»). 

1.   Absorption  des  rayons  secondaires  par  Vair,  —  Les   rayons 
secondaires  issus  de  la  transformation  des  rayons  X  par  des  métaux 

(')  /.  de  Phys.,  3"  série,  p.  65  ;  1899. 
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tels  que  le  platine,  le  plomb,  le  fer,  etc.,  sont  absorbés  par  Tair  beau- 
coup plus  que  les  rayons  X  dont  ils  proviennent.  J'ai  constaté  cette 
importante  propriété  d'abord  indirectement  en  étudiant  Taffaiblisse- 
ment  de  l'action  photographique  ou  électrique,  lorsque  la  distance 
comprise  entre  la  source  de  rayons  secondaires  et  le  récepteur  va  en 
augmentant.  J'ai  fait  ensuite  des  expériences  directes  en  modifiant 
seulement  la  pression  de  l'air  qui  sépare  la  source  de  rayons  secon- 
daires et  le  récepteur  photographique  ou  électrique.  Voici  une 
expérience  directe  faite  avec  l'électroscope  : 


c, 


CL}  à 


E, 


Fio.  1. 


Dans  un  petit  récipient  en  verre  R  (/?//.  1)  communiquant  avec  une 
trompe  à  eau,  est  disposé  un  petit  miroir  L  métallique  qui  reçoit  des 
rayons  X  d'un  tube  un  peu  mou  à  travers  une  paroi  vv  assez  trans- 
parente, formée  d'une  peau  de  vessie  soutenue  par  une  toile  métal- 
lique. Le  récipient  R  porte  une  tubulure  latérale  que.termine  un  petit 
plateau  métallique  ce  soudé  à  la  paroi  E'^E'^  de  l'électroscope  C.  Le 
centre  du  plateau  ce  est  percé  suivant  un  orifice  circulaire  de  i  centi- 
mètre de  diamètre  ;  une  très  fine  toile  métallique  de  laiton,  soudée 
au  bord  du  plateau  cc^  en  recouvre  l'orifice  circulaire  et  supporte  une 
pellicule  de  collodion,  de  3  microns  seulement  d'épaisseur,  collée  par 
ses  bords  au  plateau  ce,  avec  du  collodion  plus  épais.  Dès  que  les 
rayons  secondaires  du  miroir  L  sont  sortis  du  récipient  R  à  travers 
la  mince  couche  de  collodion,  ils  se  propagent  dans  le  champ  élec- 
trique de  l'électroscope,  dont  ils  rendent  l'air  conducteur  de  l'électri- 
cité, et  déchargent  ainsi  la  feuille  électrisée  /"sans  avoir  subi  d'autre 
absorption  que  dans  la  mince  pellicule  et  dans  les  4'"'", 5  environ  d'air 
compris  entre  cette  pellicule  et  le  centre  du  miroir  rayonnant  L.  Avec 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Novembre  1901.)  45 
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la  trompe  à  eau,  on  raréfie  l'air  autour  du  miroir  L  et  Ton  observe 
Taction  électrique  des  rayons  secondaires  en  suivant,  comme  d'habi- 
tude, le  déplacement  de  la  feuille/* au  moyen  d'un  viseur  à  court  foyer 
muni  d'un  oculaire  micrométrique  ;  on  laisse  ensuite  rentrer  l'air 
dans  le  récipient  et  Ton  constate  alors  que  l'action  électrique  des 
rayons  secondaires  a  notablement  diminué,  si  le  miroir  L  est  formé 
d'un  métal  lourd  tel  que  le  fer  ou  le  nickel,  l'étain  et  surtout  le  pla- 
tine, le  plomb.  L'action  reprend  sa  valeur  primitive  si  l'air  est  ramené 
à  la  raréfaction  primitive.  Ainsi  l'action  électrique  des  rayons  secon- 
daires émis  par  un  miroir  L  de  platine  était  divisée  par  2  quand  la 
pression  de  l'air  du  récipient  R  s'élevait  de  2**", 8  à  21*='", 8  de  mercure; 
ella  reprenait  sa  valeur  primitive  quand  la  pression  primitive  était 
rétablie  dans  Je  récipient.  On  va  voir  que  le  platine  émet  réellement 
des  rayons  secondaires  encore  plus  absorbables  que  ce  premier  ré- 
sultat ne  semble  le  montrer. 

2.  Hétérogénéité  des  faisceaux  de  rayons  secondaires.  —  L'action 
électroscopique,  radiographique  ou  radioscopique  d'un  faisceau  de 
rayons  secondaires  issu  d*un  corps  quelconque  subit,  quand  le  fais- 
ceau est  transmis  par  une  épaisseur  déterminée  d'un  certain  milieu, 
un  affaiblissement  d'autant  moindre  que  les  milieux  supplémentaires 
déjà  traversés  par  le  faisceau  sont  plus  nombreux  et  plus  épais.  En 
particulier,  les  actions  des  rayons  secondaires  transmis  par  des  épais- 
seurs d'un  milieu  défini,  qui  croissent  en  progression  arithmétique, 
ne  vont  point  en  décroissant  en  progression  géométrique,  comme  il 
devrait  arriver  forcément,  si  le  faisceau  était  homogène  à  la  manière 
d'un  faisceau  de  lumière  monochromalique.  En  s'aidant  de  l'analogie 
optique,  on  peyt  exprimer  ce  résultat  comme  le  résultat  semblable 
obtenu  avec  les  rayons  X,  en  disant  :  Le  faisceau  secondaire  étudié 
dans  chaque  expérience  se  comporte  comme  un  mélange  de  rayons 
divers  inégalement  pénétrants  ;  une  série  d'écrans  successifs  fiUrenl 
ces  divers  rayons  en  absorbant  surtout  les  uns  et  laissant  passer  sur- 
tout les  autres,  qui  forment  un  faisceau  moins  actif  et  plus  pénétrant 
que  l'ensemble  du  faisceau  incident  (*). 

Les  filtrations  successives  diminuent  l'hétérogénéité  du  faisceau, 
sans  cependant  la  supprimer.  J'ai  trouvé,  par  exemple,  que,  pour  un 
faisceau  secondaire  émané  du  zinc  et  déjà  filtré  par  20  centimètres 


(>)  Dans  cette  analogie  optique,  on  admet  inipUcilement  que  les  divers  rayons 
d'un  faisceau  secondaire  coexistent  sans  s'altérer  mutuellement. 


Y 
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d'air,  une  feuille  de  mica  d'épaisseur  de  35  microns,  placée  entre  le 
zinc  et  rélectroscope,  divisait  l'action  éleclroscopique  du  faisceau  par 
i,7i  ;  mais  une  seconde  lame  identique  interposée  ensuite  sur  le  tra- 
jet du  faisceau  divisait  l'action  électrique  par  1,58  seulement. 

De  même,  j'ai  trouvé  que  des  couches  d'air  atmosphérique  d'égale 
épaisseur,  ajoutées  successivement  entre  le  métal  rayonnant  L  et 
l'électroscope  C,  sont  de  plus  en  plus  transparentes. 

Dans  l'expérience  de  la  fig,  1,  des  rentrées  successives  de  masses 
<l'air  égales  dans  l'atmosphère  raréfiée  qui  entoure  le  miroir  L 
réduisent  de  moins  en  moins  l'action  électrique  des  rayons  secon- 
daires. Ainsi,  quand  la  pression  de  l'air  du  récipient  R,  primitive- 
ment égale  à  2'^'",8  de  mercure,  subissait  trois  augmentations  succes- 
sives de  9*", 5  de  mercure,  l'action  électrique  des  rayons  secondaires 
du  platine  était  divisée  successivement  par  les  nombres  décroissants  : 
1,7,  1,2  et  1,1  ;  enfin,  la  pression  ainsi  amenée  à  31*"",3,  passant  d'un 
seul  coup  à  76  centimètres,  l'action  électrique  secondaire  ne  subissait 

1 

plus  qu'une  diminution  relative  voisine  de  -rr-^ 

Si  l'on  admet' que  l'absorption  par  une  même  masse  d'air  est 
indépendante  de  la  pression  du  gaz(*),  les  épaisseurs  d'air  de  4'=", 5 
sous  la  pression  de  2*'",8  ou  bien  sous  la  pression  de  9''"*,d  équivalent 
respectivement  à  0**",16  ou  bien  à  0*=™,o5  d'air  à  la  pression  atmos- 
phérique ;  alors  on  peut  dire  que,  même  supposés  déjà  filtrés  par 
O'^^^ô  d'air  et  une  pellicule  de  collodion  de  3  microns,  les  rayons 
secondaires  du  platine  exerceraient  une  action  électroscopique  1,7 
fois  plus  faible,  quand  ils  auraient  traversé  une  simple  couche  d'air 
supplémentaire  de  0*",55  d'épaisseur. 

Il  y  a  des  rayons  secondaires  bien  plus  absorbables  encore  :  A 
partir  de  2'''",8  de  pression,  une  augmentation  de  pression  de  O^^iS 
seulement  réduisait  l'action  électroscopique  des  rayons  secondaires 

9 
-du  miroir  L  de  platine  aux  ~  de  sa  valeur  primitive  ;  or  cette  varia- 
tion de  pression  équivaudrait  à  la  traversée  d'une  couche  d'air  à  la 
pression  atmosphérique  de  0^'°,047  seulement  ;  avec  le  coefficient  de 
transmission  défini  par  le  résultat  précédent,  on  trouve  que  les  deux 


(>)  Cela  revient  à  admettre  que  Tabsorplion  est  proporlionnelle  au  nombre  des 
molécules  de  gaz  rencontrées  par  le  faisceau  de  rayons,  quelles  que  soient  les 
•distances  mutuelles  des  molécules. 
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premiers  millinièires  d'air  à  la  pression  atmosphérique  réduiraient 

Taclion  à  la  fraction  (  77:)  »  soit  aux  ^  de  sa  valeur  primitive,  c'est-à- 

\ 

dire  supprimeraient  -  de  Taction  de  décharge  des  rayons  secondaires, 
o 

Or  ce  nombre  ne  s'appHque  réellement  qu  à  Tensemble  du  faisceau 
secondaire,  et  non  pas  aux  rayons  homogènes  les  plus  absorbablcs 
de  ce  faisceau,  et,  d'autre  part,  le  faisceau  expérimenté  a  été 
dépouillé  vraisemblablement  d'une  notable  partie  de  ses  rayons  les 
plus  absorbables  en  traversant  la  pellicule  de  collodion  de  3  mi- 
crons et  les  i'^°,r>  d'air  à  la  pression  de  2''",8  de  mercure,  qui  équi- 
valent à  O'^^juo  d'air  à  la  pression  atmosphérique.  Le  résultat  ainsi 
calculé  n'est  donc  qu'une  limite  très  inférieure  de  l'absorption  des 
rayons  secondaires  du  platine  par  les  premières  couches  d'air  à  la 
pression  atmosphérique  adjacentes  au  métal  nu  ;  on  peut  dire  que  le 
premier  millimètre  d'air  atmosphérique  adjacent  au  platine  enlève 
aux  rayons  secondaires  de  ce  métal  une  grande  partie  de  leur  activité 
électrique.  L'absorption  est  bien  moins  importante  avec  les  rayons 
secondaires  de  Tétain,  du  fer  et  du  nickel  ;  dans  les  conditions  de 
l'expérience,  elle  est  presque  insensible  avec  ceux  du  zinc  et  du 
cuivre. 

L'énergique  iiltration  par  l'air  des  rayons  secondaires,  tels  que 
ceux  du  platine,   du  plomb,  permet  de   comprendre  pourquoi    les 


X 


Ea 


E, 


-^ 


El 


KiG.  -2. 


rayons  secondaires  de  tels  métaux,  lorsqu'ils  sont  déjà  transmis  par 
plusieurs  centimètres  d'air,  sont  à  peine  affaiblis  par  une  mince 
feuille  d'aluminium  battu,  tandis  que  la  même  feuille  supprime  une 
notable  partie  de  l'action  électrique  des  rayons  secondaires  des 
mémos  métaux  qui  n'ont  pas  encore  été  filtrés  par  l'air  ;  ce  dernier 
fait  se  constate  au  moyen  du  dispositif  de  la  fig.  2. 
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Si  Ton  dispose  en  M  un  miroir  d'aluminium  (M,  puis  un  miroir 
de  platine,  la  différence  des  deux  actions  de  décharge  exercées  dans 
les  deux  cas  par  les  rayons  X  qui  frappent  la  surface  M  représente 
assez  exactement  Teffet  dû  aux  rayons  secondaires  du  platine.  Or 
cet  effet  du  platine  est  réduit  à  environ  moitié  si  Ton  recouvre  la 
surface  M  du  miroir  de  platine  avec  une  feuille  d'aluminium  d'épais- 
seur voisine  du  micron. 

Les  expériences  relatives  à  Faction  radiographique  des  rayons 
secondaires  fournissent  des  résultats  analogues  (*). 

Les  diverses  expériences  radiographiques  ou  électroscopiques 
s'accordent  ainsi  à  montrer  que  les  rayons  secondaires  sont  très 
hétérogènes  ;  les  différents  milieux  qu'ils  traversent  les  filtrent  en  ne 
laissant  passer  que  les  rayons  les  plus  pénétrants.  Les  différents 
rayons  secondaires  émis  simultanément  par  un  même  corps  pré- 
sentent une  échelle  de  pouvoirs  de  pénétration  divers,  particulière- 
ment étendue  pour  les  éléments  comme  le  fer,  le  nickel,  l'étain  et 
surtout  le  platine,  le  plomb.  Les  rayons  les  moins  pénétrants  des 
faisceaux  émis  par  le  platine,  le  plomb,  sont  très  affaiblis  par  une 
épaisseur  d'aluminium  de  l'ordre  du  micron,  par  une  épaisseur  d'air 
de  l'ordre  du  millimètre,  par  une  feuille  de  papier  noir  ;  ils  produisent 
à  eux  seuls  une  grande  partie  de  l'action  électrique  ou  radiographique 
des  rayons  secondaires  de  ces  éléments  ;  de  telles  épaisseurs  d'alu- 
minium ou  d'air  affaiblissent,  au  contraire,  très  peu  l'aclion  électrique 
ou  radiographique  des  rayons  du  zinc  ou  du  cuivre.  Une  fois 
dépouillés  de  celte  partie,  la  plus  absorbable  et  la  plus  active,  les 
rayons  secondaires  sont  plus  pénétrants,  moins  actifs  et  continuent 
à  s'affaiblir  en  traversant,  par  exemple,  les  millimètres  d'air  suivants; 
comme  nous  avons  vu  pour  les  rayons  du  fer,  ils  s'affaiblissent  encore 
parfois  notablement  dans  les  centimètres  d'air  suivants;  ils  deviennent 
graduellement  aussi  pénétrants  que  les  rayons  X  qui  les  ont  pro- 
duits. On  comprend  très  bien  maintenant  que  cet  affaiblissement  par 
transmission  dans  l'air,  le  papier  noir,  l'aluminium,  etc.,  s'exerçant 
très  inégalement  sur  les  faisceaux  secondaires  émis  par  divers  corps 
sous  l'influence  du  môme  faisceau  de  rayons  X,  l'ordre  de  divers  corps 
au  point  de  vue  de  leur  activité  secondaire  puisse  être  bouleversé 
d'une  expérience   à    l'autre.   J'en  ai  donné  ailleurs  [^)  des  exemples 

(1)  Pour  plus  de  détails,  cf.  G.  Sagnac,  De  Voplique  des  rayons  de  Hontgen  et 
des  raf/ons  secondaires  qui  en  dérivent.  Paris,  G.'iuthier-Villars,  1900;  p.  1)4. 

(2)  Lac.  cit.,  p.  84. 
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■pour  Taction  électrique;  de  même  Taction  radiographiqae  du  plomba 
par  exemple,  au  moins  égale  à  celle  du  cuivre  tant  que  les  métaux 
sont  placés  contre  la  couche  sensible  nue  d'une  plaque  photogra- 
phique recevant  les  rayons  X  par  sa  face  verre,  lui  devient  considé- 
rablement inférieure,  quand  la  couche  sensible  est  recouverte  de 
papier  noir  ou  d'aluminium  mince.  Les  expériences  de  ce  genre 
peuvent  être  regardées  comme  un  moyen  d'étudier  la  composition 
des  divers  faisceaux  secondaires. 

3.  Résultats  relatifs  à  des  corps  divers,  —  Les  coefficients  de 
transformation  c,  obtenus  pour  différents  corps  dans  les  mêmes  con- 
ditions, en  particulier  avec  un  môme  faisceau  de  rayons  X  et  une  même 
lame  filtrante  A,  permettent  de  comparer  les  degrés  de  transforma- 
tion des  rayons  secondaires  que  ces  différents  corps  envoient  dans 
l'électroscope  (*).  Les  rayons  secondaires  reçus  par  1  electroscopesont 
dépouillés  par  Tair  et  les  divers  milieux  traversés,  avant  d'atteindre 
la  face  interne  de  Télectroscope,  de  leur  partie  la  plus  absorbable  et 
la  plus  transformée,  et  cette  absorption  élective  est  surtout  impor- 
tante pour  les  rayons  de  métaux  tels  que  le  plomb,  le  platine.  Aussi, 
quand  les  métaux  comparés  rayonnent  à  une  distance  suffisante 
dans  Tair,  les  rayons  du  plomb  et  du  platine  reçus  par  Télectroscope 
sont-ils  beaucoup  moins  transformés  et  plus  pénétrants  que  ceux  du 
zinc,  du  cuivre,  par  exemple.  Mais,  quand  on  diminue  graduellement 
répaisseur  d'air  traversée  par  les  rayons,  le  platine  envoie  dans 
l'électroscope  des  rayons  de  moins  en  moins  pénétrants,  dont  le 
coefficient  de  transformation  dépasse  bientôt  considérablement  ceux 
du  zinc,  du  cuivre.  J'ai  toujours  constaté  que,  si  un  métal  dépassait 
ainsi  un  autre  métal,  l'ordre  de  ces  deux  métaux  ne  changeait  plus 
quand  l'épaisseur  d'air  traversée  diminuait  encore. 

J'ai  ainsi  trouvé,  pour  un  certain  nombre  de  métaux,  un  ordre 
limite  des  coefficients  de  transformation  décroissants,  pour  les  épais- 
seurs d'air  de  plus  en  plus  petites  traversées  par  les  rayons  secon- 
daires. Pour  les  métaux  étudiés,  cet  ordre  limite  coïncide  avec  Tordre 
limite  des  activités  électriques  décroissantes.  C'est  à  la  fois  l'ordre 
limite  des  pouvoirs  de  pénétration  croissants  et  des  coefficients  de 
transformation  décroissants  ;  ainsi,  quand  on  emploie  la  méthode  du 
condensateur  (/îç,  2)  et  qu'on  dispose  sur  l'armature  MM  une  feuille 
mince  d'ahiminium,  on  réduit  beaucoup  la  vitesse  de  décharge  du 

(»}  Cf.  J.  de  Phys.,  loc.  cil. 
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condensateur,  siTarmature  MM  est  en  platine  ou  en  plomb,  moins 
si  elle  est  en  fer  ou  nickel,  et  moins  encore  si  elle  est  en  zinc,  en 
cuivre.  Cela  .veut  dire  que  les  métaux  qui  transforment  le  plus 
émettent,  en  général,  les  rayons  secondaires  les  plus  absorbables  et 
les  plus  actifs. 

Les  éléments  qui  transforment  notablement  les  rayons  X  commu- 
niquent cette  propriété  aux  mélanges  ou  aux  composés  qui  en  ren- 
ferment sans  que  Télat  physique  ni  Tétat  de  combinaison  paraissent 
influer  notablement.  Ainsi  Toxyde  de  cuivre  CuO  et  Toxyde  de  nickel 
NiO,  à  Tétat  pulvérulent,  transforment  les  rayons  X,  moins  toutefois 
que  les  métaux  cuivre  et  nickel,  ce  qui  peut  s'expliquer  par  l'absorp- 
tion que  les  rayons  émis  par  le  cuivre  et  le  zinc  éprouvent  de  la  part 
de  Toxygène  combiné  au  métal  et  relativement  très  peu  actif. 
D'ailleurs,  le  nickel,  plus  actif  que  le  cuivre,  communique  à  son  oxyde 
un  pouvoir  de  transformation-  et  une  activité  plus  grande  que  ceux 
de  Toxyde  de  cuivre.  Il  en  résulte  que  l'activité  d'un  mélange  ou 
d'un  composé  n'est  pas  en  relation  générale  avec  sa  densité.  Par 
exemple,  l'azotate  d'urane,  grâce  à  l'uranium  qu'il  renferme,  est  bien 
plus  actif  que  1  aluminium,  et  cependant  sa  densité  %%  diffère  peu 
de  la  densité  2,7  de  l'aluminium.  Les  corps  très  légers  sont,  il 
est  vrai,  souvent  très  peu  actifs  et  n'émettent  que  des  rayons 
secondaires  sensiblement  aussi  pénétrants  que  les  rayons  X  généra- 
teurs. Mais  cette  remarque  n'est  vraie  que  pour  des  corps,  comme  la 
paraffine,  qui  renferment  seulement  dans  leur  composition  des  élé- 
ments très  peu  actifs;  encore  faut-il  prendre  garde  à  des  traces 
d'impuretés  très  actives  enfermées  dans  un  corps  par  lui-môme  très 
peu  actif  tant  qu'il  est  pur(').  La  propriété  d'activité'  secondaire  se 
présente  donc  surtout  comme  une  qualité  aloynique  qui,  pour  les 
sept  éléments  ci-après,  décroît  dans  l'ordre  déjà  indique: 


Pt 

Sn 

Ni    et  Fe 

Za 

Cu 

Al 

Poids  atomique. .. 

.     i95 

H8 

58,7  56,0 

65 

63,3 

27 

Densité  . . .  .* 

.     2i,:i 

7,3 

8,9     7,9 

7,1 

8,9 

2,G 

On  voit  que  l'étain  est  plus  actif  que  le  fer  et  le  cuivre,  bien 
qu'étant  plus  léger  ;  de  même  le  fer  et  le  zinc  passent  avant  le 
cuivre.  D'autre  part,  le  nickel  et  le  fer  sont  nettement  plus  actifs 
que  le  zinc  et  le  cuivre,  qui  ont  des  poids  atomiques  plus  élevés. 

(ï)  Voir  ci-après  §  4. 
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Mais  le  nickel  et  le  fer,  qui  ont  des  propriétés  chimiques  voisines  et 
sont  considérés  comme  éléments  analogues^  ont  des  activités  secon- 
daires sensiblement  égales. 

4.  Application  à  la  chimie.  —  L'ordre  limite  d'activité  secon- 
daire, que  j*ai  défini  pour  quelques  éléments,  permettra  de  faire  une 
comparaison  de  Tensemble  des  éléments  chimiques  d'après  un  nou- 
veau caractère  spécifique.  Cette  comparaison  semble  dès  à  présent 
dépendre,  comme  la  classification  chimique  naturelle  de  J.-B.  Dumas 
et  de  Mendeleef.  des  analogies  chimiques  aussi  bien  que  de  la  gran- 
deur du  poids  atomique. 

L'activité  électrique  secondaire  permet,  d'autre  part,  de  recher- 
cher une  petite  proportion  d'un  élément  assez  actif  disséminé  dans 
un  corps  relativement  peu  actif  par  lui-même.  Ainsi,  en  comparant 
des  échantillons  d'aluminium  de  provenances   diverses,  j'ai  trouvé 
que  leurs  activités  secondaires  observées  dans  les  mêmes  conditions 
étaient  très  différentes,  dans  le  rapport  de  i  à  2  et  même  de  i  à  6, 
lorsque  le  tube  focus  employé  était  assez  mou  et  émettait  des  rayons  X 
assez  peu  pénétrants  ;  or  les  échantillons  les  plus  actifs  contenaient 
seulement  2  ou  3  0/0  de  métaux  relativement  très  actifs  (cuivre,  fer) 
de  plus  que  Taluminium  le  moins  actif.  Des  mesures  successives 
permettent  de  déceler  ainsi  nettement  i  0/0  de  cuivre  ajouté  à  un 
aluminium,  et  il  est  évident  qu'on  irait  beaucoup  plus  loin  en  em- 
ployant une  méthode  d'opposition  ou  si  le  métal  recherché  était  plus 
actif  que  le  cuivre (^).  En  ce  qui  concerne  l'aluminium,  la  grande 
importance  des  petites  quantités  de  cuivre,  fer,  etc.,  qu'il  peut  ren- 
fermer rend  impossible  d'attribuer  des  valeurs  précises  aux  diverses 
propriétés  des  rayons  secondaires  qu'il  émet,  tant  que  l'on  ne  possé- 
dera pas  un  échantillon  très   pur  de   ce  métal.  L'invariabilité  de 
l'activité  secondaire  dans  des  conditions  déterminées  sera  l'un  des 
caractères  à  exiger  d'un  corps  pur. 

De  là  aussi  une  méthode  pour  rechercher  de  petites  quantités 

(*)  Il  conviendra,  pour  la  recherche  des  éléments  très  lourds  à  rayons  secon- 
daires très  absorbables  par  l'air,  de  former,  avec  le  corps  où  l'on  recherche  l'élé- 
ment étranger,  l'armature  M  d'un  condensateur  recevant  un  faisceau  de 
rayons  X  [fig.  2).  Il  sera  possible  d'instituer  une  méthode  de  zéro  en  employant 
un  second  condensateur  semblable  au  premier,  dont  le  corps  à  comparer  à 
M  formera  l'armature  M'  frappée  par  les  rayons  X  ;  les  armatures  M  et  M'  seront 
reliées  à  l'aiguille  d'un  électromètre  ou  k  la  feuille  d'or  d'un  électroscope  de  Han- 
kel  ;  les  armatures  opposées  à  M  et  M'  seront  à  des  potentiels  égaux  et  de  signes 
contraires,  de  manière  que  les  actions  secondaires  de  M  et  M'  seront  opposées 
l'une  à  l'autre  sur  l'électromètre. 
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d'un  élément  soit  déjà  bien  connu,  soit  non  encore  isolé  ou  tout  à  fait 
nouveau,  à  la  condition  seulement  que  Télément  recherché  soit  nota- 
blement plus  actif  que  le  corps  dans  lequel  il  est  disséminé.  Cette 
méthode  serait  analogue  à  la  méthode  remarquable  qui  a  permis  à 
M.  et  M"®  Curie  de  découvrir  de  très  petites  quantités  d'éléments 
nouveaux  spontanément  actifs,  le  polonium  et  le  radium,  dans  les 
minerais  d'urane  et  de  thorium  (').  Elle  serait  généralement  bien 
moins  sensible  ;  d'un  autre  côté,  elle  serait  applicable  à  un  plus  grand 
nombre  de  cas,  puisque  la  plupart  des  métaux  lourds  présentent  un 
très  notable  pouvoir  de  transformation  et  une  émission  secondaire 
très  active  électriquement  et  très  variable  avec  la  nature  chimique 
des  éléments  considérés. 

5.  Dissymétrie  dans  la  décharge  par  les  7'ai/ons  de  Rontgen  et  par 
tes  rayons  secondaires.  —  La  décharge  par  les  rayons  ultra-violets 
ne  s'exerce  sensiblement  que  sur  les  conducteurs  électrisés  négative- 
ment^ frappés  par  les  rayons  ;  elle  est  d'essence  dissymétrique.  La 
décharge  par  les  rayons  Rontgen  et  par  les  rayons  secondaires  a 
son  siège  dans  le  gaz  soumis  au  champ  électrique  des  conducteurs  ; 
elle  est  d'essence  symétrique^  en  ce  sens  que  les  rayons  libèrent 
dans  le  gaz  d'égales  quantités  d'électricité  positive  et  d'électricité 
négative  ;  il  importe  de  rechercher  si,  dans  certains  cas,  la  vitesse 
de  décharge  peut  être  différente,  suivant  que  le  conducteur  étudié 
est  électrisé  négativement  ou  positivement.  Je  n'ai  pu  reconnaître 
nettement  une  dissymétrie  de  ce  genre  permettant  de  rapprocher  la 
décharge,  dans  l'atmosphère,  par  les  rayons  de  Rontgen  ou  par  les 
rayons  secondaires  de  la  décharge  par  les  rayons  ultra-violets.  J'ai 
déjà  insisté  sur  les  circonstances  qui  peuvent  donner  à  la  décharge 
d'un  condensateur  frappé  par  les  rayons  Rontgen  l'apparence  d'une 
action  localisée  à  la  surface  des  armatures  (').  D'autre  part,  le  fait 
que  le  champ  électrique  tend  à  se  localiser  (^)  auprès  de  Tarmature 
négative  d'un  condensateur  plus  encore  qu'auprès  de  l'armature 
positive  peut  faire  paraître  l'action  de  décharge  inégalement  loca- 
lisée  ou   inégalement   intense  suivant  le  signe  de  la    charge   du 


(!)  M.  GuRiK  et  M""  CuHiE,  Comptes  rendus,  t.  CXXVII,  p.  173.  M.  Curie, 
M'"^  Curie  et  M.  Bkmont,  loc.  cit.,  p.  1215;  1898.  Un  nouvel  élément  très  actif, 
ïactinium^  a  été  depuis  découvert  dans  les  mômes  minerais,  par  M.  Debierne  : 
Comptes  rendus,  t.  CXXIX,  p.  55)3  ;  1899  ;  —  t.  GXXX,  p.  906;  1900. 

(2)  J.  de  Phys.,  loc.  cit. 

(3)  J'ai  fait  remarquer  [loc.  cit.)  que  la  nature  du  métal  frappé  par  les  rayons 
de  Hôntgen  influe  sur  la  localisation  du  champ  au  voisinage  du  métal. 
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conducteur;  cette  influence  est  négligeable  si  la  difTérence  de  poten- 
tiel des  armatures  du  condensateur  étudié  est  suffisante  pour  qu'on 
puisse  négliger  relativement  les  variations  de  potentiel  dues  à  la 
présence  des  charges  électriques  libérées  dans  le  gaz  par  les  rayons  ; 
j'ai  déjà  dit  que  la  dissymétrie  de  l'altération  du  gradient  du  champ 
électrique  peut  s'expliquer  par  une  vitesse  de  translation  plus 
grande  pour  les  charges  négatives  que  pour  les  charges  positives. 
Voici  une  autre  cause  de  dissymétrie  dans  la  décharge,  qui  est 
particulièrement  importante  et  qui  paraît  tenir  à  une  inertie  dyna- 
mique de  particules  électrisées  {ions),  libérées  dans  le  gaz  par  les 
rayons  et  lancées  par  la  force  du  champ  électrique.  J'ai  toujours 
observé  que  les  rayons  X  ou  les  rayons  secondaires  dissipent  avec  la 

i 

même  vitesse,  à  tt^  près  environ,  Télectrisation  positive  ouTélectrisa- 

tion  négative  d'un  métal  placé  dans  l'air  à  la  pression  atmosphérique, 
si  ce  mêlai  reçoit  les  rayons  à  travers  des  orifices  percés  dans  une 
enveloppe  métallique  C,  qui  est  soigneusement  reliée  au  sol  et  qui  ne 
laisse  pas  sortir  de  lignes  de  forces  issues  du  métal  éleclrisé,  sons  la 
condition  expresse  qu'aucun  champ  électrique  ne  7*ègne  à  l'extérieur 
de  la  cage  C  sur  le  trajet  des  rayons.  Mais  une  notable  inégalité  entre 
les  vitesses  de  dissipation  des  deux  électricités  apparaît,  si  la  cage 
métallique  C  est  éleclrisée  ou  si  un  corps  électrisé  est  placé  à  l'exté- 
rieur de  la  cage  C. 


Fio.  3. 


Un  faisceau  de  rayons  X  [fig.  3)  passe,  dans  l'air,  près  d'une  fine 
toile  métallique,  ou  d'un  écran  métallique  percé  d'orifices,  qui  ferme 
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électriquement  en  pp  le  champ  intérieur  F/  d'un  électroscope.  Il  y  a 
toujours  une  légère  action  de  décharge  a  de  la  feuille  d'ovfen  l'absence 
de  tout  champ  extérieur  ;  elle  est  due  à  Taclion  des  rayons  secon- 
daires disséminés  par  Tair  atmosphérique.  Quand  il  existe  un  champ- 
extérieur  Fçy  on  vérifie,  dans  tous  les  cas,  la  loi  suivante  : 

Si  le  champ  extérieur  Fa  et  le  champ  intérieur  Fi  sont  de  mêmfr 
sens,  à  l'action  de  décharge  primitive  a,  mesurée  par  Tinversè  du 
temps  de  décharge  quand  Fe  est  nul,  s'ajoute  une  action  accélératrice 
A,  souvent  très  supérieure  à  a.  Si  F^  et  F,  sont  de  sens  contraires,  la 
présence  du  champ  Fe  entraîne  une  action  supplémentaire  a  retarda- 
trice (  qui  s'est  toujours  montrée  inférieure  à  a  et  généralement  com- 

parable  à  -V  Voici  quelques  exemples  :  l^Cage  éleclrisée  négative- 
ment (en  communication  permanente  avec  une  bouteille  de  Leyde)  et 
fermée  par  une  fine  toile  métallique  pp  ;  feuille  d'or  /"négative,  chute 
de  /,  de  90  millimètres  à  100  millimètres  d'une  échelle  placée 
derrière,  observée  dans  un  viseur,  en  18  secondes  ;  feuille  /"positive, 
chute  de  f  de  90  millimètres  à  92™", 5  seulement,  en  75  secondes  ; 

2*  Même  dispositif;  mais  la  toile  pp  est  remplacée  par  une  plaqne- 
de  plomb  percée  de  plusieurs  orifices  circulaires  de  1  centimètre  de 
diamètre.  Cage  au  sol  et  pas  de  champ  extérieur;  /positive  ou  néga- 
tive tombe  de  66  millimètres  à  98'P'",5en2o  secondes.  Cage  électrisée 
négativement;  /négative  tombe  de  90  millimèlres  à  100  millimètres 
en  13  secondes;  /"positive  tombe  de  90"'", 5  à  93  millimètres  seule- 
ment en  75  secondes  ; 

3°  Même  dispositif  qu'en  2°;  mais  on  maintient  la  cage  C  au  sol  et 
l'on  électrise  une  lame  L  d'aluminium  placée  devant  la  cage  dans  le 
faisceau  de  rayons  X.  Si  L  est  au  sol,  comme  C,  /"positive  ou  néga- 
tive tombe  de  90  millimètres  à  95  millimètres  en  66  secondes.  Si  L 
est  négative,  /"tombe  de  la  même  quantité  en  \S  secondes  seulement, 
si  son  électrisation  est  positive,  et  en  173  secondes  si  son  électrisation 
est  négative. 

Ij'action  retardatrice  a,  qui  s'observe  si  bien  quand  l'éleclroscope 
est  fermé  par  la  plaque  percée  d'ouvertures  (expériences  2°  et  3"^),  ne 
s'observe  plus  sensiblement  quand  il  est  fermé  par  la  fine  toile  métal- 
lique ;  V action  accélératrice  A  subsiste  alors  seule  (expérience  1^)  ;  elle 
subsiste  sans  s'affaiblir  beaucoup  quand  on  place  la  plaque  percée 
d'orifices  à  3  millimètres  devant  ou  derrière  la  toile  métallique  et  en 
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communication  électrique  avec  cette  toile;  elle  disparaît  à  son  tour  si, 
au  lieu  de  la  plaque,  on  place  devant  la  toile  métallique  une  seconde 
toile  fine  en  communication  électrique  avec  la  première;  elle  dis- 
paraît aussi,  et  les  deux  électricités  fuient  sensiblement  avec  la  même 
vitesse,  si  Tentrée  de  Télectroscope  est  fermée  par  une  feuille  métal- 
lique même  mince,  telle  qu'une  feuille  d'aluminium  battu  de  2  ou 
3  microns  d'épaisseur,  dépourvue  de  déchirures  et  de  trous  visibles 
à  l'œil  nu. 

G.  Généralisation  de  la  notion  de  rayons  cathodiques.  —  Les  phé- 
nomènes précédents  se  présentent  dès  qu'il  existe  à  Textérieur  de  la 
cage  C  un  champ  électrique  ¥e  de  quelques  volts  par  centimètre, 
encore  bien  inférieur  au  champ  F^-,  de  l'ordre  de  100  volts  par  centi- 
mètre, qui  règne  dans  la  cage  C.  En  aucun  cas,  même  quand  Fc  est 
très  énergique,  la  feuille  d'or  électrisée  /"ne  se  déplace  quand  on  excite 
le  champ  extérieur  Fc  II  ne  me  paraît  pas  possible  d'expliquer  les 
phénomènes  signalés  en  admettant  qu'une  petite  partie  des  lignes  de 
forces  du  champ  F/  viennent,  lorsqu'on  excite  Fc,  se  raccorder  direc- 
tement avec  des  lignes  de  forces  du  cîiamp  F^.  Je  pense  que  les 


-    F* 


r^ 


Fio. 


charges  électriques  libérées  par  les  rayons  dans  l'air  soumis  au 
champ  électrique  extérieur  Vc  suivent  à  peu  près  les  lignes  de  forces 
de  ce  champ  avec  une  certaine  vitesse.  Mais,  quand  la  ligne  de  force 
du  champ  F*?  se  recourbe  rapidement  [fig.  4)  pour  aboutir  à  un  bord 
c  d'une  ouverture  de  la  paroi  pp  de  Télectroscope,  on  comprend  que, 
si  la  charge  électrique  possède  une  force  vive  suffisante,  elle  puisse 
quitter  la  ligne  de  force  du  champ  Fc  et  bondir,  suivant  un  certain 
chemin  ah,  jusqu'à  une  ligne  de  force  du  champ  F».  Si  F/  est  de  même 
sens  que  F<.,  les  charges  ainsi  projetées  dans  le  champ  extérieur  y 
forment  un  flux  électrique  qui  accroît  le  flux  de  décharge  normal 
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parce  qu'il  est  de  même  sens;  d'où  une  augmentation  de  la  rapidité 
de  décharge  de  la  feuille  d'or.  Dans  le  cas  contraire,  les  flux  sont 
opposés^  et  il  y  a  retard;  mais,  dans  ce  cas,  le  flux  supplémentaire  dû 
à  la  projection  électrique  du  champ  Fc  est  rapidement  ramené  vers  p 
par  le  champ  F/,  avant  même  d'avoir  pu  prendre  une  direction  voi- 
sine de  celle  du  flux  normal  ;  on  comprend  alors  que  Taction  retarda- 
trice a  n'apparaisse  nettement  que  si  les  charges  issues  de  l'extérieur 
pénètrent  assez  avant  dans  l'intérieur  de  la  cage  C  (^).  Cela  sera  réa- 
lisé si  les  ouvertures  de  la  cage  C  sont  assez  larges  (expériences  2** 
et  G*"),  et  pas  sensiblement  si  elles  sont  assez  étroites  (expérience  1* 
faite  avec  une  toile  métallique  dont  la  maille  a  environ  un  cinquième 
de  millimètre  de  côté).  On  prévoit  aussi,  et  l'expérience  confirme  que 
le  retard  (expériences  2°  et  3**)  augmente  avec  le  champ  extérieur  Fc  ; 
les  lignes  de  forces  entrent  alors,  en  effet,  plus  avant  dans  la  cago  C 
et  s'y  recourbent  plus  complètement  ;  d'autre  part,  les  charges  élec- 
triques amenées  par  le  champ  extérieur  F^  sont  sans  doute  animées 
d'une  plus  grande  vitesse. 

Ainsi  les  phénomènes  que  j'ai  signalés  paraissent  dus  à  un  flux  de 
charges  électriques  qui,  animées  de  certaines  vitesses,  refusent  de 
recourber  très  rapidement  leur  trajectoire  suivant  les  lignes  de  forces 
aboutissant  aux  bords  des  ouvertures  de  la  cage  de  l'électroscope; 
elles  pénètrent  ainsi,  comme  un  bombardement,  dsius  Tintérieur  de  la 
cage,  sans  toutefois  que  leur  force  vive  suffise  à  leur  faire  traverser 
une  épaisseur  notable  d'air  à  la  pression  atmosphériciue,  où  ne  règne 
aucun  champ  électricpie  (entre  deux  toiles  métalliques  identiques, 
voir  J5  o),  ni  une  épaisseur  d'aluminium  de  l'ordre  du  micron. 

On  peut  se  proposer  de  dévier  ce  bombardement  par  Vaciion  de 
r aimant  et,  en  opérant  dans  des  r/az  raréfies^  lui  faire  atteindre  des 
vitesses  de  plus  en  plus  grandes,  surtout  si  le  champ  extérieur  est 
produit  par  de  très  grandes  différences  de  potentiel.  Sans  doute  le 
bombardement  traversera-t-il  alors  une  mince  feuille  d'aluminium  et 
deviendra-t-il  progressivement  comparable  aux  rayons  cathodiques. 
Déjà  Ton  peut  remarquer  que,  d'après  les  expériences  dues  à  M.  Child 
(Voir/,  de  Phi/s.,  lac.  cî7),  les  rayons  X  qui  passent  entre  les  deux  arma- 


(')  Le  flux  supplémentaire  retardateur  ne  vient  donc  pas  jusqu'à  la  feuille  élec- 
Irisée  /*;  mais,  avant  dV^tre  repoussé  jusqu'à  la  surface  des  parois  pp^  où  il  vient 
se  perdre,  il  neutralise  en  partie  les  charges  de  si^ne  contraire  du  flux  primitif 
(lu  à  l'action  primitive  de  décharge  a,  qui  cheminent  en  sens  inverse  et  arrivent 
ain«=i  aTaiblies  sur  la  feuille  /',  d'où  rallaiblissoment  de  la  décharge  de  /*. 
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tiires  d'un  condensateur  chargé  localisent  la  chute  du  potentiel  au 
voisinage  des  armatures  et  un  peu  plus  auprès  de  Tarmature  négative 
qu'auprès  de  Tarmature  positive.  Je  pense  que,  la  pression  des  gar 
diminuant,  la  chute  de  potentiel  se  localiserait  de  plus  en  plus  auprès 
■de  Tarmature  négative,  grâce  à  une  augmentation  de  plus  en  plus 
grande  de  la  vitesse  du  flux  d'électricité  négative  par  rapport  au  flux 
d'électricité  positive  ;  le  flux  négatif  formerait  alors  les  rayons  catho- 
diques que  nous  connaissons,  capables  de  parcourir  de  grandes  dis- 
tances dans  le  vide  de  Crookes,  de  se  diffuser  au  travers  de  minces 
feuilles  d'aluminium  (Lenard)  pour  se  propager,  en  dehors  du  tube 
où  ils  ont  pris  naissance,  sur  des  mètres  de  longueur  dans  un  gaz 
très  raréfié,  sur  quelques  centimètres  seulement  dans  l'atmosphère 
<iui  les  absorbe  et  les  diffuse  (^). 

On  aurait  ainsi  toute  une  série  de  flux  anodiques  et  cathodiques, 
depuis  le  bombardement  vraisemblablement  très  lent  et  très  diffu- 
sable  que  j'ai  produit  et  étudié  dans  l'atmosphère,  jusqu'aux  rayons 
<îathodiques  considérablement  plus  rapides  et  mieux  définis  excités 
dans  le  vide  de  Crookes  sous  l'influence  de  différences  de  potentiel 
relativement  considérables.  Depuis  qiiej'ai  fait  ces  observations  et  ces 
rapprochements  (-),  le  professeur  J.-J.  Thomson  et  ses  élèves  ont 
établi  que  les  charges  électriques  ou  ions  libérés  dans  les  gaz  par 
les  divers  agents  (rayons  X,  ultra-violets  ou  des  corps  radio-actifs, 
flammes)  (')  se  propagent  dans  l'air  atmosphérique  avec  des  vitesses 
de  quelques  centimètres  par  seconde  sous  l'influence  de  champs 
électriques  de  quelques  volts  par  centimètre,  tandis  que  les  rayons 
cathodiques  ordinaires,  d'après  la  comparaison  de  leur  déviation 
magnétique  avec  leur  déviation  électrique,  se  propagent  avec  des 
vitesses  atteignant  jusqu'à  100.000  kilomètres  par  seconde.  Enfin, 
il  n'est  pas  douteux  qu'à  l'intérieur  d'un  tube  de  Crookes  les 
rayons  de  Rôntgen,  excités  par  les  rayons  cathodiques,  n'augmentent 
l'émission  cathodique  elle-même;  ils  doivent  libérer  dans  le  gaz 
raréfié  des  chargés  électriques  que   le  champ  électrique  dirige  et 

(ï)  P.  LESAHb^\  IVterf.  Annalend.  Ph/sik,  t.  LI,  p.  223;  1894;  —t.  LU,  p.  23; 
1894;  —  et  t.  LVl,  p.  255;  189.%. 

(-)  Pli  cacheté  déposé  à  rA-'adémie  des  Sciences,  le  18  juillet  1898,  ouvert 
<ians  la  séance  du  3  février  1900. 

(3)  M.  P.  Villard  a  réalisé  avec  les  ions  produits  par  les  flammes  Texpérience 
analogue  à  celle  que  le  dispositif  de  la  fig.  3  m'a  permis  de. réaliser  avec  les  ions 
produits  par  les  rayons  de  Rôntgen  (P.  Villard,  Société  française  de  Physique, 
séance  du  16  mars  1900). 
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divise  en  deux  flux  inverses,  Tun  négatif,  relativement  rapide,  qui 
s'éloigne  de  la  cathode  (rayons  cathodiques),  l'autre  positif,  relati- 
vement lent  et  ramené  par  le  champ  électrique  sur  la  cathode (*). 

7.  Analogie  de  la  décharge  par  les  rayons  de  Rônlgen  et  par  les 
rayons  secondaires  avec  la  dc^charge  par  les  rayons  ultra-violets  de 
Lenard.  —  Il  résulte  des  expériences  décrites  dans  le  présent  tra- 
vail et  des  expériences  antérieures  que  la  décharge  d'un  conducteur, 
soit  positif,  soit  négatif,  est  provoquée  par  les  rayons  de  Rôntgen 
ou  les  rayons  secondaires  : 

i*  Quand  le  conducteur  reçoit  directement  les  rayons  (Benoist  et 
Hurmuzescu)  ; 

2®  Quand  un  corps  voisin  lui  envoie  des  rayons  disséminés  (rayons 
secondaires  ou  tertiaires)  ; 

3®  Quand  le  gaz  soumis  au  champ  électrique  du  conducteur  est 
traversé  par  un  faisceau  de  rayons,  même  si  ce  faisceau  ne  frappe 
aucun  des  conducteurs  électrisés,  ni  directement,  ni  après  dissémi- 
nation (J.  Perrin)  ; 

4*  Quand  un  faisceau  de  rayons  traverse  le  gaz  soumis  à  un  champ 
électrique  Fe  extérieur  au  champ  électrique  V/  du  conducteur,  mais 
de  même  sens  que  F/  et  séparé  du  champ  F,  par  un  écran  conduc- 
teur discontinu  (et  même  sans  doute  par  un  écran  continu  suffisam- 
ment mince,  si  le  gaz  étudié  est  suffisamment  raréfié  et  le  champ  F^ 
suffisamment  intense). 

Ces  quatre  principaux  modes  de  décharge  se  groupent  d'ailleurs 
autour  du  troisième;  ils  résultent  donc  tous  plus  ou  moins  indirecte- 
ment d'un  effet  qui  a  son  siège  dans  la  masse  du  gaz  soumis  à  la  fois 
à  l'action  du  champ  électrique  et  à  celle  des  rayons.  11  semble  ainsi 
y  avoir  une  opposition  complète  entre  le  mode  d'action  des  rayons 
de  Rôntgen  ou  des  rayons  secondaires  et  l'action  de  décharge  que 
les  rayons  ultra-violets  exercent  uniquement  quand  ils  frappent  un 
^orps  négatif.  La  dilTérence  semble  d'autant  plus  profonde  qu'il  ne 
parait  pas  y  avoir  dans  le  mode  de  décharge  parles  rayons  de  Rônt- 
gen ni  par  les  rayons  secondaires,  agissant  dans  l'atmosphère,  de  dis- 
symétrie  partielle  annonçant  la  dissymétrie  profonde  de  la  décharge 
par  les  rayons  lumineux.  Mais,  s'il  n'y  a  pas  de  rayons  de  Rôntgen 
ni  de  rayons  secondaires  qui  se  rapprochent,  à  ce  point  de  vue,  des 


0)  Ce  flux  positif  pourrait  constituer,  en  partie  du  moins,  l'afQux  cathodique 
Je  M.  P.  Viilard  (Cf.  P.  Villard,  J.  de  Ph.,  t.  VllI,  3-  série,  p.  -i  et  140  :  i899). 
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rayons  lumineux  jusqu'ici  étudiés,  on  peut  se  demander  si,  inverse- 
ment, il  n'y  a  pas  d'autres  rayons  lumineux  se  rapprochant  à  ce  point 
de  vue  des  rayons  de  Rôntgen  et  des  rayons  secondaires.  C'est  jus- 
tement le  cas  des  rayons  lumineux  ultra-violels  récemment  décou- 
verts et  étudiés  par  le  professeur  Lenard(*).  En  voici  le  mode  de 
production  et  les  principales  propriétés  : 

Les  étincelles  électriques  produites  par  un  gros  inducteur,  actionné 
par  un  interrupteur  de  Welmelt  et  relié  à  une  bouteille  de  Leyde, 
éclatent  entre  deux  pointes  de  métal  (Al,  Cd,  Sn,  Pb,  Zn  ou  Mg). 
Elles  sont  le  siège  d'une  émission  de  rayons  ultra- violets  qui  se  pro- 
pagent en  ligne  droite,  se  réfractent  à  travers  le  spath  fluor,  le  sel 
gemme,  le  quartz,  suivant  des  indices  de  réfraction  correspondant, 
d'après  les  formules  de  dispersion  extrapolées,  à  des  longueurs 
d'onde  allant  de  0:%i9  à  0^%i4  et  sans  doute  en  deçà. 

Ces  rayons  sont  capables  de  provoquer,  comme  les  rayons  de 
Rontgen,  les  rayons  cathodiques,  les  rayons  émis  par  les  corps 
radio-actifs  et  les  rayons  ultra-violets  déjà  connus,  la  formation 
d'un  brouillard  dans  un  jet  de  vapeur  d'eau  sursaturée.  Or,  tandis 
que  les  rayons  ultra-violets  antérieurement  étudiés  ne  produisent 
une  décharge  qu'en  frappant  (directement  ou  après  diffusion)  un 
corps  négatif  et  n'ont  aucune  action  tant  qu'ils  rencontrent  seulement 
un  conducteur  positif  (^)  ou  un  gaz  soumis  au  champ  électrique  des 
conducteurs,  les  rayons  ultra-violels  de  Lenard  agissent  sensiblement 
à  la  manière  des  rayons  de  Rôntgen  et  des  rayons  secondaires  : 
ils  peuvent  décharger  non  seulement  les  conducteurs  électrisés 
négativement,  mais  encore  les  conducteurs  électrisés  positivement, 
dans  certains  cas  avec  la  même  vitesse,  et  cela  même  quand  ils  ne 
frappent  point  de  conducteurs  négatifs,  soit  directement,  soit  après 
diffusion  ;  ils  agissent  surtout  en  rendant  le  gaz  qu'ils  traversent  con- 
ducteur de  réieciricité  :  \r  ndiure  de  la  surface  qu'ils  frappent  est 
sensiblement  indifférente.  Ahisi  disparaît  Tune  des  principales   dif- 


(•)  P.  Lknaud,  Ueber  Wirkunrfen  des  uUra-violetlen  Lichles  aufgasfôrmige  Kôr- 
pev  {Drude's  Annalen  d.  Physili,  t.  I,  \i.  48G-J07  ;  190J).  Ueber  die  Elektrici- 
lafszersfreuung  in  ultra-violcft  duvclistrahlter  Luft  [loc.  cil.y  t.  III,  p.  298-319; 
l'JOO). 

(')  Toutefois,  M.  Rranly  avait  déjà  observé,  au  cours  de  ses  recherches  (J.  de  Ph.^ 
3*  série,  t.  Il,  p.  300;  1893),  que  1  étincelle  de  décharge  d'un  condensateur  émet 
une  lumière  très  active  sur  les  corps  négatifs  et  aclive  aussi,  très  faiblement  il 
est  vrai,  sur  les  corps  positifs. 
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férences  d'après  lesquelles  on  était  conduit  à  considérer  la  nature 
des  rayons  X  comme  essentiellement  distinctes  de  celle  des  rayons 
ultra-violets. 


DE  L'EFFET  THERHOMAGNÉTIOÏÏE  LONGITUDINAL; 
Par  M.  Gbohobs  MOREAU. 

Lownds  a  publié  dans  les  Annales  de  Drude  de  cette  année (*) 
quelques  recherches  sur  Teffet  thennomaynctiqtie  longitudinal  dans 
le  bismuth.  Je  veux,  dans  cette  note,  indiquer  ses  résultats  et  ceux 
que  j'ai  obtenus  à  propos  du  même  phénomène,  dans  des  expé- 
riences faites  sur  les  métaux  magnétiques,  il  y  a  deux  ans  environ. 


Fio.  1. 


I.  Définition,  —  Une  lige  ou  une  lame  de  bismuth  est  disposée 
dans  un  champ  magnétique  normalement  aux  lignes  de  force  suppo- 
sées horizontales.   Un  flux  calorifique  vertical  est  établi  dans  le 


(i)  Brades  Annalen;  t.  IV,  p.  176778;  1901. 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X.  (Novembre  1901.) 
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métal.  Sous  Taction  du  champ,  il  se  produit,  parallèlement  au  flux, 
une  force  électromotrice  indépendante  du  sens  du  champ.  Cette  force 
électromotrice  longitudinale  est  totalement  différente  de  l'effet  ther- 
momagnétique  transversal  analogue  à  Teffet  Ha]l(']. 

II.  Expériences  de  Lownds.  —  Un  fil  de  bismuth  AB  de  1  mil- 
limètre de  diamètre  et  de  3*=™,!  de  longueur  est  disposé  dans  le 
champ  magnétique.  Son  extrémité  supérieure  A  est  soudée  au  fond 
d'une  enceinte  où  on  entretient  une  température  invariable  (eau 
bouillante,  glace,  mélange  d'éther  et  d'anhydride  carbonique,  air 
liquide).  L'extrémité  inférieure  est  à  la  température  extérieure.  — 
On  obtient  ainsi  dans  AB  une  chute  de  température  t^.  —  if b  =  Tj  , 
qu'on  évalue  par  deux  couples  Fer-Constantan  soudés  en  A  et  B. 
La  force  électromotrice  longitudinale  est  déterminée  par  une  mé- 
thode de  compensation  :  1*  sans  champ  e^  ;  2**  avec  champ  dans  les 
deux  sens  e^  et  e^\  S'*  sans  champ  e^.  L'effet  thermomagnétique  est 
caractérisé  par  la  formule  : 

,j  ^  (g2  +  e:^)-(gf+e.|). 

Voici  quelques-unes  des  courbes  de  variation  de  n  avec  le  champ 

{fig,  1). 

Les  températures  moyennesdu  (il,  c'est-à-dire  T=  ^  T" — ^,  sont  mar- 
quées au-dessous  de  chacune  d'elles,  et  les  différences  t,  sont  : 

(I)    T,  =  106^,5;     (II)     T^=zl24%2;     (III)     t,  —  50°,5;    (IV)     x,  =i46S6; 
(V)    T,  =  4'2°,7  ;      e  =  HT,  en  micro-volts. 

11  apparaît  bien  que  l'effet  longitudinal  dépend  de  la  température 
moyenne.  Pour  une  valeur  donnée  de-T  m  —  135°,  par  exemple,  le 
courant,  d'abord  de  sens  opposé  au  flux  calorifique,  pour  les  champs 
inférieurs  à  4.000  unités  environ,  lui  devient  parallèle.  L^effet  ton^«7«- 
dinal  change  de  sens  et  le  champ  du  courant  nul  est  d'autant  plus 
grand  que  la  température  moyenne  est  plus  élevée. 

III.  Expcriences  stir  les  métaux  magnétiques,  —  J'ai  étudié  le 
nickel,  le  fer  doux  et  l'acier  doux. 

La  lame  métallique  est  courbée  en  forme  d'IJ  renversé  BAC  {fiy,  2). 
Les  branches  verticales  arrivent  dans  des  électrodes  de  mercure  B  et  C 

(i)  J,  de  Phys.,  3^  série,  p.  497;  1900. 
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entourées  d'eau  à  température  fixe  et  d'où  part  le  circuit  extérieur. 
L'une  des  branches  AB  traverse  le  champ  magnétique  horizontal 
de  Télectro-aîmant  EE. 

En  a  et  6  sont  soudés  deux  couples  Pt-Cu  qui  donnent  les  tempé- 
ratures des  branches  correspondantes.  On  chaufTe  la  lame  par  une 
grosse  barre  de  cuivre  soudée  en  A.  On  établit  ainsi  dans  chaque 
branche  un  flux  calorifique  dirigé  de  haut  en  bas  et  dont  Tun,  AabB, 
est  soumis  au  champ  magnétique. 


Fkî.  2. 


On  équilibre  par  une  force  électromotrice  extérieure  le  faible  cou- 
rant thermo-électrique  produit  dans  la  lame  à  Tétat  neutre.  En  excitant 
Télectro,  on  observe  une  force  électromotrice  longitudinale,  parallèle 
au  flux,  indépendante  des  dimensions  de  la  lame,  qui  ne  change  pas 
si  on  renverse  le  champ.  Son  signe  et  sa  grandeur  dépendent  de  la 
chute  de  température  t^  :  -  ta  —  tt,  et  de  la  température  moyenne 

T  =  **  T"  ^,  ainsi  que  de  l'intensité  du  champ  IL  C'est  Y  effet  thermo- 

magnétique  longitudinal. 

Les  nombres  suivants  se  rapportent  à  une  lame  de  nickel  pur  de 
5  centimètres  de  largeur,  0™"*,3  d'épaisseur  ;  A  est  la  déviation  gal- 
vanométrique  due  au  courant  longitudinal,  de  laquelle  je  déduis  la 
force  électromotrice  en  micro-volts. 

ta  -f  h 


T.  =  fa 


to  =r  i63« 


=  f  iu«,r> 
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H 

û  • 

~  i 

e  en  miero-rolU 

850 

—    38 

—  0,23 

—    3,48 

1750 

—    67 

-0,41 

—    6,21 

2600 

—    7J,5 

—  0,43 

—    6,51 

3500 

—    40,5 

-0,25 

—    3,80 

5000 

+    77,5 

+  0,47 

+    7,12 

6500 

+  136 

+  0,83 

+  12,58 

7300 

+  162 

+  1,00 

+  15,16 

9700 

+  200 

+  1,22 

+  18,49 

12000 

+  2-J4 

+  1,31 

+  19,06 

13800 

+  268 

+  1,61 

+  24,40 

Formule  de  calcul  de  e  :  c  :=  0,093n  [ta  —  f^») 

Le  signe  —  indique  que  le  courant  longitudinal  a  le  même  sens 
que  le  flux  calorifique  dans  la  branche  AB.. 

l^a  force  électromotrice  due  au  champ  part  de  zéro,  croît  jusqu'à 
un  maximum,  change  de  sens  pour  II  =  4.000  unités  environ,  et 
reste  ensuite  opposée  au  flux  calorîflque. 


doux 


FiG.  3. 


Voici  quelques-unes  des  courbes  (/^//.  3)  que  j'ai  obtenues  en  modî- 
liant  T,  et  T.  On  a  porté  en  ordonnées  n  et  en  abscisses  H. 
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'««'"^^"'^" t"  :;=«"■'  : =:Ji:,5i '=».«-. 

Acier  :  Courbe III        T|  r=  l64o,4       t  =  +  107°       e  =  0,072nT4 

Les  trois  métaux  magnétiques  présentent  les  mêmes  caractères 
au  point  de  vue  de  Teffet  longitudinal.  Tout  d'abord,  le  courant  a  le 
sens  du  flux  calorifique,  puis  inversion  et  enfin  le  même  sens.  Le 
point  d'inversion,  très  différent  pour  les  trois  métaux,  s'éloigne  du 
champ  zéro  à  mesure  que  la  température  vaoy ennQ  s'abaisse. 

Les  courbes  précédentes  présentent  la  plus  grande  analogie  avec 
celles  du  bismuth.  On  peut  dire  qu'elles  sont  identiques  au  signe 
près,  puisque,  d'après  les  expériences  de  Lownds,le  courant  du  bis- 
muth, d'abord  opposé  au  ihix,  lui  devient  parallèle,  le  champ  à'ïïi- 
y  ersion  augmentant  d'intensité  quand  la  température  moyenne  s'dève. 

INTERPRÉTATION  DES  RESULTATS. 

I.  Métaux  magnétiques,  —  D'après  les  recherches  de  Houlle- 
vigue(^),  l'effet  Thomson  d'un  métal  magnétique  varie  avec  l'ai- 
mantation longitudinale.  Entre  deux  tranches  successives  aux  tem- 
pératures T  -\-  c?T  et  T,  Taimantation  introduit  une  différence  de 
potentiel 

où  ff^  est  la  modification  de  la  chaleur  spécifique  d'électricité  <t  sous 
l'action  de  H. 

D'après  le  même  savant,  entre  deux  tranches  successives  d'un 
métal  inégalement  aimantées,  il  y  a  une  différence  de  potentiel 

ou  X  est  un  coefficient  analogue  à  (t^,   il  est  fonction  de  H  et  de  T. 
Comme  ff^,  il  ne  change  pas  de  signe  avec  H. 

Les  mêmes  coefficients  peuvent  être  définis  pour  l'aimantation 
t  ransversale.  Si  nous  nous  reportons  à  la  fig.  %^  et  si  nous 
évaluons  la  chute  de  potentiel  dans  la  branche  \ahB  sous  Taction  du 

(')  HouLLEviouE,  Annales  de  Physique  et  Chimie,!  \  1896. 
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champ  magnétique,  nous  avons  : 


(1) 


Vb  -  Va  =  fa\dT  +  fO^  -  h)  rfH  ; 


X  se  rapporte  à  Aa  et  X^  à  B6  où- le  champ  varie.  Or  X  est  supérieur 
à  X4 ,  car  les  coefficients  <r^  et  X  croissent  avec  la  température  ;  donc 
on  a  : 

Vb  -  Va  =  a  +  p, 

où  : 


ff^rfT        et       p  =   /  (X  —  X^) 


cfH. 


a.  Fer  doux.  —  D'après  Houllevigue,  u^  est  négatif  sî  H  est  infé- 
rieur àâ50  unités.  Ce  nombre  se  rapporte  à  Taimantation  longitudi- 
nale ;  il  doit  être  plus  élevé  si  la  lame  est  aimantée  transversalement. 
En  outre,  X  —  X,  est  négatif  et  faible  pour  les  champs  peu  intenses  ; 
donc  a  -|-  p  est  d'abord  positif  et  change  de  signe  pour  une  valeur 
de  H  qui  dépend  de  la  température  moyenne  de  la  plaque.  Le  cou- 
rant longitudinal  thermomagnétique  ira  d'abord  de  B  vers  A  dans 
le  circuit  extérieur,  puis  ensuite  de  A  vers  B. 

b.  Acier  doux.  —  <7|  et  X  sont  négatifs,  donc  même  conclusion 
que  pour  le  fer. 

c.  Nickel,  —  On  n'a  aucune  mesure  directe  de  (s^  et  X,  mais  les  pro- 
priétés magnétiques  du  nickel  semblent  indiquer  un  effet  analogue 
au  fer  doux. 

II.  Bismuth., —  LHnterprétation  précédente  paraît  s'appliquer  au 
bismuth  sous  une  forme  peu  différente. 

Dans  une  des  expériences  de  Lownds,la  chute  de  température  est 
124°,2  pour  S***",!  et  une  température  moyenne  de  — ili*.  Donc,  des 
points  très  rapprochés  du  fil  de  bismuth  sont  à  des  températures 
très  différentes.  Or,  les  expériences  de  Curie  ont  montré  que  le 
coefficient  d'aimantation  du  bismuth  augmente  notablement  quand 
la  température  s'abaisse  ;  par  suite,  on  peut  supposer  que  deux 
tranches  voisines  présenteront  de  ce  fait  une  différence  de  potentiel. 
Si  par  ailleurs  la  chaleur  spécifique  du  bismuth  varie  par  l'aimanta- 
tion, on  a  entre  deux  tranches  : 

(2)  dV  —  's^dl  +  X^rfK, 

où  K  est  le  coefficient  d'aimantation  à  la  température  T.  On  remar- 
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quera  que  le  coefficient  X^  de  la  formule  (â)  n'a  pas  la  même  significa*- 
tion  que  X  de  la  formule  (i).  X,  n'existe  que  s'il  y  a  chute  de  tempéra- 
ture dans  le  champ. 

Les  variations  simultanées  de  a^  et  de  Xj  avec  H  et  T  donnent 
l'explication  de  l'effet  longitudinal.  Mon  interprétation,  il  est  vrai,  ne 
repose  sur  aucun  fait  expérimental  direct,  puisqu'on  n'a  pas 
mesuré  «r^  et  X,,  mais  elle  n'est  pas  en  contradiction  avec  les  deux 
observations  suivantes  de  Lownds  : 

1**  On  dispose  normalement  aux  lignes  de  force  d'un  champ 
magnétique  Vune  des  soudures  du  couple  Bi-Cu.  La  température  de 
cette  soudure  est  maintenue  constante  jusqu'en  dehors  du  champ. 
La  force  ^lectrornolrice  ne  varie  pas  avec  r aimantation. 

2*  Un  couple  Bi-Cu  a  ses  soudures  dans  le  champ  magnétique  ou 
en  dehors,  de  façon  à  présenter  la  même  chute  de  température  dans 
le  champ.  Dans  les  deux  cas,  V aimantation  produit  la  même  varia^ 
tion. 

Ces  observations  prouvent  que  l'effet  Peltier  au  contact  Bi-Cu 
n'est  pas  modifié  par  le  champ.  Elles  concordent  avec  l'hypothèse 
faite  sur  d,  et  Xj.  Dans  l'observation  (i),  il  n'y  a  pas  de  chute  dans  le 
champi»  donc  ff,  et  >2  sont  nuls.  Dans  l'observation  (2),  la  chute  est  la 
même  quelle  que  soit  la  position  des  soudures,  donc  les  effets  dus  à 
<r,  et  Xj  sont  identiques. 

Conclusion,  —  L'effet  thermomagnétique  longitudinal  peut  être 
regardé  co7nme  résultant  d'une  modification  des  ele'ments  therino- 
électriques. 


NOUVEAUX  RÉFRAGTOMÈTRES  (1)  ; 
Par  M.  P.  CULMANN. 

Les  quatre  réfractomëtres  que  je  vais  décrire  sont  construits 
pour  les  liquides;  néanmoins,  ils  permettent  d'opérer  sur  les 
solides;  mais  les  mesures  sont  alors  moins  commodes  ;  aussi  ne 
parlerai-je  ici  que  de  leur  application  aux  liquides. 

Les  instruments  dont  il  s  agît  utilisent  l'incidence  rasante.  Ce 
cas  particulier  de  la  réfraction  donne  des  formules  aussi  simples 

(*)  Construits  par  la  Maison  Zeiss,  de  Téna. 
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que  celles  de  la  réflexion  totale,  car  la  marche  du  rayon  limite  est 
déterminée  par  des  formules  tout  à  fait  analogues  dans  les  deux  cas  ; 
mais  rincidence  rasante  a  sur  la  réflexion  totale  l'avantage  de  donner 


Fio.  1. 


KA,Mflsmfitij£iiJL'È 


une  limite  plus  tranchée,  Tune  des  plages  étant  absolument  noire, 
Tautre  claire,  tandis  que,  pour  la  réflexion  totale,  il  n'y  a  qu'une 
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différence  de  clarté,  plus  difficile  à  apprécier  entre  les  deux  plages. 
Réfractomètre  à  angle  variable.  —  Le  réfractomètre  à  angle 
variable  [fig.  1)  réalise  le  plus  direclement  le  principe  de  la 
méthode.  Le  liquide  à  examiner  est  contenu  dans  un  vase  dont  le 
fond  est  formé  par  une  lame  de  verre  à  faces  parallèles,  B  {fig.  2). 


Fii.  2. 


On  éclaire  la  lame,  sous  Tincidence  rasante,  par  un  faisceau  de 
rayons  monochromatiques.  Suivons  le  rayon  limite  tracé  sur  la 
figure.  Les  faces  de  la  lame  étant  parallèles,  tout  se  passe  comme 
si  le  rayon  allait  directement,  sous  l'incidence  rasante,  de  Tair 
au  liquide,  et  l'angle  de  réfraction  e  du  rayon  dans  le  liquide  est 
donné  par  Féquation.: 

n  sine  =1, 

si  nous  désignons  par  n  Findice  du  liquide.  11  suffira  donc  de 
mesurer  e  pour  obtenir  n  =  cosec  e.  On  se  sert,  à  cet  effet,  d'un 
viseur  F  {fig.  i)  pointé  à  Finfini.  Le  viseur  tourne  autour  d'un  axe 
parallèle  aux  faces  de  la  lame  B.  Il  fait  corps  avec  un  vernier  N  qui 
se  déplace  sur  un  cercle  ïijie  S.  Quand  le  vernier  est  au  zéro,  Faxe 
optique  du  viseur  doit  être  perpendiculaire  à  la  lame  B.  Le  viseur 
porte,  devant  son  objectif,  un  cône  tronqué  en  verre  G  {fig.  2),  dont 
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les  faces  planes  sont  normales  à  Taxe  optique  du  viseur;  la  face 
inférieure  du  cône  pénètre  dans  le  liquide.  Si  nous  amenons  la  croi- 
sée des  fils  sur  le.  rayon  limite,  Tangle  mesuré  par  le  vernier  sera 
Fangle  e  de  notre  formule,  car  le  rayon  limite  ne  subira  aucune 
déviation  dans  le  viseur. 

M.  Pulfrich,  l'inventeur  de  cet  appareil,  Ta  nommé  réfractomètre 
à  angle  variable,  parce  que  la  partie  du  liquide  traversée  par  le  rayon 
limite  affecte  la  forme  d'un  prisme,  dont  Tangle,  égal  à  Tangle  e  de 
notre  formule,  est  variable. 

Pour  vérifier  si  les  faces  planes  du  cône  G  sont  normales  à  Taxe 
optique  du  viseur,  on  se  sert  de  rautocollîmation.  Afin  de  laisser  la 
croisée  des  fils  entièrement  libre,  une  partie  latérale  seulement  du 
réticule  est  éclairée  par  un  prisme  à  réflexion  totale  placé  derrière 
la  petite  fenêtre  a  du  viseur. 


Fio.  3. 

L'image  p' (/î^.  3),  obtenue  par  réflexion  sur  les  faces  du  cône,  doit 
se  superposer  exactement  au  réticule.  La  rectification  se  fait  en 
déplaçant  l'objectif  du  viseur  à  l'aide  de  deux  vis  5,  jusqu'à  ce  que 
lu  superposition  soit  obtenue.  Cette  première  vérification  faite,  on 
amène  le  vernier  sur  le  zéro  du  cercle  divisé  et  on  vérifie,  toujours 
par  autocollimation,  si  l'axe  optique  est  normal  aux  faces  de  la 
lame  B.  Pour  la  rectification,  on  déplace  la  lame  à  l'aide  des  vis  J. 

La  lame  B  peut  s'approcher  très  près  du  cône  G.  Ce  cône  est 
taillé  en  biseau  par  deux  plans  parallèles  à  l'axe  de  rotation,  comme 
on  le  voit  sur  la  figure.  L'axe  de  rotation  passe  par  l'arête  inférieure 
du  cône  G.  Cette  arête  reste,  par  conséquent,  immobile  quand  on 
déplace  le  viseur,  et  r(m  ne  risque  pas  d'endommager  la  lame, 
même  lorsqu'elle  se  trouve  très  près  du  cône. 

Le  vase  qui  contient  le  liquide  est  simplement  posé  sur  les  vis  J  et 
retenu  par  les  rebords  de  son  support.  Celui-ci  se  déplace  de  haut 
en  bas  sur  une  colonne  prismatique  et  se  fixe  à  l'aide  de  la  vis  D. 

Le  cercle  est  divisé  en  demi-degrés,  le  vernier  donne  la  minute. 
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Si  Ton  fait  une  erreur  le  dans  la  leclure  de  Tangle,  Terpeur  corres- 
pondante de  rindîce  An  sera  donnée  par  Féquation  : 


.  Ae 

An  =  — 


sine  tange 


Le  tableau  suivant  donne,  en  unités  du  quatrième  chiffre  décimal, 
Terreur  de  n  correspondant  à  une  erreur  de  leclure  d'une  minute 
sexagésimale  : 

n  1,3  1,0  1,7  1,9  2,1  2,3 

e       50%  17'     41%49'       36°,2'      31°,45         28%26         25^46 
Aïi        3,1  4,9  6,8  8,9  11,3  13,9 

Pour  les  mesures  de  dispersion,  on  peut  obtenir  une  exactitude 
relative,  environ  dix  fois  plus  grande,  à  Taide  du  mouvement  micro- 
métrique  M.  Le  tambour  indique  les  dixièmes  de  minute,  il  permet 
un  déplacement  de  5*. 

La  lentille  B  sert  pour  l'éclairage .  On  place  la  flamme  de  manière 
à  ce  que  son  image  soit  projetée  sur  l'écran  à  ouverture  rectangu- 
laire qui  se  trouve  devant  le  vase  contenant  le  liquide. 

On  peut  adapter  sur  Toculaire  un  diaphragme,  percé  d*une  ouver- 
ture rectangulaire  correspondant  exactement  à  Timage  de  la  face 
inférieure  du  cône  G.  Ce  diaphragme  intercepte  les  rayons  réfléchis 
sur  les  biseaux  du  cône. 

Au  point  de  vue  pratique,  le  réfractomètre  à  angle  variable  a  sur 
le  réfractomètre  d'Abbe  l'avantage  de  permettre  la  mesure  d'indices 
plus  élevés;  car,  dans  le  réfractomètre  d'Abbe,  l'incidence  rasante 
se  produit  au  passage  du  liquide  au  verre  ;  il  n'existe  donc  de 
rayon  limite  qu'à  la  condition  que  le  verre  soit  plus  réfringent  que 
le  liquide.  Ici  on  peut  dire  que  l'incidence  rasante  se  fait  au  pas- 
sage de  l'air  au  liquide  :  il  y  a,  par  conséquent,  toujours  un  rayon 
limite. 

Dans  le  réfractomètre  d'Abbe,  on  est  obligé  de  choisir  le  verre  du 
prisme  supérieur  parmi  les  tlints  lourds  pour  ne  pas  trop  restreindre 
Téchelle  limitée,  comme  nous  venons  de  le  voir,  par  l'indice  de  ce 
verre.  Ces  flints  lourds  sont  assez  délicats.  Dans  le  réfractomètre  à 
angle  variable,  les  verres  en  contact  avec  le  liquide  n'interviennent 
pas  dans  les  mesures  et  peuvent  être  pris  parmi  les  fontes  qui 
résistent  bien  aux  acides. 

Malgré  ces  deux  avantages,  on  donnera,  en  général,  la  préférence 
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au  réfracloraètre  d'Abbe  et  on  réservera  le  réfractomètre  à  angle 
variable  aux  liquides,  rares  d'ailleurs,  dont  Tindicè  tombe  hors  de 
réchelle  de  cet  instrument,  et  aux  acides  qui  risqueraient  d'attaquer 
le  verre  de  ses  prismes.  Le  réfractomètre  à  angle  variable  laisse  le 
liquide  à  découvert,  ce  qui  a  Tinconvénient  de  rendre  difficile  la 
mesure  de  la  température,  quand  le  liquide  est  sujet  à  s'évaporer 
rapidement.  Il  ne  permet  pas  d  élever  et  de  maintenir  constante  la 
température  du  liquide  à  étudier  et,  par  suite,  ne  convient  pias  aux 
matières  ne  se  liquéfiant  pas  à  la  température  ordinaire.  En  outre, 
il  donne  moins  de  précision,  tout  en  exigeant  une  plus  grande  quan- 
tité de  liquide,  et  n^est  pas  organisé  pour  l'emploi  de  la  lumière 
blanche. 

Réfractomètre  cTAbbe,  —  Le  réfractomètre  d'Abbe  a  été  décrit, 
en  1874,  par  son  inventeur.  Je  rappellerai  ici  sa  construction,  parce 
que  deux  des  réfrac tomètres  nouveaux  que  j  ai  présentés  à  la  Société 
de  Physique  en  dérivent.  Deux  prismes  en  flint  a  et  6  (Voir  plus  loin, 
fig.  8,  les  lettres  a  et  b  ne  sont  pas  marquées)  renferment  entre  eux 
une  couche  mince  (épaisseur  environ  1/20  de  millimètre)  du  liquide 
à  examiner.  Le  prisme  inférieur  b  ne  sert  qu'à  retenir  le  liquide  et  à 
faciliter  l'éclairage  du  prisme  supérieur  a.  La  face  du  prisme  ô,  qui 
est  en  contact  avec  le  liquide,  n'est  plus  polie,  dans  les  derniers 
modèles  de  l'instrument,  afin  d'éviter  les  réflexions  nuisibles  qui  s'y 
produisaient.  Les  deux  faces  hypoténuses  des  prismes  a  et  b  doivent 
être  très  rapprochées  l'une  de  l'autre  pour  que  l'on  puisse  admettre 
que  la  lumière  pénétrant  dans  le  second  prisme  a  contient  bien  des 
rayons  formant  avec  la  normale  un  angle  de  90**.  Supposons  cette 
condition  remplie  et  suivons  le  rayon  limite.  En  adoptant  les  lettres 
marquées  sur  la  figure,  nous  aurons,  si  nous  désignons  par  n  l'indice 
du  liquide,  par  N  celui  du  prisme  a,  et  par  a  l'angle  réfringent  du 

prisme  : 

n  rzr  Nsin  e 
r  z=  a  —  e 
N  sin  r  =  sin  i. 

On  voit  que  l'angle  d'émergence  i  est,  pour  un  prisme  donné, 
fonction  de  l'indice  du  liquide  n.  Dirigeons  un  viseur  fixe  F  (/ig,  4), 
pointé  à  l'infini,  sur  le  système  des  deux  prismes  a  et  &,  et  faisons 
tourner  ceux-ci  jusqu'à  ce  que  le  rayon  limite  tombe  sur  la  croisée 
des  fils  :  l'angle  de  rotation  sera  l'angle  i,  si  nous  mesurons  cet 
angle  à  partir  de  la  position  pour  laquelle  l'axe  du  viseur  est  normal 
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à  la  face  extérieure  du  prisme  a.  i  élant  fonclion  de  n  seulement,  on 
pourra  graduer  le  cercle  S  qui  mesure  cet  angle,  de  manière  à  ce 
qu'il  donne  directement  les  indices  n  du  liquide.  C'est  ce  qui  a  été 


FiG.    i. 


fait  par  la  maison  Zeiss  (le  vernier  I  du  cercle  S  est  solidaire  du 
système  des  prismes  a  et  6  contenus  dans  les  boîtes  métalliques  A 
etB).  Supposons  la  graduation  établie  pour  une  couleur  donnée 7)  — 
M.  Abbe  a  choisi  la  lumière  du  sodium,  —  une  autre  couleur  q  donnera 
une  limite  différente  et,  en  lumière  blanche,  la  limite  sera  colorée. 
Cet  inconvénient  peut  être  évité.  Soient  dn  et  c/N  les  accroisse- 
ments que  subissent  les  indices  n  et  N  lorsqu'on  passe  de  la  couleurp 
à  la  couleur  q.  L'accroissement  correspondant  di  de  l'angle  d'émer- 
gence i  s'obtiendra  en  différenciant  les  équations  écrites  plus  haut: 


1 
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on  aura  : 

, .       sin  a  .  dN  —  cos  r  .  dn 

(Il    :^   ; . 

cosi  cosc 

On  peut  donc,  en  annulant  sin  ac/N  —  cos  rdn^  annuler  la  disper- 
sion di  pour  un  liquide  donné.  La  limite  tombe  alors  en  même  temps 
sur  la  croisée  des  fils  pour  les  deux  couleurs  p  et  ^,  et  paraît  achro- 
matique en  lumière  blanche.  Mais,  en  opérant  ainsi,  ce  résultat  n'est 

obtenu  que  pour  une  seule  valeur  de  -rzz  =  —. — >  c'est-à-dire  pour  un 

seul  liquide.  Pour  un  liquide  différent,  di  n'est,  en  général,  pas  nul. 
On  ne  pourra  donc  employer  ce  procédé  d'achromatisation  que  pour 
les  réfractomèlres  destinés  à  un  liquide  particulier,  par  exemple  au 
beurre  fcmdu.  Le  réfractomètre  d'Abbe  devant  s'employer,  au  con- 
traire, avec  des  liquides  de  nature  très  diverse,  il  a  fallu  recourir 
pour  cet  instrument  à  un  autre  moyen  de  rendre  la  limite  incolore  en 
lumière  blanche.  Le  dispositif  imaginé  à  cet  effet  par  M.  Abbe 
pourrait  s'appeler  un  diasporomètre  à  vision  directe.  Deux  prismes 
identiques  e  et  e/,  à  vision  directe  pour  la  couleur  p,  sont  placés  Tun 


derrière  l'autre  devant  Tobjectifdu  viseur,  lueurs  sections  principales 
se  coupent  sur  Taxe  optique  0  du  viseur  [fig,  3).  Soient- OL  =  K 
et  OM  =  K  les  dispersions  propres  de  chacun  de  ces  deux  prismes. 
Leur  effet  s'ajoulanl,  ils  produiront  une  dispersion  totale  ON  = 
:2K  cos  z,  si  nous  désignons  par  2z  l'angle  que  forment  entre  elles 
leurs  sections  principales,  et  cette  dispersion  résultante âK  cos  z  aura 
la  direction  de  la  bissectrice  de  l'angle  des  sections  principales  OM 
et  OL.  Supposons  d'abord  l'angle  2  égal  à  zéro  et  les  sections  prin- 
cipales des  prismes  c  et  d  parallèles  à  la  section  principale  du 
prisme  a,  puis  tournons  Tun  des  prismes  c  et  d  à  gauche,  l'autre  à 
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droite  d'un  même  angle  z.  La  dispersion,  égale  d'abord  à  2K, 
prendra  successivement  toutes  les  valeurs  comprises  entre  2K  et 
zéro,  puis  changera  de  signe  et  augmentera  de  nouveau  en  valeur 
absolue  jusqu'à  2K.  La  direction  de  cette  dispersion,  résultant  de 
l'action  des  deux  prismes  c  et  c?,  restera  toujours  celle  du  plan  de 
la  section  principale  de  a.  On  pourra  donc,  en  faisant  varier  z^ 
compenser  la  dispersion  di  par  une  dispersion  2K  cos  z  dirigée 
en  sens  contraire,  et  cela  quelle  que  soit  la  valeur  de  di^  pourvu 
qu'elle  ne  dépasse  pas  2K.  La  limite  coïncidera  alors  pour  les 
couleurs  p  et  ^  et  paraîtra  presque  incolore  en  lumière  blanche  pour 
les  liquides  dont  la  dispersion  n'est  pas  anormale.  Nous  avons 
supposé  la  graduation  du  limbe  établie  pour  la  couleur  p  :  les 
prismes  c  qI  d  laissant  passer  sans  la  dévier  cette  couleur,  la  gra- 
duation donnera,  même  en  lumière  blanche,  l'indice  correspondant 
à  la  couleur  p  et  non  celui  qui  correspond  à  la  partie  la  plus 
claire  du  spectre,  comme  on  pourrait  le  croire  au  premier  abord. 
L'angle  z^  nécessaire  pour  obtenir  l'achromatisme,  peut  servir  à 
mesurer  approximativement  la  dispersion  du  liquide.  La  limite 
devient  blanche  quand  la  dispersion  des  prismes  c  ^id  est,  en  valeur 
absolue,  égale  à  di.  Egalant  ces  deux  valeurs,  on  trouve  : 

,        «,  costcosecosz   ,    sina  ,^.  ,    , 

cosr  '   cosr  ^ 

g  et  h  étant,  pour  un  instrument  donné,  des  fonctions  de  l'indice  n 
du  liquide,  fonctions  qu'on  peut  mettre  en  forme  de  tables,  comme 
l'a  fait  la  maison  Zeiss.  On  sait  que  les  rapports  des  dispersions 
rZn,  dN  et  K  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  toutes  les  couleurs.  L'expé- 
rience a  montré  que  les  valeurs  obtenues  pour  dn  sont,  en  général, 
assez  exactes,  si  l'on  prend  pour  dn,  dN  et  K  les  dispersions  cor- 
respondant à  l'intervalle  CF  du  spectre  solaire. 

La  /ïg,  4  fait  voir  l'ensemble  de  l'appareil.  Le  miroir  R  renvoie 
la  lumière  sur  le  système  des  prismes  a  et  6,  entourés  de  boîtes 
métalliques  à  double  paroi  A  et  B,  par  lesquelles  on  peut  faire  circu- 
ler un  courant  d'eau  froide  ou  chaude  maintenu  à  température  cons- 
tante par  un  thermostat.  Un  thermomètre  donne  la  température 
de  l'eau,  égale  à  celle  du  liquide  quand  le  régime  est  devenu 
stationnaire.  Le  prisme  inférieur  pivote  avec  sa  boîte  B  autour  de 
la  charnière  c.  Pour  introduire  le  liquide,  on  renverse  toute  la 
partie  supérieure  de  l'appareil,  on  tourne  le  bouton  v,  on  écarte  le 
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prisme  ft,  et  on  fait  tomber  une  goutte  du  liquide  sur  le  prisme  a, 
puis  on  remet  le  prisme  b  en  place  et  on  ramène  l'appareil  à  sa 
position  primitive  pour  faire  les  mesures. 

Le  bouton  M  commande  le  mouvement  des  prismes  c  et  d.  C'est  à 
Taide  de  ce  bouton  qu'on  achromatise  la  limite. 
.   L'angle  z  se  lit  sur  la  division  T,  qui  est  arbitraire  (une  division 
vaut  3°). 

Le  réfraclomètre  d'Abbe  peut  s'employer  pour  les  liquides  dont 
l'indice  est  compris  entre  i,3  et  1,7.  Il  donne  ces  indices  à  leciure 
directe,  sans  aucun  calcul,  à  environ  deux  unités  du  quatrième  chiffre 
décimal  près.  Il  n'exige  que  quelques  gouttes  de  liquide  et  permet 
d'élever  et  de  maintenir  constante  la  température  du  liquide  avec 
Taide  d'un  thermostat.  Les  mesures  se  font  à  la  lumière  blanche, 
tout  en  donnant  la  valeur  de  l'indice  pour  la  raie  D  du  spectre 
solaire. 

Rëft-actomètre  de  démonstration,  —  Le  réfractomètre  de  démons- 
tration est  un  réfractomètre  d'Abbe  construit  en  vue  des  manipula- 
tions de  physique.  Toutes  les  constantes  nécessaires  pour  le  calcul 
des  indices  se  déterminent  sur  l'instrument  lui-même.  En  outre,  celui- 
ci  permet  de  mettre  en  œuvre  les  trois  méthodes  qui  se  basent  sur 


FiG.  6. 


Fuî.  7. 


FiG.  8. 


les  propriétés  du  rayon  limite  :  la  réflexion  totale  (fig.  6),  l'incidence 
rasante  {fig,  1)  et  la  méthode  d'Abbe  [fîg,  8),  et  met  bien  en  relief  les 
différences  d'aspect  que  la  limite  présente  dans  ces  trois  cas,  soit  en 
lumière  blanche,  soit  en  lumière  homogène. 

Pour  simplifier  l'appareil,  on  a  supprimé  le  dispositif  servant  à 
achromatiser  la  limite.  Les  mesures  précises  doivent,  par  conséquent, 
être  faites  à  la  lumière  monochrouiatique. 

La  lunette  F  (fig.  9)  est  autocollimatrice  (le  dispositif  employé  est 
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identique  à  celui  que  nous  avons  décrit  à  propos  du  réfractomètrc  à 
angle  variable)  ;  on  peut  donc  facilement  mesurer  Tangle  du  prisme  d 
et  Tangle  d'émergence  i  du  rayon  limite,  puis  calculer  Tindice  n  du 
liquide  par  les  équations  données  plus  haut,  quand  on  connaît  Tin- 


Fio.  9. 


dice  N  du  prisme.  Pour  obtenir  celui-ci,  on  commence  par  opérer  sur 
Fair,  n  étant  alors  égal  à  1,  les  équations  donnent  N.  La  mesure  sur 
Fair  se  prêle  fort  bien  à  l'emploi  des  trois  méthodes  caractérisées  par 
les  fig,  6,  7  et  8.  Un  petit  volet  à  charnières  masque  la  face  inem- 
ployée du  prisme. 

L'instrument  se  manie  à  la  main.  On  saisit  la  lunette  de  la  main 
droite  entre  les  deux  montants  qui  la  fixent  sur  le  cercle  et  on 
manœuvre  Falidade  A  de  la  main  gauche.  Cette  alidade  fait  corps 
avec  le  système  des  prismes  et  porte  un  vernier  d  donnant  deux 
minutes;  le  cercle  lui-même  est  divisé  en  demi-degrés.  Les  trois 
vis  I  servent  à  régler  la  position  du  prisme. 

J.  de  Phys.,  3»  série,  t.  X.  (Novembre  1901.)  47 


n 
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R^fraciomètre  à  immersion.  — Nous  aroos  remarqué, en  décrirmi 
le  réfractomètre  Abbe,  que  le  prisme  inférieur  b  de  cet  instrument 
irlntervenaît  pas  dans  les  mesures.  I>ans  le  réfiractomètre  à  immer- 
sion, ce  prisme  n'existe  plus  ;  il  ne  reste  que  le  prisme  a  du  réfracte- 


Fir,.   10. 

mètre  Abbe,  désigné  ici  {/t(/,  iO;  par  la  lettre  P.  Le  prisme  P  est 
directement  immergé  dans  le  liquide  à  examiner,  ce  qui  a  Tavantage 
de  supprimer  complètement  les  réflexions  toujours  plus  ou  moins 
nuisibles  qui  se  produisent  sur  la  face  hypoténuse  du  prisme  b.  La 
limite  est  alors  plus  nette  et  supporte  un  grossissement  plus  consi- 
dérable. 

L'éclairage  se  fait,  à  Taide  d'un  miroir  S^  par  une  paroi  latérale 
{/îg,  10)  ou  par  le  fond  (fy,  il)  d'un  vase  rempli  d'eau  dans  lequel 
plongent  les  verres  ou  le  récipient  particulier  contenant  le  liquide  à 
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examiner.  La  marche  du  rayon  limite  est  marquée  sur  la  fig,  10.  Le 
prisme  P  fait  corps  avec  la  lunette,  comme  toujours  pointée  à  Tinfini. 
Selon  la  direction  du  rayon  limite,  la  limite  se  forme  à  un  endroit  dif- 
férent du  plan  focal.  Un  micromètre  placé  dans  ce  plan  permet  de 


FiG.    11. 

relever  cette  position,  qui,  pour  un  instrument  donné,  est  fonction 
de  rindice  du  liquide.  Une  table  donne  les  valeurs  de  Tindice  corres- 
pondant aux  lectures  du  micromètre.  Pour  faciliter  Testime  des 
dixièmes,  le  micromètre  est  mobile.  On  peut  le  déplacer  exactement 
d'une  division  à  Taide  de  la  vis  micrométrique  Z,  qui  indique,  sur 
son  pourtour,  les  dixièmes  à  ajouter  à  la  lecture  des  entiers,  lors- 
qu'on a  ramené  avec  la  vis  la  limite  sur  le  trait  le  plus  voisin  (vers 
les  petits  chiffres). 

On  aurait  pu  tracer  sur  le  micromètre   une   division  indiquant 
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directement  les  indices.  On  s'est  épargné  ce  travail,  parce  que  l'ins- 
trument s'emploie  surtout  pour  le  dosage  des  matières  dissoutes  dans 
Teau,  et  que,  pour  ce  genre  de  mesure,  une  division  arbitraire  rend 
Içs  mêmes  services  qu'une  division  en  indices,  plus  difficile  a  établir. 

En  se  reportant  à  la  figure,  on  voit  que,  dans  cet  instrument,  il  n'y 
a  qu'un  prisme  à  vision  directe,  A,  au  lieu  de  deux  prismes,  c  et  d, 
employés  dans  le  réfractomètre  Abbe.  La  section  principale  de  ce 
prisme  A  est  parallèle  à  l'axe  optique.  On  peut  faire  tourner  le  prisme 
autour  de  cet  axe  à  l'aide  de  la  bague  moletée  R.  Le  prisme  A  est  à 
vision  directe  pour  la  raie  D  du  spectre  solaire,  et  l'étalonnage  du 
micromètre  est  fait  pour  cette  .même  raie.  Si  la  section  principale  du 
prisme  A  forme  avec  la  section  principale  du  prisme  P  un  angle  z, 
le  premier  prisme  produira  dans  la  section  principale  du  second  une 
dispersion  égale  à  K  cos  z  qui  pourra  servir  à  compenser  les  disper- 
sions créées  sur  les  deux  faces  du  prisme  A,  et  la  limite  deviendra 
achromatique.  Outre  la  dispersion  K  cos  z  dans  la  section  principale 
de  P,  il  existe,  il  est  vrai,  une  dispersion  K  sin  z  normale  à  ce  plan  : 
mais,  lorsque  la  dispersion  totale  est  petite,  comme  c'est  le  cas  pour 
les  liquides  examinés  avec  le  réfractomètre  à  immersion,  cette  disper- 
sion parasite  ne  gène  pas  les  mesures. 

Par  suite  de  son  grossissement  considérable  (10),  le  réfractomètre 
à  immersion  a  une  échelle  restreinte  allant  de  »  —  1,325  à  «  =  1,367 
seulement.  En  revanche,  il  donne  une  précision  estimée  à  4  unités 
du  cinquième  chiffre  décimal.  L'instrunient  est  destiné  aux  dosages 
de  matières  (sels,  sucres,  alcools)  dissoutes  dans  l'eau.  La  mesure 
est  des  plus  commodes.  On  trempe  le  prisme  dans  le  liquide,  comme 
un  thermomètre  {/îg.  11),  on  achromatise  la  limite  en  manœuvrant  la 
bague  R,  on  la  ramène  sur  une  division  entière  du  micromètre,  on 
lit  les  entiers  sur  le  micromètre,  les  dixièmes  sur  le  pourtour  de  la 
vis  Z,  et,  en  consultant  une  table  dressée  une  fois  pour  toutes,  on 
obtient  la  teneur  en  sel,  sucre  ou  alcool. 

Pour  les  liquides  volatils,  on  emploie  un  vase  spécial  M  {fig.  10;, 
qui  s'adapte  très  aisément  sur  le  réfractomètre.  Le  grand  vase  B 
contient  de  l'eau  destinée  à  maintenir  la  température  constante. 

Le  réfractomètre  à  immersion  exige  une  plus  grande  quantité  de 
liquide  que  le  réfractomètre  Abbe.  Lorsqu'on  ne  dispose  pas  d'une 
quantité  suffisante  de  liquide,  on  pose  un  petit  prisme  sur  le  prisme  P 
tenu  convenablement,  et  l'on  introduit  le  liquide  entre  ces  deux 
prismes. 
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SUR  LA  THÉORIE  DE  L'ÉLASHCITË  ; 
Par  M.  Ch.  CHREE. 

Sous  ce  titre,  M.  Gerrit  Bakker  a  publié  dans  ceJoumat{*)  un 
mémoire,  auquel  je  renvoie  le  lecteur.  Je  désire  faire  observer  que 
les  équations  fondamentales  (3)  et.(4)  de  ce  mémoire  sont  un  cas  par- 
ticulier d'une  formule  publiée  dans  un  mémoire  que  j'ai  communiqué 
à  la  Société  philosophique  de  Cambridge  ep  1892  et  qui  a  paru  dans 
le  tome  XV,  p.  313,  de  ses  Transactions.  C'est  la  formule  (23)  démon 
mémoire.  Avec  la  notation  de  M.  Bakker,  X,  jx  constantes  élastiques, 
A  dilatation,  dr  élémient  de  volume  et  c/S  élément  de  surface,  elle  est  : 

5r  =  J  Arfx  z=  ^5^-1^  J{}U  + Yy+  Zî)cfr 

+  3xTT,/('"  +  ^^  +  "^)^'- 

X,  Y,  Z  sont  ici  les  composantes  des  forces  appliquées  au  volume  ; 
F,  G,  H,  les  composantes  des  forces  agissant  à  la  surface.  M.  Bakker 
limite  son  étude  aux  solides  isotropes  soumis  à  des  forces  superfi- 
cielles. Outre  que  mon  mémoire  s'applique  non  seulement  au  cas  de 
forces  superficielles,  mais  aussi  au  cas  de  forces  étendues  à  tout  le 
volume,  il  comprend  aussi  le  cas  des  solides  non  isotropes.  De  plus, 
j'ai  ajouté  à  des  exemples  de  l'application  de  la  formule  ci-dessus 
pour  déterminer  les  changements  de  volume,  des  formules  analogues 
pour  déterminer  le  changement  moyen  des  dimensions  linéaires. 

Un  second  mémoire,  publié  dans  le  Philosophical  Magazine 
(avril  1899,  p.  333),  montre  comment  les  formules  générales  peuvent 
être  appliquées  au  problème  des  vibrations,  et  un  troisième  mémoire, 
lu,  il  y  a  quelques  mois,  devant  la  Société  de  Physique  de  Londres, 
fait  des  applications  nombreuses  à  des  problèmes  métrologiques. 

Je  dois  ajouter  que  l'intéressante  application  5°  de  M.  Bakker,  «  cas 
d'un  conducteur  électrisé  »,  est,  à  mon  avis,  entièrement  nouvelle. 


(ï)  Voir  ce  volume,  p.  oo8. 
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n.  NIJOVO  GIIIfElf TO  ; 

4*  série,  t.  XII;  et  5*  série,  t.  I. 

A.  MASINI.  -—  Intomo  alla  supposta  inOuenza  delle  onde  electromagnetische 
sulla  resistenza  del  selenio  (A  propot  de  la  prétendue  influence  des  ondes 
électromag^nétiques  sur  la  résistance  du  sélénium).  —  T.  1,  p.  358;  mai  1901. 

L'auteur  confirme  les  résultats  d'Agoslini  et  conclut  de  ses  expé- 
riences que  les  ondes  électromagnétiques  n'ont  pas  d'influence 
sensible  sur  la  résistance  électrique  du  sélénium.  Masini  s'était 
assuré  de  la  bonne  cristallisation  du  sélénium  en  vérifiant  sa  sensi> 

bilité  à  la  lumière. 

G.  GoisoT. 


A.  POCHETTINO.  —  Risultato  dî  alcune  misure  di  dispersione  elettrica  (Résultats 
de  quelques  mesures  de  dispersion  électrique}.  —  T.  I,  p.  453;  juin  1901. 

L'auteur  déduit  de  mesures  efTectuées  à  la  station  météorologique 
de  Conegliano  des  observations  conformes  à  celles  de  Elsler(*). 

Dans  des  conditions  semblables,  le  coefficient  de  dispersion  est  le 
même  pour  les  charges  positive  et  négative.  La  nature  du  sol,  la 
température,  l'humidité  absolue,  la  chute  du  potentiel  sont  sans 
influence  sur  ce  coefficient. 

Mais  plus  les  valeurs  de  l'humidité  relative  sont  élevées  et  plus 
celles  du  coefficient  de  dispersion  sont  faibles.  Pendant  les  pluies,  le 
coefficient  pour  les  charges  négatives  reste  normal,  tandis  que,  pour 
les  charges  positives,  il  augmente. 

G.  G. 


A.  AMBRIO.  —  Se  il  mercurio  e  le  amalgame  liquide  di  bisoiuto  presentino  il 
fenomeno  di  Hall  (Si  le  mercure  et  les  amalgames  de  bismuth  présentent  le 
phénomène  de  Hall).  —  T.  I,  p.  342. 

Reprenant  des  expériences  antérieures  (2),  M.  Amerio  observe  que 
les  déviations  sont  inverties  en  même  temps  que  le  champ,  tandis 

(1)  Klster,  Physikalische  Zeii.schnfl,*2^  novembre  1900. 

(•-)  Amadusi  et  Leone,  Hendiconli  dei  Liticei,  1900;  —   Rom,  id.,  1881-1882;  — 
RioHi,  //  Nuovo  Ci m«/i/ 0,1883. 
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que  l'inversion  du  courant  principal  produit  seulement  un  change- 
ment de  valeur  et  non  un  changement  de  signe  de  la  déviation. 

L'amalgame  filtré  à  travers  une  peau  de  chamois  pour  supprimer 
les  parcelles  de  bismuth  en  suspension  n  éprouve  pas  de  variation  de 
résistance  avec  le  champ. 

L'auteur  observe  que  l'on  ne  peut,  pour  l'explication  du  phéop- 
mène,  avoir  recours  ni  au  phénomène  de  HalU  ni  au  phénomène 
thermomagnétiqne  de  Nernst(^),  ni  à  l'action  du  champ  sur  larési&- 
tance,  ni  au  pouvoir  thermoélectrique  du  couple  formé  par  les  élec- 
trodes et  l'amalgame.  II  l'attribue  au  déplacement  dans  la  lame  du 
conducteur  réunissant  les  électrodes  principales,  déplacement  régi 
par  la  règle  d'Ampère,  sous  Faction  du  champ  et  du  courant.  Ce 
mouvement  serait  analogue  à  celui  qui  se  produit  dans  le  galvano- 
mètre Lippmann,  mais  compliqué  par  des  différences  de  température 
qui  donnent  naissance  à  des  régions  plus  conductrices  que  d*autres. 

L'action  du  champ  sur  la  lame  liquide  de  mercure  ou  d^amalgame 
de  bismuth  est  pondéromplrice;  elle  ne  peut  ôtre  expliquée  par  le 
phénomène  de  Hall. 

G.  G. 


E.  VILLAUI.  —  De  l'action  de  l'éleclpicité  sur  le  pouvoir  de  décharge  de  l'air 
rfmtgénisé.  —  T.  XII,  p.  17  ;  juillet  1900. 

De  ses  expériences,  l'auteur  conclut  que  la  conductibilité  de  l'air 
rontgénisé  doit  être  considérée  comme  une  conductibilité  électrique 
spéciale  et  spécifique.  Amerio  ('^)  a  d'ailleurs  montré  que  sa  conduc- 
tibilité thermique  est  supérieure  à  celle  de  l'air. 

Une  telle  conductibilité  pourrait  ôtre  due  à  un  phénomène  de  con- 
vection,  espèce  de  danse  électrique  des  particules  de  Tair,  accentué 
par  l'ionisation  due  aux  rayons  X. 

G.  G. 


G.  Di  ClOMMO.  —  Sur  la  polarisation  électrolytique  de  certaines  électrode». 
—  T.  Xll,  p.  258  ;  décembre  1900. 

L'élude  de  G.  di  Ciommo  est  relative  aux  électrodes  plongées 
dans  une  solution  d'un  sel  de  même  métal.  Il  y  a,  comme  on  sait, 


(»)  Nernst,  ^^"le(l.  Anfi,  XXIX,  1886;  et  XXXI,  1887. 
(')  An  BRIO,  Il  Suovo  Cimenlo,  noTenabre  1899. 
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dans  ce  cas,  une  polarisation  excessivement  faible.  Les  recherches 
ont  été  effectuées  avec  l'argent  et  une  solution  de  nitrate  d'argent. 
La  méthode  expérimentale  consiste  à  faire  passer,  pendant  un  temps 
déterminé  et  constant,  à  travers  un  voltamètre,  une  quantité  bien 
définie  d'électricité,  et  à  mesurer  immédiatement  après  la  force  élec- 
tromôtrice  de  polarisation. 

L'auteur  a  observé  que  les  lois  sont  les  mêmes  que  pour  les  élec- 
trodes inattaquables. 

G.  G. 


R.  MÂNZETTI  et  A.  PELLA.  —  Sur  la  perméabilité  magnétique  du  platine 
à  la  température  de  Tair  liquide.  —  LElettricista,  t.  IX,  p.  241  ;  novembre  1900. 


Le  fait  que  la  perméabilité  magnétique  du  fer  et  des  éléments  à 
poids  atomique  voisin  devient  très  petite  à  température  élevée  a 
conduit  les  auteurs  à  chercher  si,  à  température  très  basse,  les 
autres  métaux  n'acquerraient  pas  une  perméabilité  comparable  à 
celle  du  fer  à  la  température  ordinaire. 

Les  expériences  exécutées  sur  le  platine  ont  montré  que  sa  per- 
méabilité à  la  température  de  l'air  liquide  est  au  moins  inférieure 
à  1,1. 

G.  G. 


A  BATTELLI.  —  Sulla  legge  di  Boyie  a  pressioni  molto  basse  (Sur  la  loi  de 
Mariotte  aux  très  basses  pressions).  —  Janvier-février  1901  ;  p.  5-40  et  81-111. 

M.  Battelli  a  entrepris  une  longue  et  minutieuse  série  d'expériences 
sur  la  compressibilité  de  l'air,  de  l'oxygène,  de  l'hydrogène  et  de 
l'anhydride  carbonique  aux  très  basses  pressions. 

Son  appareil  se  compose  essentiellement  de  deux  vases  cylin- 
driques en  fer,  égaux  et  disposés  côte  à  côte  :  ces  deux  vases  sont 
reliés  entre  eux  par  un  tube  de  communication,  et  peuvent  être  mis 
en  relation  avec  un  microroanomètre,  et  avec  une  pompe  qui  per- 
met d'y  envoyer  du  gaz  et  de  le  raréfier.  L'un  des  deux  vases  cylin- 
driques présente,  à  sa  base  inférieure,  un  orifice  où  aboutit  un  tube 
qui  est  relié  à  une  pompe  de  compression  à  mercure  ;  on  peut,  par 
là,  y  injecter  du  mercure  et  remplir  complètement  l'un  des  deux 
vases  :  tout  le  gaz  que  contenaient  les  deux  vases  est  ainsi  refoulé 
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dans  un  seul  ;  le  volume  est  sensiblement  réduit  de  moitié  ;  et  Ton  note 
la  pression  nouvelle  au  micromanomètre. 

Les  précautions  les  plus  soigneuses  sont  prises  pour  éviter  les 
causes  d'erreur  :  on  retient  par  une  série  de  tubes  desséchants  et 
absorbants  les  impuretés  du  gaz,  et  par  des  bourres  de  coton  les 
moindres  poussières  qu'il  pourrait  entraîner,  et  qui  pourraient,  dans 
les  idées  de  Sutherland  et  de  divers  physiciens  anglais,  favoriser 
Vtontsation  du  gaz  aux  très  basses  pressions. 

On  a  opéré  successivement  avec  des  cylindres  de  fer  et  avec  des 
cylindres  de  verre,  pour  éliminer  Tinfluence  absorbante  de  la  paroi. 
On  a  rais  cette  influence  en  évidence  dans  le  cas  de  Tanhydrique  car- 
bonique seulement  ;  elle  a  pour  effet  de  faire  paraître  le  gaz  plus 
compressible  que  ne  le  comporterait  la  loi  de  Mariotte. 

L'hydrogène  suit  exactement  la  loi  pour  des  pressions  inférieures 

à  1  atmosphère  jusqu'à  environ  j^j:  de  millimètres  de  mercure. 

L'air  s'écarte  légèrement  de  la  loi  entre  2  millimètres  et  5  milli- 
mètres. L'oxygène  subit,  dans  son  attitude,  une  discontinuité  au 
voisinage  de  7  dixièmes  de  millimètre  de  mercure.  M.  Baltelli  parait 
bien  avoir  mis  hors  de  doute  celte  discontinuité  curieuse,  signalée 
déjà  par  Bohr.  Elle  consiste  en  ceci,  que,  quand  on  a  atteint  cette 
pression  particulière,  à  une  augmentation  de  volume  ne  correspond 
aucune  diminution  de  la  pression  jusqu'à  ce  que  le  volume  ait  atteint 
une  certaine  valeur  ;  et  inversement  si  l'on  passe  d'une  pression  infé- 
rieure à  0°",7  à  0"",8  par  exemple  ;  en  réduisant  le  volume,  cette 
pression  ne  se  maintient  pas,  mais  en  un  temps  qui  peut  varier  de 
trois  à  cinq  heures,  elle  descend  à  une  valeur  qui  peut  être  de  10  0/0 
inférieure  à  la  valeur  initiale.  Il  semble  bien  qu'il  y  ait  là  une  modifi- 
cation moléculaire,  un  changement  du  nombre  des  molécules 
gazeuses. 

B.  B. 
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6"  série,  t.  II;   août-septembre  1901. 

E.  RUÏHERFORD.  —  Dépendance  ofthe  Current  throu.2jh  Goaducting  Gasesoa 
the  Direction  of  the  Electric  Field  (Relation  entre  le  courant  à  travers  les  gax 
conducteurs,  et  la  direction  du  champ  électrique).  —  P.  210-228. 

L'intensité  du  courant  qui  prend  naissance  entre  deux  électrodes 
plongées  dans  un  gaz  ionisé  n'est  indépendante  de  la  direction  du 
champ  que  si  :  1^  Tionisation  est  parfaitement  symétrique  ;  â^  le 
champ  est  assez  intense  pour  que  les  ions  puissent  atteindre  les 
électrodes  avant  toute  recombinaison  ;  3^  le  mouvement  des  ions 
n'altère  pas  le  gradient  électrique  (variation  de  potentiel  par  unité 
de  longueur  normalement  aux  électrodes)  ;  4"  les  ions  -|-  et  les 
ions  —  ont  des  vitesses  égales.  Les  conditions  essentielles  pour  que 
les  courants  soient  inégaux  sont  :  !<>  une  ionisation  dissymétrique  ; 
â*  Taltération  du  gradient  par  le  mouvement  des  ions  ;  3*^  Finégalité 
de  vitesse  des  ions  -\-  et  des  ions  — . 

La  différence  est  très  marquée  dans  Tair  sec,  avec  une  forte  ioni- 
sation localisée  a  la  surface  d'une  électrode.  L'apparail  employé 
comprend  un  disque  métallique  horizontal  isolé  P,  maintenu  à  un 
potentiel  déterminé  par  une  batterie  d'accumulateurs,  et  une  deuxième 
électrode  P'^reliée  à  l'électromètre  et  entourée  d'un  anneau  de  garde 
mis  au  sol,  ainsi  qu'une  caisse  métallique  entourant  tout  Tappareil. 
L'ionisation  était  produite,  dans  une  série  d'expériences,  par  une 
mince  couche  de  chlorure  de  radium  répandue  sur  la  plaque  P,  et, 
dans  une  autre,  par  une  mince  nappe  de  rayons  X,  limitée  par  des 
écrans  disposés  de  manière  à  éviter  autant  que  possible  la  production 
des  rayons  secondaires,  et  passant  très  près  de  P.  On  déduisait  le 
courant  de  la  déviation  prise  par  Taiguille  au  bout  d'un  temps  déter- 
miné ;  pour  mesurer  le  gradient  électrique,  on  mettait  en  dérivation, 
sur  la  batterie  isolée  et  attachée  aux  électrodes,  un  rhéostat  à,  glis- 
sement dont  le  contact  allait  au  sol.  On  déplaçait  entre  les  électrodes 
un  anneau  de  fil  horizontal  relié  à  l'électromètre,  et,  pour  chacune 
de  ses  positions,  on  réglait  le  rhéostat  de  manière  à  annuler  le  poten- 
tiel de  Tair  au  voisinage  du  fil  ;  un  commutateur  permettait  de 
changer  à  volonté  la  direction  du  champ  entre  les  électrodes. 

Le  courant  augmente  avec  la  différence  de  potentiel  entre  les  élec- 
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trodes  ;  avec  le  radium,  il  cix)ît  plus  vite  que  le  voltage  ;  avec  les 
rayons  X,  un  peu  moins  vile  que  le  carré  du  voltage  ;  dans  les  deux 
cas,  il  est  plus  intense  pour  P  —  que  pour  P  +  ;  le  rapport  croît 
avec  le  voltage  jusqu'à  un   maximum,  et  diminue  ensuite. 

Le  gradient  électrique  a  été  mesuré  dans  les  expériences  faites  avec 
le  radium  :  d'abord  très  faible  au  voisinage  de  P,  il  croît  lentement, 
et  reste  plus  grand  pour  P'  +  q^e  pour  P'  —  (P  étant  supposé  au 
sol)  ;  à  partir  d'une  certaine  distance  de  P,  il  devient  à  peu  près  régu- 
lier et  sensiblement  indépendant  du  sens  du  champ. 

Or  on  montre  par  le  calcul  que  :  si  le  gradient  est  indépendant 
de  la  direction  du  champ,  les  courants  de  sens  inverse  sont  entre  eux 
comme  la  vitesse  des  ions  +  et  — ;  si  le  gradient  est  très  faible  au 
voisinage  de  l'électrode  +,  par  exemple  (forte  ionisation  superfi- 
cielle), il  y  a,  entre  la  vitesse  K  des  ions  +  pour  un  gradient  égal  à 
l'unité,  le  courant  i,  la  distance  d  des  électrodes  et  le  voltage  V,  la 
relation  (i): 

K  ~~  32  *  wd^' 

qui  fournit  Texpllcalion  complète  des  expériences  (on  a  une  rela- 
tion analogue  pour  les  ions — ). 

L'inégalité  des  deux  courants  montre  que  la  vitesse  des  ions  —  est 
supérieure  à  celle  des  ions  +1  résultat  signalé  pour  la  première  fois 
par  Zeleny,  et  qui  rend  compte  de  Inexistence  d'un  maximum  pour 
le  rapport  des  intensités. 

L'ionisation  par  le  radium  décroit  assez  rapidement  à  partir  de 
P,  mais  ne  reste  pas  confinée  dans  une  mince  couche  ;  la  variation 
du  courant  avec  le  voltage  est  intermédiaire  entre  celles  qui  corres- 
pondent à  une  ionisation  régulière  et  à  une  forte  ionisation  superfi- 
cielle. 

Les  rayons  X  donnent  une  forte  ionisation  superficielle  ;  mais,  dans 
les  expériences,  elle  n'était  sans  doute  pas  assez  intense  pour  rendre 
le  gradient  négligeable  au  voisinage  de  P. 

Il  semble  que  la  formule  (1)  fournisse  une  méthode  de  mesure  de 
la  vitesse  des  ions  produits  par  les  rayons  X.  Malheureusement,  ces 
rayons  étant  toujours  accompagnés  de  rayons  secondaires,  malgré 
toutes  les  précautions,  à  l'ionisation  superficielle  intense  s'ajoute  une 
ionisation  de  volume  qui  donne  des  vitesses  trop  fortes. 

Le  rapport  des  vitesses  des  ions  —  et  des  ions  -|-  diminue  quand 
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on  introduit  de  la  vapeur  d'eau  dans  Tair  (Zeleny,  Trams.  Roy,  Soc.^ 
1900;Townsend,  ibid.).  L'auteur  a  trouvé  que  le  rapport  des  inten- 
sités des  courants  diminue  dans  les  mêmes  conditions  ;  les  vapeurs 
d'alcool,  d'éther,  d'iodure  de  méthyle,  produisent  le  même  effet  ;  la 
variation  semble  porter  uniquement  sur  la  vitesse  de  l'ion  —  ;  l'au- 
teur interprète  ce  résultat  de  la  manière  suivante  :  la  faible  vitesse 
des  ions  conduit  à  admettre  qu'ils  entraînent  avec  eux  des  groupes 
de  molécules  ;  quant  à  l'effet  graduel  de  la  vapeur,  on  ne  peut  guère 
l'expliquer  qu'en  admettant  que  la  condensation  se  produit  sur  des 
ions  déjà  assez  gros,  à  moins  qu'on  ne  suppose^  qu'un  petit  nombre 
d'ions  sont  seuls  affectés  par  la  présence  de  la  vapeur.  Si  une  molé- 
cule de  vapeur  s'ajoutait  à  un  ion  de  même  dimension,  la  vitesse 
serait  fortement  diminuée.  D'ailleurs,  il  est  fort  probable  que  l'ion 
éprouve  d'énormes  variations  de  grandeur  entre  la  pression  atmos- 
phérique et  les  pressions  de  Tordre  du  millimètre  de  mercure;  la 
vitesse  de  l'agent  qui  transporte  l'électricité  négative  sous  l'action 
des  rayons  ultra-violets  est  à  peu  près  la  même  que  celle  que  l'ion 
produit  par  les  rayons  X;  mais,  d'après  J.-J.  Thomson,  Lenard  et 
d'autres,  il  se  comporte  aux  basses  pressions  comme  s'il  était  iden- 
tique à  la  matière  des  rayons  cathodiques,  qui  est  vraisemblablement 
beaucoup  plus  petite  qu'un  atome. 

L'auteur  signale  enfin  que  la  proportionnalité  des  vitesses  des 
ions  -f-  et  —  aux  courants  et  la  proportionnalité  de  chaque  courant 
au  carré  du  voltage  ont  été  trouvées  également  par  Child  dans  un 
travail  sur  l'ionisation  par  les  flammes  [Physical  Review^  mars  1901)  ; 
la  prétendueconductibilité  unipolaire  des  flammes  pourrait  donc,  dans 
bien  des  cas,  être  expliquée  par  l'inégalité  de  vitesse  des  ions  -f-  et 
— ,  en  particulier  lorsque  les  électrodes  sont  inégales  et  chauffées  au 
blanc  ;  pour  les  températures  relativement  basses,  le  fait  que  les 
électricités  -{-et  —  ne  se  déchargent  pas  de  la  même  manière  vient 
compliquer  la  question. 

P.   LUGOL. 


A.  FLEMING  et  A.-\V.  ASHTON.  —  On  a  Model  which  imitâtes  the  Belhavioiir  of 
Dielectrics  (Modèle  imitant  les  propriétés  des  diélectriques).  —  P.  228-233. 

Six  ressorts  à  boudin  de  6  centimètres  de  long  environ,  superposés 
et  séparés  par  des  plaques  de  laiton,  sont  placés  dans  un  tube  vertical 
rempli  d'un  mélange  de  vaseline  et  d'huile  à  machine;  la  plaque 
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inférieure  est  presque  exactement  ajustée  dans  le  tube  ;  la  seconde 
Test  un  peu  moins  bien;  la  troisième  est  percée  d'un  trou  de 2  milli* 
mètres  de  diamètre  environ  ;  les  autres  sont  de  plus  en  plus  évidées, 
et  la  dernière  conserve  juste  assez  de  métal  pour  que  le  ressort, 
après  compression,  revienne  au  repos  sans  osciller;  les  ressorts  sont 
surmontés  d'un  tube  de  laiton  T  vertical  portant  une  barre  transver- 
sale formée  de  deux  plaques  de  fer  doux,  séparées  par  une  lame  de 
laiton;  la  plaque  supérieure  forme  Tarmature  d'un  électro-aimant 
fixe  M,  dont  la  culasse  creuse  guide  une  tige  plongeant  dans  le 
tube  T  ;  la  plaque  inférieure  forme  armature  pour  deux  électro- 
aimants  M4  et  Mj,  placés  symétriquement,  et  munis  de  poids  ;  au 
tube  T  est  fixé  un  style  inscripteur. 

La  rupture  du  circuit  de  M  détermine  une  compression  très 
brusque  ;  la  rupture  des  circuits  de  M,  et  Mj,  ou  d'un  seul,  une 
décompression  plus  ou  moins  brusque  ;  on  peut  fixer  la  barre  dans 
une  position  quelconque,  pour  arrêter  la  décompression,  produisant 
ainsi  des  phénomènes  analogues  à  la  charge  et  à  la  décharge  d'un 
condensateur.  Les  courbes  tracées  par  le  style  et  celles  qu'on  en 
déduit  pour  les  vitesses  de  décompression,  et  qui  sont  données  dans 
le  mémoire,  reproduisent  très  exactement  celles  qui  représentent  les 
phénomènes  électriques  analogues.  En  chauffant  ou  en  refroidissant 
l'huile,  on  fait  varier  sa  viscosité,  et  on  peut  illustrer  les  effets  con- 
nus de  la  température  sur  les  diélectriques. 

P.  LUGOL. 


A- W.  ASHTON.  —  Note  on  the  Electrification  of  Dielectrics  by  Mechanical  Means 
(Electrisation  des  diélectriques  par  des  actions  mécaniques).  —  P.  233-235. 

Un  condensateur  formé  de  deux  plaques  métalliques  horizontales 
et  d'une  feuille  de  caoutchouc  laminé  se  charge  quand  on  laisse 
tomber  un  poids  sur  la  plaque  supérieure  ;  il  se  charge  encore  quand 
on  tend  la  lame  en  la  tirant  par  deux  bords  opposés  ;  si  on  le 
décharge  alors  et  si  on  laisse  revenir  la  lame,  il  se  charge  en  sens 
inverse.  On  a  absorbé  des  différences  de  potentiel  de  plusieurs  volts, 
avec  une  lame  de  0"'",5  d'épaisseur,  étirée  de  manière  à  augmenter  sa 
longueur  de  30  0/0  environ.  On  peut  donc,  par  pression  ou  extension, 
polariser  un  diélectrique  tel  que  le  caoutchouc. 

P.  LuGOL.. 


.v?rt' 
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r^ttFttï  l>'^   "  '^^^  Cause  of  Ihe  Structure  of  Spectra  (La  cause 
^'tLUAM  SVrm.  ^-  ^^  ^tmcturc  des  apectres).  —  P.  245-275. 

I  'aniwiT  rappelle  le  fondement  théorique  des  lois  de  Balmer  et  de 

Rydberg. 

il  étudie  d*abord  les  vibrations  mécaniques  des  atomes,  considérés 
^^iQine  des  solides  déformables,  mais  incompressibles,  de  rigidité 
finie,  de  sorte  que  leur  surface  est  le  siège  d'ondes  stationnaires 
correspondantes  à  un  mode  de  vibration  fondamental  et  aux  harmo- 
niques normaux.  Ensuite,  il  étudie  les  électrons^  qui,  à  la  façon  de 
satellites,  sont  animés  d'un  mouvement  de  circulation  autour  des 
atomes,  et  dont  les  vibrations  sont  Torigine  de  Tonde  électromagné- 
tique qui  constitue  la  lumière. 

Un  électron  tourne  autour  d*un  atome,  supposé  rond,  suivant  une 
trajectoire  à  peu  près  circulaire,  dont  le  centre  coïncide  sensiblement 
avec  celui  deTatome,  et  il  vient  ainsi  périodiquement  choquer  Tatome 
lui-même.  Si  la  fréquence  de  ces  chocs  est  telle  que  Télectron  ren- 
contre toujours  Tatome  au  milieu  d'une  onde  stationnaire  ou  à  un 
inlernœud,  il  reçoit  alors  un  maximum  d'énergie  cinétique,  et,  si 
celte  fréquence  est  un  multiple  de  celle  de  l'onde  stationnaire,  il  y  a 
alors  résonance,  et  l'électron  prend  le  maximum  d'énergie.  Un 
électron  peut  faire  1,  2,  3,  ...m  révolutions  entre  deux  rencontres, 
ou  bien  encore  1  -|-  K-»  2  -f-jx,...  w  -|-  jx,  où  ji.  est  en  général  une 
fraction  simple  (ayant  1  pour  numérateur).  Les  orbites,  pour  un 
électron  positif,  sont  différents  de  ceux  d'un  électron  négatif  et  il  en 
résulte  un  mouvement  relatif,  qui  est  la  cause  directe  des  vibrations 
lumineuses.  Ce  mouvement  peut  être  représenté  en  donnant  aux 
électrons  positif  et  négatif  des  vitesses  angulaires  différentes  sur 
une  circonférence  de  cercle.  On  arrive  par  là  aux  formules  de 
Balmer  et  de  Rydberg,  et  cette  dernière  conduit  à  la  conclusion  que 
la  vitesse  angulaire  fondamentale  de  tous  les  électrons  associés  à 
tous  les  atomes  est  une  constante  représentant  une  fréquence  de 
33  .  10*''  par  seconde. 

.  Les  rigidités  des  métaux  au  zéro  absolu  permettent  de  calculer  les 
périodes  mécaniques  de  vibration  des  atomes,  et  mettent  en  évidence 
des  relations  harmoniques  simples  ;  probablement  ces  périodes  sont  un 
harmonique  commun  dont  la  fréquence  est  du  même  ordre  que  celle 
de  la  lumière  ordinaire.  Il  est  probable  que  l'harmonique  commun  des 


PHILOSOPHICAL   MAGAZINE  715 

# 

atomes  et  le   mode  fondamental  de  mouvement  des  électrons  sont 
identiques  ou  sont  un  harmonique  simple  Tun  de  Tautre. 

Les  spectres  des  différents  éléments  apparaissent  ainsi  comme 
dus  à  une  seule  et  même  forme  d'appareil  électrique  (electricàl 
appliance)  :  un  couple  d'électrons,  qui  emprunte  son  énergie  aux 
atomes  à  des  internœuds  variés.  Un  spectre  est  ainsi  une  simple 
modification  cinématique  d'un  autre. 


N.-A .  KENT.  —  Notes  on  the  Zeeman  effecl  (Notes  sur  le  phénomène  de  Zeeman). 

P.  275-279. 


M.  Reese  a  montré  que  la  séparation  des  composantes  externes  d'un 
triplet  ou  du  quadruplet  réguliers  de  Zeeman,  vus  perpendicnlai- 
rement  aux  lignes  de  force,  ne  varie  pas  proportionnellement  à  l'in- 
tensité du  champ  magnétique  où  la  source  est  placée.  La  source  a  été 
établie  pour  les  spectres  du  zinc  et  du  cadmium. 

L'auteur  a  repris  ses  essais  avec  un  électro-aimant  donnant  jusqu'à 
33.(K0  unités  pour  un  intervalle  de  3  millimètres.  Il  trouveque  :  1**  la 
séparation  des  composantes  extérieures  des  raies  du  zinc  n'est  pas 
proportionnelle  au  champ  enlre  26.000  et  33.000  C.  G.  S.  ; 

â^  II  en  est  de  même  pour  les  raies  du  fer;  les  raies  qui,  dans  le 
spectre  ordinaire  du  fer,  ont  un  caractère  «nébuleux»,  présentent 
les  dernières  la  séparation  due  à  TeiTet  Zeeman,  quand  on  augmente 
l'intensité  du  champ  ; 

3**  Il  s'ensuit  que  Becquerel  et  Deslandres  ('),  qui  ont  employé  un 
champ  de  35.000  unités,  ne  sont  pas  fondés  à  essayer  de  découvrir 
dans  les  raies  du  spectre  du  fer  une  loi  qui  régisse  leur  séparation. 
Aucune  loi  analogue  à  celle  qu'ils  proposent  n'apparait,  d'après  les 
mesures  faites  par  l'auteur  sur  80  raies  ; 

*•  Pour  le  nickel  et  le  cobalt,  aucune  loi  n'est  apparue  nettement  ; 

5*  La  loi  de  Preston  que  tjtz  est  constant  pour  des  raies  homo- 
logues des  séries  spectroscopiques  de  Kayser  et  de  Runge  s'est  trou- 
vée étendue.  Preston  a  déduit  cette  loi  de  mesures  faites  sur  les 
raies  de  la  deuxième  série  secondaire  du  cadmium  et  du  magnésium. 


(»)  Comptes  Rendus,  t.  CXXIX,  p.  18-â4;  lëdS. 
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G.-C.  SIMPSON.  —  On  the  Electrical  Résistance  of  Bismuth  to  Alternating  Cur- 
rents  in  a  Strong  Magnetic  Field  (Résistance  électrique  du  bismuth  aux  cou- 
rants alternatifs  dans  un  champ  magnétique  intense).  —  P.  300. 

Lenàrd  a  découvert  que  le  bismuth  dans  un  champ  magnétique  a 
une  résistance  qui  paraît  différente  aux  courants  continus  et  aux 
courants  alternatifs;  mais,  sur  ce  point,  les  résultats  des  divers  expé- 
rimentateurs ne  concordent  pas  suffisamment. 

L'auteur  emploie  une  spirale  de  bismuth  d*Hartmann  et  Braun,  de 
47,88  ohms  à  21^,  placée  perpendiculairement  à  un  champ  de 
17.000  unités,  dans  lequel  la  résistance  du  bismuth  double.  Le  cou- 
rant alternatif  était  produit  par  une  petite  dynamo  donnant  un  cou- 
rant à  peu  près  sinusoïdal. 

Un  petit  changement  de  résistance  dans  le  bismuth  peut  être  con- 
sidéré comme  résultant  d'une  force  électromotrice  introduite  dans  le 
fil  de  bismuth,  et  les  changements  de  résistance  comme  dus  aux 
variations  de  cette  «  force  électromotrice  du  bismuth  ».  Si  cette  force 
électromotrice  est  de  phase  opposée  à  celle  qui  produit  le  courant, 
et  qu'elle  ait  la  même  forme  d'onde,  cela  prouvera  qu'il  y  a  un  simple 
changement  de  résistance  du  bismuth.  Si,  au  contraire,  elle  a  une  loi 
propre  de  variation  avec  le  temps,  ou  si  elle  est  décalée  en  avant  de 
90**  ou  en  arrière  de  90°  par  rapport  au  courant,  il  faudra  conclure 
qu'il  y  a  dans  le  bismuth  quelque  chose  de  comparable  à  une  capa- 
cité, ou  de  comparable  à  une  selfinduction. 

On  emploie  un  pont  de  Wheatstone  qu'on  règle  d'abord  par  les 
courants  continus  :  un  dispositif  expérimental  approprié  permet  de 
prendre,  dans  le  cas  d'un  courant  alternatif,  la  différence  de  potentiel 
aux  bornes  du  bismuth  à  diverses  phases  du  mouvement  et  à  tracer 
la  courbe  donnant  la  loi  de  cette  force  électromotrice.  L'expérience 
prouve  que  la  forme  de  la  courbe  est  sensiblement  la  forme  de  la 
courbe  du  courant,  mais  avec  un  retard  de  phase  d'environ  120°.  Cet 
angle  de  décalage  varie  avec  la  fréquence  :  il  est  de  i00°,13'  pour 
une  fréquence  de  3,  de  48**, 20'  pour  une  fréquence  de  20  de  126*  pour 
une  fréquence  de  60  ;  il  paraît  tendre  vers  une  limite  voisine  pour 
des  fréquences  croissantes. 

Cette  constatation  permet  à  l'auteur  de  rendre  compte  de  divers 

résultats  paradoxaux  de  M.  Sadovsky  {*). 

B.  B. 

(')  Journal  de  la  Société  Physico-Chimique  husse,  t.  XXVI,  n*  2;  189i. 
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Le  Jottrnat  de  Physique  théorique  ei  appliquée  peuaîl  chaque  uioi»  et 
forme  par  an  un  volume  grand  in-8**  de  40  à  50  feuilles,  avec  ligures 
dans  le  texte.  Lapremière  série  1872-1881  se  vend  200  francs  (rare).  Les 
dix-neuf  derniers  volumes,  I882-I900,se  vendent  sépai'ément.       45  fr. 

Les  abonnements  sont  annuels  et  partent  de  janvier. 

Pnx  pour  un  an  (12  numéros}: 

Paria  et  pays  faisant  partie  de  l'Union  postale 15  fr. 

Autres  p&ys 17  Cr. 

On  s  abonne  dans  tous  les  bureaux  de  poste,  au  nom  de  M.  Sandoz, 
rue  Rataud,  11.  Paris,  5*. 

Tout  ce  qui  concerne  la  rédaction  doit  être  adressé  à  M.  Bouty,  rue  du 
Val-de-Gràce,  9.  Paris,  5*. 

Tout  ce  qui  concerne  Tadministration  doit  être  adressé  àM.  Sandoz,  rue 
Rataud,  11.  Paris,  5«. 

Avec  la  présente  année  se  termine  la  Iroisfème 
série  du  Jottrnal  de  phy.ùque,  La  table  sénéraie  des 
trot»  séries  (1872-1901)  est  en  préparation  et 
formera  un  volume  d*envlron  450  paj^es  dont  le 
prix  est  fixé  à  10  francs. 

\  partir  de  tlanvier  1902  le  Journal-  de  physique  théo- 
rique   et   appliquée   formera  un    volume  d^au    moins 
50  feuilles  avec  fii^ures  dans  le  texte.  Le  prix  de' 
ralionnemenl    sera    porté    à   17    francs   pour    la 
France  et  1 8  francs  pour  Tétranger. 


AVIS 

i>ésir«*.iise  de  puiilier  le  plus  proniptement  pos- 
sible des  Analyses,  des  Travaux  étrangers,  la 
ilédaction  prie  MM.  les  Auteurs  de  vouloir  bien  lui 
envoyer  désormais  deux  exemplaires  de  leurs  nou- 
veaux Mémoires. 


LIBRAIRIE  GAUTHIER-VILLARS 

QUAI   DES  GRANDS-AUGUSTINS,  55,   A    PAaIS,  6*. 


La  Société  française  de  Physique  a  déjà  publié  cinq  volumes  de  Mémoires 
relatifs  à  la  Physique  et  trois  volumes  du    recueil  de  données  numériques, 
savoir  i 
ToMB  1.  Mémoires  de  Coulomb  (publiés  par  les  soins  de  M.  Potier).  Grand  in-8% 

avec  figures  et  planches;  1884.  In-8',  12  fr. 
Tome  II.  Méynoires  sur  l'Electrodt^namique  (publiés  par  les  soins  de  M.  Joubert). 

Ce  voluiue  contient  des  Mémoires  d'Œrsted,  Ampère,  Arago,  l)avy,  Biot  et 

Savart,  FresnelT  G.  et  A.  de  la  Rive,  Faraday,   Savary.   Grand  in-8*,  avec 

figures  et  planches  ;  1885.  !•>  fr. 
Tome  111 .  Mémoires  sur  lElectrodynamigue  (publiés  par  les  soins  de  M.  Joubert). 

Ce  volume  contient  des  Mémoires  d  Ampère  et  Weber.  Grand  in-S*,  avec 

figures  :  1887.  12  fr. 
ToMK  IV.  Mémoires  sur  le  Pendule,  précédés  d'une  Bibliographie  (pubiiéspar 

les  soins  de  M.  Wolf).  Ce  volume  contient  des  mémoires  ae  La  Condamine, 

Borda,  de  Prony,  Rater,  Bessel.  Grand  in-8*,  avec  figures  et  1  planches  ; 

1889.  12  fr. 
Tome  V.  Mémoires  sur  le    Pendule  (publiés  par  les  soins  de  M.   Wolf).  Ce  vo- 
lume contient  des  Mémoires  de  Bessel,  Sabine,  Baily,  Stokes.  Grand  in-8*, 

avec  ti^'ures  et  1  planches  ;  1K91. 12  fr. 

Recueil  de  données  numériques.  Optique  par  M.-H.  Dufbt. 
Tome.  l.  Longueurs  d'onde.  Indice  des  gaz  et  des  liquides.  In-8*.  15  fr. 
Tome  11.  Propiiélés  optiques  des  solides ^  in-8*.  15  fr. 
Tome  III.  Pouvoirs  rotatoires.  Couleurs  d'interférence.  Supplément   in-8*,  15  tr. 
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LES  COMPTEURS  D'ÉNERGIE 

(Coininuaication  faite  à  la  Société  Française  de  Physique)  ; 
Par  M.  P.  JANET. 

COMPTEURS    d'ÉNBRGIB. 

L'énergie  dépensée  dans  un  circuit  est  le  produit  de  la  puissance 
par  le  temps;  plus  exactement,  c'est  l'intégrale  du  produit  de  la 
puissance  par  l'élément  de  temps.  L'instrument  qui  sert  à  mesurer 
la  puissance  est  le  wattmètre  :  tout  compteur  d'énergie  sera  un  watt" 
mètre  intégrateur  ;  mais,  de  même  que,  au  point  de  vue  mathéma- 
tique, une  intégration  peut  s'eiïectuer  de  plusieurs  manières,  de 
même,  au  point  de  vue  physique,  il  peut  exister  un  gran.d  nombre  de 
procédés  pour  arriver  au  même  résultat,  et  la  sagacité  des  inventeurs 
s'est  appliquée  à  mettre  en  pratique  ces  divers  procédés.  Les  meil- 
leures solutions  seront  celles  qui  non  seulement  donneront  des  indi- 
cations exactes  (dans  la  pratique  courante,  on  doit  considérer  comme 
bons  des  compteurs  qui  donnent  une  approximation  de  2  à  3  0/0), 
mais  encore  celles  qui  amèneront  à  des  instruments  simples,  rus- 
tiques, peu  susceptibles  de  dérangement,  n'exigeant  pas  d'entretien 
et  peu  coûteux. 

Avant  de  décrire  en  détail  les  compteurs  que  nous  avons  eu  occa- 
sion d'examiner  et,  pour  quelques-uns,  d'expérimenter,  nous  essaye- 
rons d'indiquer  d'une  manière  générale  les  procédés  divers  d'intégra- 
tion que  nous  avons  pu  distinguer. 

Dans  un  wattmètre  ordinaire,  le  couple  qui  s'exerce  entre  les  deux 
systèmes  de  bobines  est  équilibré  par  un  couple  de  torsion  propor- 
tionnel à  l'angle  de  torsion;  mais,  si  l'on  cesse  de  s'opposer  à  ce 
couple,  la  bobine  mobile  ou  l'organe  analogue  prendra  un  mouve- 
ment de  rotation  que,  moyennant  certains  artifices  (collecteur,  etc.), 
on  pourra  rendre  continu.  Si  alors  on  oppose  à  ce  couple  moteur  un 
couple  résistant  proportionnel  à  la  vitesse,  l'organe  mobile  prendra 
une  vitesse  proportionnelle  au  couple  moteur,  c'est-à-dire,  en  somme, 
à  la  puissance  à  mesurer.  Le  chemin  parcouru  par  l'organe  mobile 
(ou  rintégrale  de  la  vitesse  par  rapport  au  temps)  est  alors  propor- 
tionnel à  l'énergie,  et  ce  chemin  parcouru  peut  se  traduir«3  par  le 
mouvement  d'une  ou  de  plusieurs  aiguilles  sûr  des  cadrans  divisés  ; 
J.  de  Phys,,  3-  série,  t.  X.  (Décembre  1901.)  '  iS 
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le  couple  proportionnel  à  la  vitesse  s'obtient  aisément  grâce  à  l'emploi 
des  courants  de  Foucault  induits  dans  un  disque  tournant  par  un 
champ  magnétique  constant.  C'est  là  le  principe  des  compteurs 
moteurs  ou  compteurs  à  intégration  continue^  dont  nous  trouverons  de 
nombreux  représentants.  Les  uns  s'appliquent  (ou  peuvent  en  prin- 
cipe s'appliquer)  indifféremment  au  courant  continu  ou  alternatif;  ce 
sont  ceux  qui  reposent  sur  le  principe  du  \\'attmëtre  à  deux  bobines 
(Thomson,  Vulcain,  Lux,  Peloux).  Les  autres  s'appliquent  unique- 
ment au  courant  alternatif;  ce  sont  ceux  qui  s'appuient  sur  l'entraî- 
nement d'une  masse  métallique  par  un  champ  tournant  ou,  plus  exac- 
tement, sur  la  réaction  de  deux  champs  présentant  une  différence  de 
phase,  sur  les  courants  de  Foucault  induits  par  ces  champs  dans 
une  masse  métallique  [Blathy,  Hummel  (A.  E.  G.),  Siemens,  Hélios, 
Batault]. 

Dans  les  appareils  qui  précèdent,  la  force  motrice  qui  met  en 
marche  le  compteur  est  précisément  proportionnelle  à  la  puissance  à 
mesurer  et,  comme  on  Ta  vu,  pour  que  l'instrument  soit  exact,  il  faut 
que  le  couple  résistant  soit  proportionnel  à  la  vitesse.  Les  couples 
supplémentaires  dus  au  frottement  mécanique,  toujours  fort  petits 
d'ailleurs,  mais  qui  prennent  de  l'importance  aux  faibles  charges, 
entraînent  quelques  erreurs  que  Ton  peut  corriger  approximative- 
ment par  des  artifices  appropriés  (compoundage,  etc.). 

Mais,  pour  les  éliminer  complètement,  on  a  cherché  à  réaliser  des 
appareils  dans  lesquels  la  force  motrice  (toujours  empruntée  au  cou- 
rant lui-même  pour  plus  de  simplicité)  est  quelconque  et  largement 
suffisante  pour  assurer  le  mouvement  des  organes  mobiles  et  dans 
lesquels  le  rôle  du  système  de  mesure  se  borne  (comme  pour  le  pen- 
dule dans  les  horloges)  à  en  régler  la  vitesse.  A  ces  principes,  nous 
rattacherons  les  compteurs  Aron  et  les  compteurs  oscillants  de  F-fl//- 
gemeine  EL  Oesellschaft, 

Ces  appareils  font  avancer  le  système  mobile  de  quantités  cons- 
tantes à  des  intervalles  de  temps  variables.  On  peut,  au  contraire, 
faire  avancer  le  système  mobile  de  quantités  variables  à  des  inter- 
valles de  temps  égaux.  C'est  le  principe  des  compteurs  dits  à  inté- 
gration discontinue  (Brillié,  Brown  et  Routin,  Holden). 

Nous  diviserons  donc  notre  étude  en  trois  parties  : 

1**  Compteurs-moteurs; 

2°  Compteurs  oscillaiits; 

3*  Compteurs  à  intégration  discontinue. 
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COHPTBU  RS-M  OTBV  RS. 


a.  Compteurs  fondés  sur  le  principe  du  watimètre  à  deux  bobines. 
Compteur  Thomson.  —  Le  plus  connu  de  ces  appareils  est  le  comp- 
teur Thomson,  dont  tous  les  autres  dérivent.  11  n'est  que  juste,  d'ail- 
leurs, de  rappeler  qu'un  compteur  analogue,  dans  ses  lignes  générales, 
a  été  décrit  dès  1889  dans  le  rapport  de  M.  Potier,  sous  le  nom  de 
compteur  Desrozters,  Sur  un  arbre  vertical  monté  sur  pivot  se  trouvent 
calés  un  moteur  qui  fournit  un  certain  travail  et  un  amortisseur  qui 
absorbe  ce  travail.  Le  moteur  est  caractérisé  par  Tabsence  totale  de 
fer,  aussi  bien  dans  l'inducteur  que  dans  Tinduit  ;  on  élimine  ainsi 
toutes  les  variations  provenant  des  irrégularités  du  magnétisme  dans 
le  fer.  L'inducteur,  formé  de  deux  bobines  fixes,  est  traversé  par  le 
courant  total  à  mesurer.  Dans  le  champ  grossièrement  uniforme  de 
ces  bobines  est  placé  Tinduit  en  tambour  monté  sur  Farbre  vertical  ; 
le  collecteur,  monté  sur  le  même  arbre,  est  formé  de  douze  lamelles 
d'argent,  et  les  balais  sont  également  en  argent.  Cet  induit,  à  fil  fin 
et  à  grande  résistance,  est  monté  en  dérivation  avec  une  résistance 
additionnelle  sur  le  réseau  où  Ton  veut  mesurer  la  puissance,  et  le 
courant  qui  le  traverse  est  proportionnel  à  la  tension  du  réseau.  On 
en  conclut  immédiatement  que  le  couple  moteur  est  proportionnel  à 
la  puissance  à  mesurer.  Le  couple  résistant,  proportionnel  à  la 
vitesse,  est  obtenu  au  moyen  d'un  disque  de  cuivre  mobile  entre  les 
pôles  d'un  aimant.  La  vitesse  est  alors  proportionnelle  à  la  puissance 
à  mesurer,  et,  pour  totaliser  l'énergie,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
l'espace  parcouru,  il  suffit  de  mettre  une  vis  sans  fin  'sur  l'arbre  de 
l'appareil  et  de  lui  adapter  un  compteur  de  tours. 

Dans  ce  genre  de  compteurs,  la  principale  cause  d'erreur,  surtout  à 
faible  charge,  est  due  aux  frottements  ;  on  a  cherché  à  réduire  au 
minimum  cette  cause  d'erreur  par  une  bonne  construction  méca- 
nique ;  le  bout  inférieur  de  l'arbre  repose  dans  une  crapaudine  munie 
d'une  coupe  en  saphir  poli  ;  de  plus,  on  s'arrange  de  manière  que  la 
vitesse  soit  toujours  très  faible,  même  à  pleine  charge  ;  malgré  cela, 
le  frottement  au  départ  fausserait  les  indications  aux  faibles  charges, 
pour  uneseulelampe  aMumée,  par  exemple  ;  on  le  compense  approxi- 
mativement, en  faisant,  comme  pour  les  dynamos,  de  l'excitation 
composée,  c'est-à-dire  en  munissant  les  inducteurs  d'un  enroulement 
supplémentaire  à  fil  fin  en  dérivation,  comme  l'induit,  sur  le  réseau. 
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Il  en  résulte  évidemment  un  couple  supplémentaire  proportionnel  au 
carré  de  la  tension,  et  qu'on  peut  rendre  égal  au  couple  de  frotte- 
ment initial.  Mais  il  est  clair  que  le  couple  de  frottement  dépendant 
de  la  vitesse  et  le  couple  supplémentaire  n'en  dépendant  pas,  la 
compensation  n'aura  pas  lieu  pour  une  vitesse  quelconque;  cela, 
d'ailleurs,  n'a  pas  grande  importance,  la  correction  n'étant  vraiment 
nécessaire  que  pour  les  faibles  charges.  L'introduction  du  compoun- 
dage  dans  les  compteurs,  parfaitement  légitime  en  théorie,  entr*ouvre 
cependant  la  porte  à  l'erreur  que  craignent  le  plus,  et  avec  raison, 
les  consommateurs,  la  marche  du  compteur  à  vide.  En  effet,  si  l'enrou- 
lement supplémentaire  est  calculé  de  manière  à  équilibrer  exacte- 
ment le  frottement  au  départ,  lorsque  le  compteur  est  dans  un  repos 
complet,  il  surpassera  facilement  ce  couple  initial  lorsque  le  comp- 
teur est  soumis  à  des  vibrations  ou  des  trépidations,  comme  peut  en 
provoquer  le  passage  des  voitures  dans  les  rues  fréquentées  ;  pour 
éviter  toute  difficulté  de  ce  chef,  on  a  soin,  d'abord,  de  se  tenir  au-des- 
sous d'une  compensation  complète  et,  ensuite,  de  protéger  le  plus  pos- 
sible le  compteur  contre  les  vibrations  extérieures  par  une  suspension 
élastique  appropriée. 

L'influence  de  la  température  sur  les  compteurs  est  double  :  elle 
augmente  la  résistance  de  la  bobine  en  dérivation  et,  par  suite, 
diminue  lé  couple  moteur;  elle  augmente  la  résistance  du  disque 
amortisseur,  et,  par  suite,  diminue  le  couple  résistant.  Si  ces  deux 
systèmes  sont  formés  d'un  même  métal,  de  cuivre  par  exemple,  on 
peut  espérer  qu'il  y  ait  compensation  entre  les  deux  actions.  Cette 
compensation  était  admise  dans  les  anciens  modèles  de  compteurs 
Thomson  :  elle  n'est  pas  cependant  tout  à  fait  exacte,  parce  que,  la 
bobine  de  fil  fin  étant,  par  le  fait  même  du  passage  du  courant,  à 
une  température  plus  élevée  que  la  température  ambiante,  un  même 
accroissement  de  température  ne  provoque  pas  la  même  variation 
relative  de  résistance  de  la  bobine  et  de  Tamortisseur.  Dans  les 
nouveaux  modèles,  le  disque  est  en  aluminium,  ce  qui  présente  de 
l'intérêt  au  point  de  vue  de  la  légèreté,  et  la  compensation  relative  a 
la  température  est  obtenue  par  l'emploi  d  alliages  acier-nickel  de 
M.  Guillaume,  qui  peuvent  avoir,  suivant  leur  composition,  des 
coefficients  de  température  quelconques. 

Les  nouveaux  modèles  de  compteurs  Thomson  présentent  un 
certain  nombre  de  perfectionnements  de  détail  qui  ont  chacun  leur 
importance  : 
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i^  Les  balais  ont  été  rendus  mobiles  autour  de  Taxe  passant  par 
leur  centre  de  gravité  (ou  plutôt  leur  centre  d'inertie),  de  façon  à  les 
rendre  moins  sensibles  aux  vibrations  ;  le  contact  se  fait  par  les  bords 
de  petits  étriers  très  mobiles,  de  façon  à  avoir  deux  points  de  contact 
certains  par  balai  ; 

2**  Les  balais  et  le  pivot  inférieur  de  l'appareil ,  qui  sont  les  seuls 
points  d'entretien,  peuvent  être  visités  sans  ouverture  de  l'appareil  ; 

3^  La  fermeture  de  la  boîte  est  hermétique  ; 

4*  Le  branchement,  comme  Fentretien,  peut  être  fait  sans  ouver- 
ture de  Tappareil  ;  ceci  a  de  Timportance  au  point  de  vue  du  poin- 
çonnage possible  par  les  municipalités. 

Un  des  points  qui  préoccupent  le  plus  les  stations  centrales  est 
celui  de  la  consommation  à  vide  du  compteur.  Bien  qu'il  semble 
logique  d'évaluer,  pour  cette  consommation,  l'énergie  au  prix  de 
revient  et  non  au  prix  de  vente,  la  dépense  correspondante  pour  un 
secteur  à  clientèle  très  divisée  peut  devenir  importante.  Pour  les 
compteurs  Thomson,  la  consommation  à  vide,  qui  était  autrefois  de 
12  à  14  watts,  est  tombée  à  2  ou  3  watts,  sans  sacrifice  sur  le  couple 
utile.  Voici  les  résultats  que  nous  avons  relevés  sur  un  compteur  du 
type  10  ampères  100  à  110  volts  : 

Résistance  du  fil  de  dérivation 3.605  ohms 

Consommation  sous  100  volts 2,77  watts 

Consommation  sous  110  volts ^ .  3,35  watts 

Démarrage  à  0,07  ampère  sous  104  volts. 

Le  démarrage  a  donc  lieu  à  moins  de  1  0/0  de  la  charge  maxima, 
ce  qui  est  largement  suffisant  dans  la  pratique. 

Emploi  du  compteur  Thomson  en  courant  alternatif.  —  Le  comp- 
teur Thomson,  étant  un  véritable  wattmëtre,  peut  s'employer  tel 
quel  pour  les  courants  alternatifs  et  comporte  la  même  cause  d'er- 
reur que  le  wattmètre  ordinaire,  à  savoir  :  le  retard  du  courant  dans 
la  bobine  à  fil  fin,  dû  à  là  self-induction  de  cette  bobine.  Soient  :  s, le 
retard  du  courant  sur  la  tension  dans  la  bobine  à  fil  fin;  (p,  le  retard 
du  courant  sur  la  tension  dans  l'appareil  d'utilisation.  On  sait  que  le 
facteur  de  correction  du  wattmètre  ou  du  compteur  est  alors: 

1  +  tang^ 


1  +  tangf  tange 
de  sorle  que,  si  l'on  a,  en  courant  continu, 

P  =  An, 
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P  étant  la  puissance  à  mesurer,  n  le  nombre  de  tours  par  seconde  du 

compteur,  et  k  une  constante,  on  a,  en  courant  alternatif, 

p^^_LLiang^_„ 
1  -|- tangf  tange 

L'erreur  que  Ton  fait  en  omettant  ce  facteur  de  correction  peut 
devenir  notable,  même  pour  de  très  petites  valeurs  de  e,  pour  les 
grandes  valeurs  du  décalage  ^ (*). 

Cette  erreur  tient  à  deux  causes  distinctes  :  1®  la  self-inductîon  de 
la  bobine  à  fil  fin  réduit  le  courant  dans  cette  bobine  (pour  une  même 
tension  aux  bornes)  dans  le  rapport  de  cos  c  à  i  ;  2®  le  relard  du 
courant  sur  la  tension  dans  cette  même  bobine  réduit  à  ^  —  c  le 
décalage  entre  le  courant  dans  la  bobine  à  gros  fil  et  le  courant  dans 
la  bobine  à  fil  fin  ;  le  couple  en  est  augmenté  dans  le  rapport  de 
cos  (<p  —  e)  à  cos<p. 

C'est  cette  dernière  cause  d'erreur  que  M.  Frager  a  cherché  à 
supprimer  récemment,  dans  les  compteurs  Thomson,  par  Fartifice 
très  ingénieux  que  voici  :  Au  lieu  de  chercher  à  supprimer  le  déca- 
lage t,  on  cherche  à  retarder  aussi  de  c  le  champ  principal  ;  Tangle 
du  courant  dans  la  bobine  à  fil  fin  (courant  de  tension)  et  du  champ 
inducteur  se  trouve  ainsi  ramené  à  ^  —  e  +  e  =  <p,  et  la  deuxième 
cause  d'erreur  disparaît. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  on  place  à  l'intérieur  de  la  bobine  princi- 
pale une  seule  spire  d'un  fil  peu  résistant  fermé  sur  lui-même.  Des 
courants  sont  induits  dans  cette  spire,  et  le  champ  résultant  est,  à 
un  facteur  constant  près,  la  somme  géométrique  des  ampères-tours 
principaux  et  des  ampères-tours  de  la  spire  additionnelle. 

D'après  les  lois  fondamentales  de  l'induction,  il  est  évident: 
i^  que  les  ampères-tours  de  la  spire  additionnelle  sont  perpendicu- 
laires aux  ampères-tours  résultants  ;  2°  que  ces  mêmes  ampères-tours 
de  la  spire  additionnelle  sont  en  retard  d'un  angle  t  sur  la  force  élec- 
tromotrice induite  dans  cette  spire  par  la  bobine  principale,  c'est-à- 
dire  d'un  angle  5  +  e'  sur  les  ampères-tours  principaux,  e'  étant  donné 

par  la  formule  tan  g  e'  =  -^r  et  r^  étant  la  constante  de  temps  de  la 

(ï)  Si,  par  exemple,  on  a,  comme  dans  les  compteurs  Thomson,  tang  e  =  0,05, 
on  trouve  que  Ton  commet  une  erreur  de  10  0/0  pour  un  décalage  de  cos  9  =  0,4 
dans  Tappareil  d'utilisation. 
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spire  additionnelle  ifig^i).  De  là  s'ensuit  que  les  ampères-lours  résul- 
tants sont  en  retard  de  e'  sur  les  ampères-tours  principaux  ;  si  Ion 
s'arrange  de  manière  que  e'  ==  e  (il  suffit  pour  cela  que  la  constante 
de  temps  du  circuit  additionnel  soit  égale  à  celle  du  circuit  à  fil  fin), 
le  décalage  entre  le  champ  résultant  et  le  courant  de  tension  se 
retrouve  bien  égal  à  <p,  comme  il  doit  Têtre,  et  la  deuxième  cause 
d'erreur  signalée  plus  haut  disparait. 

A  T  prb\cipaitJr> 


Kl  nîsuJUanis 


\/»  d'wéLdanfJ»  court 
AT  «z««* 

dantl^oourtairouMjt, 

FiG.   1. 


Il  est  vrai  que  Ton  a  introduit  une  cause  d'erreur  nouvelle,  en  ce 
sens  que  les  ampères-tours  résultants  sont  aux  ampères-tours  princi- 
paux dans  le  rapport  de  cos  s  à  i  ;  comme,  d'autre  part,  le  courant 
(fc  tension  est  aussi  dans  ce  même  rapport  cos  e  à  1  avec  le  courant 
que  l'on  observerait  (pour  une  même  tension)  en  courant  continu,  la 
constante  du  compteur  se  trouve  divisée  par  cos^e,  c'est-à-dire  multi- 
pliée par  i  -f-  tangue  ;  mais,  et  c'est  là  le  point  intéressant,  cette 
correction  qui  subsiste  est  indépendante  du  décalage  ©.  Elle  est 
d'.nilleurs   très    petite,    puisque,    pour   tang  e   =  0,05,   on    aurait 

1  -f-  tangue  =  1,0025;  la  correction  n'est  donc  que  de  tt^'  c'est-à- 
dire  absolument  négligeable  dans  la  pratique. 

M.  Frager  fait  remarquer  que  l'on  pourrait  obtenir  une  correction 
analogue  en  remplaçant  la  spire  en  court-circuit  par  une  résistance 
sans  self-induction  placée  en  dérivation  sur  les  inducteurs  ;  nous  ne 
nous  arrêterons  pas  à  ces  considérations. 

Nous  avons  décrit  avec  quelques  détails  le  compteur  Thomson, 
parce  qv.'il  représente  le  type  principal  auquel  se  rattachent  les 
appareils  qui  vont  suivre. 

Compteur  Lux.  —  Le  principe  du  compteur  Lux  est  le  même  ; 
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renroulement  seul  du  circuit  dérivé  en  diffère  :  c'est  un  circuit  com- 
posé de  trois  bobines  plates  égales  dont  les  axes,  perpendiculaires  à 
Taxe  de  rotation,  font  entre  eux  des  angles  de  120^;  Tune  des  extré- 
mités de  chacune  de  ces  bobines  aboutit  à  un  même  point  neutre,  et 
les  trois  extrémités  libres  aboutissent  aux  trois  lamelles  d'un  collée- 
teur  sur  lequel  appuient  deux  balais  ;  on  reconnaît  là  les  dispositions 
essentielles  de  Tinduit  de  la  machine  Thomson-Houston,  qui  a  été 
longtemps  employée  pour  Téclairage  par  arcs  à  intensité  constante. 
Le  principal  avantage  de  ce  système  est  de  donner,  pour  un  même 
poids  de  cuivre  immobilisé  dans  Tinduit,  un  plus  grand  couple 
moteur,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  pour  un  même  couple  moteur 
une  plus  grande  légèreté  de  Tinduit. 

En  effet,  Temploi  de  Ten  roulement  ouvert  permet,  à  égalité  de 
poids  de  cuivre  dans  Tinduit,  et  à  égalité  de  perte  dans  le  fil  fin, 
d'augmenter  le  couple  dans  le  rapport  de  i  à  1,7  ou,  à  égalité  de 
couple,  de  diminuer  le  poids  de  cuivre  dans  le  même  rapport.  On 
obtiendra  ainsi  des  induits  très  légers  qui  permettent  de  diminuer 
beaucoup  les  frottements,  et  le  collecteur  lui-même,  n'ayantque  trois 
lamelles,  peut  être  de  très  petit  diamètre,  ce  qui  réduit  au  minimum 
le  frottement  des  balais. 

Compteur  Vulcain,  —  Le  compteur  Vulcain  est  un  compteur 
Thomson  présentant  quelques  modifications  de  détail  :  la  principale 
est  le  changement  de  forme  de  Tamorlisseur,  qui  est  formé  par 
une  surface  cylindrique  en  cuivre  tournant  entre  les  pôles  alternés 
d'une  couronne  d'aimants  :  le  couple  d'amortissement  dépend  en 
effet  de  la  vitesse  linéaire  et  non  de  la  vitesse  angulaire  de  l'amor- 
tisseur, et  il  s'ensuit  qu'une  surface  cylindrique  où  la  vitesse  linéaire 
est  partout  la  même  utilise  mieux  la  matière  qu'un  disque  dont  les 
parties  centrales  sont  presque  inactives.  La  couronne  d'aimants 
dont  nous  avons  parlé  peut  se  régler  en  hauteur,  à  l'aide  d'une  vis 
unique,  et,  une  fois  le  réglage  obtenu,  l'équipage  est  bloqué  dans 
cette  position  par  une  vis  spéciale  qui  le  fixe  définitivement. 

Nous  signalerons  également,  comme  perfectionnement  de  détail, 
la  suspension  à  ressort  des  crapaudines  qui  portent  les  saphirs  sur 
lesquels  l'arbre  est  mobile,  et  les  dispositions  prises  pour  assurer 
le  transport  de  l'appareil  sans  crainte  d'endommager  les  pierres  ou 
les  pointes  de  l'arbre. 

Compteur  Schuckert,  —  Ce  compteur  se  rapproche  beaucoup  du 
compteur  Thomson  normal.   Nous  signalerons  seulement  comme 
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détail  de  construction  la  possibilité  de  régler  la  position  de  la 
bobine  à  fil  fin  du  compoundage,  de  manière  à  compenser  aussi 
exactement  que  possible  les  résistances  de  frottement. 

Compteur  Perdrisat.  -r  Ce  compteur  diffère  des  précédents, 
d'abord  parce  qu'il  contient  du  fer  dans  son  induit  et  ensuite  par  la 
forme  de  son  induit,  qui  est  assez  originale;  il  est  composé  de  quatre 
bobines  ayant  la  forme  de  dem^cercles  et  disposées  de  la  façon  sui- 
vante :  Traçons  deux  axes  rectangulaires  et  deux  circonférences 
concentriques  ayant  pour  centre  commun  leur  point  de  rencontre  : 
soient  A,  B,  C,  D  les  points  où  la  première  circonférence  coupe  les 
axes;  A',  B',  C,  D',  les  points  correspondants  pour  la  deuxième;  les 
diamètres   des  bobines  en  demi-cercle  sont  placés  respectivement 


sur  A'C,  B'D,  C'A,  D'B,  de  manière  à  figurer  une  sorte  de  spi- 
rale [fig,  2)  ;  ces  bobines  sont,  d'ailleurs,  réunies  entre  elles  et  à  un 
collecteur  à  la  manière  des  sections  successives  deTanneau  Gramme. 
Il  est  facile  de  voir  qu'il  en  résulte  un  couple  de  rotation  à  peu  près 
constant.  La  construction  des  bobines  est  très  simple;  sur  une  lame 
flexible  de  fer  doux,  présentant  à  ses  extrémités  deux  œillets,  on  fait 
à  la  machine  un  enroulement,  puis  la  lame  est  cintrée  en  demi-cercle 
et  passée  sur  Tune  des  branches  du  croisillon,  où  elle  est  maintenue 
en  place  par  une  simple  vis. 

L'appareil  est  rustique,  léger  et  d'une  construction  très  simple  : 
un  compteur  de  HO  volts  50  ampères  pèse  6  kilogrammes.  On  peut 
lui  adresser  la  critique  générale  de  tous  les  compteurs  qui  con- 
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tiennent  du  (er  dans  Tinduit  :  défaut  de  proportionnalité  aux  varia- 
tions trop  grandes  de  tension;  décalage  plus  notable  (avec  les 
erreurs  qui  s'ensuivent)  dans  les  circuits  à  courants  alternatifs* 

Compteur  Peloux.  —  Le  compteur  Peloux  est  encore  fondé  sur  le 
principe  général  des  compteurs-moteurs  ;  mais  il  est  caractérisé  par 
ce  fait  que  toutes  les  bobines  sont  fixes  et  que  la  partie  tournante 
est  constituée  uniquement  par  une  avmature  en  fer.  Les  bobines  par- 
courues par  le  courant  principal  ont  à  peu  près  la  même  forme  que 
dans  les  compteurs  précédents,  mais  les  bobines  de  dérivation,  au 
nombre  de  quatre,  sont  superposées,  et  leur  axe  est  vertical;  sui- 
vant cet  axe  passe  un  noyau  de  fer  doux  qui  porte  quatre  bras  à 
angle  droit  Tun  de  l'autre,  mais  à  des  niveaux  différents;  ce  noyau, 
avec  ses  prolongements  polaires,  est  mobile  et,  dans  son  mouvement 
de  rotation,  entraîne  la  minuterie  du  compteur.  Un  collecteur  à 
quatre  lamelles,  qui  distribue  successivement  le  courant  aux  quatre 
bobines  indiquées  plus  haut,  change  la  polarité  des  pièces  polaires 
chaque  fois  que  ces  pièces  polaires  se  trouvent  à  45^  de  Taxe  des 
bobines  principales,  de  telle  sorte  qu'il  en  résulte  un  mouvement  de 
rotation  continu  à  couple  sensiblement  constant  et  proportionnel, 
comme  toujours,  à  la  puissance  à  mesurer.  Un  amortisseur  ordinaire 
complète  l'appareil . 

b.  Compteurs  fondés  sur  le  principe  de  Ferraris.  —  Ces  compteurs- 
moteurs,  exclusivement  réservés  aux  courants  alternatifs,  consti- 
tuent la  plus  grande  nouveauté  (en  ce  qui  concerne  les  compteurs) 
de  l'Exposition  de  1900  :  on  sait,  en  effet,  qu'en  1889  le  principe  des 
champs  tournants  n'avait  encore  reçu  aucune  application,  et  l'on 
peut  dire  que  le  développement  de  ce  principe  constitue  toute  l'his- 
toire de  l'électrotechnique  dans  les  onze  années  qui  ont  séparé  les 
deux  Expositions. 

Nous  donnerons  d'abord  la  théorie  générale  de  ces  compteurs, 
ce  qui  nous  permettra  ensuite  de  n'insister  que  sur  les  points  parti- 
culiers à  chacun  d'eux. 

Imaginons  qu'un  conducteur  métallique  massif,  de  révolution, 
un  cylindre,  par  exemple,  mobile  autour  de  son  axe,  soit  soumis  à 
l'action  de  deux  champs  magnétiques  alternatifs,  rectangulaires 
entre  eux  et  présentant  une  certaine  différence  de  phase  ©  ;  soient  F 
et  f  leurs  valeurs  maxima.  Chacun  de  ces  deux  champs  alternatifs 
peut,  comme  on  le  sait,  être  décomposé  en  deux  champs  tournant  en 
sens  inverse  ;  ce  qui  fait  en  tout  quatre  champs  tournants  :  deux,  A 
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et  B,  tournant  dans  un  sens,  et  deux,  A',  B',  tournant  dans  l'autre. 
Nous  pouvons  maintenant  composer  A  et  B  en  un  seul  champ 
tournant  H  et,  de  même,  A',  B',  eu  un  seul  champ  tournant  en  sens 
inverse  H';  on  trouve  aisément  : 

0  Ha  =  F2  +  /a4-2F/sin(p, 

La  masse  métallique,  abandonnée  à  elle-même,  va  être  entraînée 
dans  le  sens  du  plus  grand  de  ces  deux  champs,  H',  par  exemple  ; 
soient  «o'  sa  vitesse  de  rotation,  a>  la  pulsation  du  courant  ;  le  cylindre 
prend  alors  une  vitesse  relative  &>  —  co'  par  rapport  au  champ  H,  et 
(D  4-  «»'  p^i*  rapport  au  champ  H'.  A  mesure  que  (o  augmente,  la 
vitesse  relative  du  cylindre  et  du  premier  champ  diminue,  la  vitesse 
relative  du  cylindre  et  du  second  champ  augmente;  il  en  résulte 
que  le  couple  moteur  diminue  et  que  le  couple  résistant  augmente. 
Il  y  aura,  pour  une  certaine  vitesse  w',  équilibre  entre  ces  couples, 
et  cette  vitesse  co'  se  maintiendra  alors  constante. 

Admettons  que  le  couple  (moteur  ou  résistant)  soit  proportionnel, 
d'une  part,  au  carré  du  champ  tournant;  de  Tautre,  à  la  vitesse  rela- 
tive du  champ  et  du  cylindre (*). 

Nous  aurons  alors  : 


C;„=:  KHa(o>- to'), 
Cr   =Kin(co+a>'); 


d'où: 


KHa(w  — co')  =  KH'a(co  +  (o') 
ou 

'^  ""     H2  +  H  a 

ou 

2Ff  sin  © 
—        pa  _^  ^2 

Ainsi,  dans  ce  cas,  même  en  dehors  de  tout  amortissement  étranger, 
le  cylindre  prend  une  vitesse  bien  définie,  donnée  par  Téquation 
précédente. 

Cette  équation  peut  s'interpréter  de  la  façon  suivante  :  tout  se 

(1)  En  faisant  cette  hypothèse,  nous  supposons  implicitement  que,  dans  les  cir- 
cuits particulaires  où  se  développent  les  courants  de  Foucault,  la  réactance  est 
négligeable  par  rapport  à  la  résistance. 
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passe  comme  si  le  cylindre  était  soumis  à  un  couple  moteur 

2wF/  sin  ç 
et  à  un  couple  résistant 

proportionnel  à  la  vitesse  (à  condition  que  F*  +  f^  soit  constant).  Ce 
dernier  couple  est  exactement  de  l'espèce  de  ceux  que  nous  avons 
appelés  plus  d'une  fois  couples  amortisseurs. 

Ainsi  le  système  de  deux  champs  rectangulaires  alternatifs  et  pré- 
sentant une  différence  de  phase  ^  donne  naissance  à  la  fois  à  un 
couple  moteur  et  à  un  couple  amortisseur. 

Appelons  'f  le  décalage  du  courant  sur  la  tension  aux  bornes  des 
appareils  d'utilisation  auxquels  est  appliqué  le  compteur;  si  Ton 
s'arrange  de  manière  que  l'angle  que  nous  avons  appelé  9  soit  égal  à 

^+  •[/,  l'expression  du  couple  moteur  devient  2o)F/*cos  ^.  Si,  de  plus, 

le  champ  F  est  proportionnel  au  courant  principal  I  et  le  champ  f 
proportionnel  à  la  tension  e  aux  bornes  de  l'appareil  d'utilisation,  le 
couple  moteur  prend  la  forme  SCwel  cos  ^,  c'est-à-dire  qu'il  est  pro- 
portionnel à  la  puissance  à  mesurer  el  cos  ^j;. 

Nous  avons  vu  que,  dans  ces  conditions,  pour  que  le  compteur 
enregistre  l'énergie  dépensée,  il  fallait  que  le  couple  résistant  fût 
proportionnel  à  la  vitesse  ;  or  ici  le  couple  résistant  est  : 

fesi  à  peu  près  constant  dans  le  cas  d'une  distribution  à  potentiel 
constant;  mais  l^'  varie  avec  la  charge,  puisqu'il  est  proportionnel 
au  courant  principal.  Aux  faibles  charges,  F  étant  négligeable  par 
rapport  à  /*,  l'amortissement  est  à  peu  près  proportionnel  k  la 
vitesse,  et  le  coniplour  est  à  peu  près  exact  ;  mais,  à  mesure  que  la 
charge  augmente,  le  terme  F^  prend  de  l'importance  et  le  compteur 
relarde  de  plus  en  plus. 

Le  meilleur  moyen  et  le  plus  simple  pour  éviter  cet  inconvénient 
consiste  à  munir  le  compteur  d'un  amortissement  ordinaire  par  un 
aimant  permanent,  Aco',  assez  grand  pour  que  l'on  puisse  négliger 
devant  cet  amortissement  le  terme  (F^  -j-  /'*)<»';  on  aura  alors 
simplement  : 

2Ff  sin  ç 
k 
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et  la  vitesse  w'  sera  rigoureusement  proportionnelle  à  la  puissance 
à  mesurer. 

Cet  amortissement  supplémentaire  pourra  s'exercer  soit  sur 
le  conducteur  tournant  lui-même,  soit  sur  un  disque  métallique 
monté  sur  le  même  arbre,  comme  dans  les  compteurs-moteurs  à 
bobines. 

Dans  quelques  systèmes,  on  ne  se  contente  pas  de  cet  artifice,  et, 
pour  compenser  Texistence  d'un  terme  d'amortissement  croissant 
avec  la  charge,  on  cherche  à  augmenter  le  couple  moteur  (propor- 
tionnel à  la  puissance)  d'un  terme  supplémentaire  croissant,  lui 
aussi,  avec  la  charge  ;  ce  sont  là,  en  général,  des  moyens  empiriques 
dont  il  est  difficile  de  donner  une  théorie  satisfaisante. 

Le  frottement  au  départ  devra  également  être  compensé,  comme 
dans  tous  les  compteurs-moteurs,  par  un  couple  supplémentaire  con- 
venable. 

L'expression  de  la  vitesse  w'  montre  que  celle-ci,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  dépend  de  o»,  c'est-à-dire  de  la  pulsation  (ou  de  la 
fréquence)  du  courant  donné. 

L'étalonnement  du  compteur  dépendra  donc  de  cette  fréquence  ; 
il  en  résulte  également  qu'il  devra  dépendre,  jusqu'à  un  certain  point, 
de  la  forme  du  courant  ;  ce  sera  à  l'expérience  de  montrer  dans 
quelles  limites  s'exerce  cette  influence. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  que  les  deux  champs 
rectangulaires  agissaient  sur  un  conducteur  de  révQlution  ayant  son 
axe  perpendiculaire  à  chacun  d'eux.  Dans  un  certain  nombre  de  cas, 
au  contraire,  on  emploie  deux  champs  parallèles  entre  eux  et  per- 
pendiculaires à  un  même  disque  dont  l'axe  est  parallèle  aussi  à  ces 
champs  ;  dans  ce  cas,  le  couple  moteur  provient  de  l'action  exercée 
par  l'un  des  deux  champs  sur  les  courants  induits  dans  le  disque 
par  l'autre  ;  il  est  facile  de  se  rendre  compte  que  son  expression  doit 
être  de  la  même  forme  que  la  précédente. 

Nous  passerons  maintenant  à  la  description  des  principaux  appa- 
reils fondés  sur  ces  principes. 

Compteur  Blalhy.  —  Ce  compteur  est  un  des  représentants  les 
plus  anciens  et  les  plus  connus  des  appareils  fondés  sur  le  principe 
de  Ferraris.  Les  deux  champs  F  et  /*  sont  tous  deux  normaux  à  un 
même  disque  métallique,  qui  est  soumis  également  à  l'action  amortis- 
sante d'un  aimant  permanent.  La  théorie  ne  diffère  pas  essentielle- 
ment de  celle  des  compteurs  à  véritable  champ  tournant.  Le  déca- 
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lage  de  ^  entre  le  champ  fei  le  champ  F  est  obtenu  seulement  grâce 

à  la  réaction  de  la  bobine  à  fil  fm  :  c'est  dire  que  le  réglage  n'est 
qu'approximatif.  Le.  couple  supplémentaire  nécessaire  pour  vaincre 
le  frottement  au  départ  est  obtenu  au  moyen  de  deux  petits  écrans 
métalliques  disposés  d'une  façon  dissymétrique  sur  les  pôles  de 
Télectro-aimant  en  dérivation. 

Compteur  HummeL  —  Ce  compteur  a  pour  organe  mobile  un 
cylindre  creux  de  cuivre  concentrique  à  un  cylindre  de  fer  formant 
armature.  1^'inducteur  qui  produit  le  champ  tournant  est  un  anneau 
de  fer  également  concentrique  aux  cylindres  précédents,  et  portant 
à  son  intérieur  quatre  pôles  à  angle  droit.  Ces  pôles  sont  munis  cha- 
cun de  pièces  polaires  dissymétriques  et  toutes  dirigées  dans  le 
même  sens  de  rotation.  Les  enroulements  ont  une  grande  ressem- 
blance avec  ceux  des  machines  modernes  polyphasées  :  soient  A,  B, 
C,  D  les  quatre  pôles,  A  opposé  à  C,  B  à  D.  L'enroulement  à  fil  fin 
forme  deux  bobines  qui  entourent  l'une  les  pôles  A  et  B,  Fautre  les 
pôles  C  et  D,  en  restant  comprises  tout  entières  à  Tintérieur  de 
Tanneau  inducteur  ;  Tenroulement  à  gros  fil  est  formé  d'une  seule 
bobine  semblable  aux  précédentes,  mais  entourant  les  pôles  B  et  C. 
Lorsque  ces  deux  systèmes  de  bobines  sont  parcourus  par  des  cou- 
rants décalés  de  -  Tun  par  rapport  à  l'autre,  il  prend  naissance  un 

champ  tournant  qui  entraîne  le  cylindre  creux  de  cuivre.  L'amortis- 
sement est  produit  à  la  manière  ordinaire  par  un  disque  métallique 
monté  sur  le  même  axe  que  le  cylindre  de  cuivre  et  tournant  entre 
les  pôles  d'aimants  permanents. 

La  dissymétrie  des  pièces  polaires  entraîne  Texistence  d'un  couple, 
même  lorsque  le  fil  fin  seul  est  parcouru  par  le  courant  de  dérivation 
(probablement  par  suite  d'effets  de  répulsion  analogues  aux  effets 
d'Elihu  Thomson). 

On  règle  cette  action  propre  des  bobines  à  fil  fin  de  manière  à 
compenser  sensiblement  les  frottements  au  départ  ;  et,  pour  empê- 
cher le  compteur  de  tourner  à  vide,  on  munit  le  disque  amortisseur 
d'un  petit  fragment  de  fer  qui  suffit  à  arrêter  l'appareil  dans  une 
position  d'équilibre  stable  et  l'empêche  de  tourner  à  vide,  même 
sous  l'influence  de  vibrations  notables,  tout  en  lui  permettant  de 
démarrer  dès  qu'un  courant  passe  dans  le  gros  fil. 

Un  artifice  particulier  est  employé  en  vue  d'obtenir  un  décalage 
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de  ^  exactement  dans  la  bobine  à  fil  fin.  Le  circuit  à  fil  fin  comprend  : 

1®  une  bobine  de  réactance  réglable  R,  ;  2*  à  la  suite  de  cette  bobine 
et  en  dériration  Tune  sur  l'autre,  la  bobine  à  fil  fin  du  compteur  D, 
et  une  résistance  non  inductive  Rj,  également  réglable. 
Le  courant  dans  la  bobine  D  est  en  retard  sur  la  différence  de 

potentiel  aux  bornes   d'un  angle  a  <  ^9  mais  cette  diiTérence  de 

potentiel  est  elle-même  en  retard  sur   la  différence  de  potentiel 


7t 


totale  d'un  angle  p  <  -  ;  on  peut,  par  un  réglage  convenable  de  R 
et  de  Rj,  s'arranger  de  manière  que  a-|-  P  ==  5  [fig*  3  et  4). 


I  i     '    i. 

I  ! 

'k- —  •t  — ri —  •« >| 

I 

'n E 


Fui.  a.  FiG.  4. 

Compteur  Hélios,  —  Ce  compteur,  exposé  par  YHëlioa  Elektrizi- 
tàts-Aktiengesellschaftj  repose  sur  les  mêmes  principes  que  les  pré- 
cédents ;  il  présente  quelques  particularités  intéressantes  : 

1^  Comme  dans  le  compteur  Blathy,  les  pôles  de  l'électro-aimant 
en  dérivation  sont  recouverts  en  partie  d'écrans  métalliques  dissy- 
métriques ;  pour  éviter  que  ces  écrans  ne  provoquent  la  marche  à 
vide  du  compteur,  Tamortisseur  est  percé  de  trous  qui  entraînent 
l'existence  de  positions  d'équilibre  stable  pour  ce  compteur.  Ces 
positions  sont  telles  que  les  points  de  moindre  résistance  viennent 
se  placer  en  regard  du  champ  alternatif  des  bobines  à  fil  fin.  Cette 
disposition,  d'ailleurs,  n'empêche  pas  le  compteur  de  démarrer  dès 
qu'un  courant  traverse  les  bobines  à  gros  fil  ; 

2^  Nous  avons  vu  plus  haut  que  ces  sortes  de  compteurs  avaient 
une  tendance  à  retarder,  à  cause  de  l'influence  amortissante  de  la 
bobine-série,  qui  croit  avec  l'intensité  du  courant;  on  cherche  à 
compenser  cette  erreur  par  la  création  d'un  couple  moteur  croissant 
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aussi  avec  cette  intensité  et  produit  par  la  bobine-série  à  elle  seule  : 
pour  cela,  les  pôles  de  cette  bobine  sont  munis  de  masses  métal- 
liques dissymétriques  à  peu  près  analogues  à  celles  que  nous  avons 
rencontrées  sur  lu  bobine  à  fil  fin  dans  le  compteur  Blathy  et  dans 
le  compteur  Hélios  lui-même  ;  mais  on  voit  que  le  rôle  de  ces  masses 
métalliques  est  ici  tout  particulier  et  destiné  à  compenser  non  le 
couple  de  froltement,  mais  le  couple  amortisseur  de  la  bobine-série. 
Nous  ne  notons  rien  de  particulier  pour  la  production  du  décalage 

Compteur  Raah,  —  Ce  compteur  appartient  au  même  type  que  le 
compteur  Blathy  :  le  champ  principal,  le  champ  dérivé  et  le  champ 
amortisseur  des  aimants  permanents  sont  tous  normaux  à  un  même 
disque  métallique,  qui  sert  à  la  fois  de  moteur  et  d'amortisseur. 

Le  point  particulier  se  trouve  dans  les  dispositions  adoptées  pour 

obtenir  exactement  un  décalage  de  -  enlre  les  deux  champs.  Le  sys- 
tème dérivé  comprend  deux  électro-aimants  dont  les  effets  s'ajoutent 
géométriquement  :  le  premier  est,  comme  à  Tordinaire,  en  dérivation 
simple  sur  la  tension  :  il  donne  un  champ  fortement  décalé  sur  cette 

tension,  mais  dont  le  décalage  n'atteint  pas  -  ;  le  second  est  monté 

eh  série  avec  une  résistance  non  inductivc,  et  le  tout  est  aussi  en 
dérivation  sur  la  tension  aux  bornes  ;  de  plus,  le  cliamp  de  cetélec- 

Champ  oMixtUair^ 

-^Tension 


Ouimp  \, 
ràrultanl  ^,        \        _ 

-^.  V     CKcunp 
"^"^  princ^tal, 

Fio.  5. 

tro-aimant  est  inversé  par  rapport  au  premier;  le  décalage  de  ce 
champ  est  plus  faible  que  celui  du  premier,  de  sorte  qu'on  peut  le 
régler  de  manière  que  le  champ  résultant  soit  exactement  en  retard 

de  -  sur  la  tension  [fig,  5j. 

Compteur  Hartmann  et  Braun,  —  Dans  ce  compteur,  le  mobile 
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moteur  est  un  cylindre  d'aluminium,  Tamortisseur  un  disque  de 
même  métal. 

L'amortissement  dû  à  ce  disque  est  suffisamment  grand  pour  rendre 
négligeables  les  termes  amortisseurs  provenant  des  bobines  à  cou- 
rant  alternatif.  Le  point  le  plus  original  consiste  dans  la  manière 

d'obtenir  un  décalage  de  ^  exactement  entre  le  champ  dans  l'entrefer 

de  l'éleclro-aimant  en  dérivation  et  la  tension  aux  bornes.  Entre  ces 
deux  bornes  se  trouvent  montés  en  série  :  i°  le  primaire  d'un  petit 
transformateur  auxiliaire;  2^  l'enroulement  à  fil  fin  de  l'électro  en 
dérivation.  Le  secondaire  du  transformateur  auxiliaire  est  fermé  : 
i°  sur  une  résistance  régla  ble  non  inductiveR  ;  2*"  sur  un  second  enrou- 
lement porté  par  l'électro  en  dérivation. 

L'étude  complète  du  diagramme  montre  que  Ton  peut,  en  réglant 

la  résistance  R,  obtenir  un  décalage  exactement  égal  à  ^  entre  le 

champ  dans  Tentrefer  de  l'électro  en  dérivation  et  la  tension  aux 
bornes  (/î^.  6)  (M. 


FiG.  6. 

Compteur  Siemens.  —  Ce  compteur  est  fondé,  comme  les  précé- 
dents, sur  le  principe  de  Ferraris  :  deux  systèmes  de  bobines  à  angle 
droit  agissent  sur  un  cylindre  d'aluminium  ;  l'amortisseur  forme  un 
système  distinct. 

Compteur  Batault,  —  Ce  compteur,  exposé  par  la  Société  Gene- 
voise pour  la  construction  d'instruments  de  physique,  dérive  immé- 
diatement du  compteur  Blathy  ;  il  en  difîère  cependant  par  quelques 
détails  intéressants  :  l'électro  en  dérivation  comporte  deux  noyaux, 
et  l'enroulement  série  n'est  appliqué  qu'à  l'un  de  ces  noyaux  ;  un  dia- 
gramme simple  montre  que  cette  disposition  est  absolument  équiva- 
lente à  celle  où  les  deux  enroulements  agissent  sur  des    noyaux 


(')  Dans  la  figure  6,  changer  le  sens  d'enroulement  du  dernier  noyau  de  droite. 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Décembre  1901.)  49 


n 
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distincts.  Mais  le  point  le  plus  original  consiste  dans  un  enroulement 
en  court-circuit,  formé  généralement  d'une  seule  spire  et  enveloppant 
à  la  fois  les  pôles  des  deux  noyaux.  En  faisant  le  diagramme  de 
fonctionnement,  on  voit  assez  facilement  que,  par  un  réglage  conve- 
nable de  la  résistance  de  cette  spire,  on  peut  amener  à  -  exactement 

le  décalage  entre  le  champ  et  le  courant  principal. 

c.  Compteurs-moteurs  triphasés,  —  Le  principe  de  la  méthode  bien 
connue  des  deux  wattmètres  s'applique  immédiatement  aux  comp- 
teurs-moteurs à  bobines,  comme  le  compteur  Thomson.  Ou  bien  on 
emploie  deux  compteurs  séparés  dont  on  ajoute  les  indications,  des 
bobines  à  gros  fil  étant  parcourues  par  deux  des  trois  courants  du 
système,  et  les  bobines  à  fil  fin  étant  montées  respectivement  entre  le 
troisième  fil  et  chacun  des  deux  premiers.  L'emploi  de  deux  comp- 
teurs étant  peu  commode,  il  est  facile  de  réunir  les  deux  appareils  en 
un  seul,  les  deux  induits  étant  montés  sur  le  même  axe;  les  couples 
moteurs  s'ajoutent  alors  (éventuellement  se  retranchent  dans  le  cas 
de  très  forts  décalages)  et  le  compteur  donne,  par  une  seule  lecture, 
Ténergie  à  mesurer. 

La  nécessité  de  caler  deux  induits  sur  le  môme  arbre  entraîne, 
dans  ce  système,  à  des  dimensions  et  à  des  poids  assez  considérables. 
On  a  cherché,  pour  éviter  cette  difficulté,  à  appliquer  au  même 
problème  le  principe  de  Ferraris.  Nous  citerons,  comme  fort  inté- 
ressants à  ce  point  de  vue,  les  compteurs,  mod.  FU,  exposés  par 
VElektrizitàts-AcktiengeseUschaftvormals  Srhuckert.  Ces  compteurs 
sont  également  construits,  en  France,  par  la  Compagnie  générale 
d'Électricité  de  Creil  (/). 


-« — 


Considérons  un  système  triphasé   à   trois   fils   (sans  fil   neutre) 
[fig.  7)  :  soient  i^^i^i  *3  les  trois  courants  aboutissant  aux  trois  bornes 

{\)  Nous  empruntons  les  dôlails  qui  vont  suivre  k  un  article  de  M.  Rollinger, 
paru  daus  rirulustrie  électrique  du  10  octobre  1900. 


COMPTEURS   D'ÉNERGIE  735 

A,  B,  C  de  l'appareil  d'utilisation  ;  appelons  Va,  Vb,  Vc  les  potentiels 
de  ces  trois  bornes  et  posoDS  : 

c^  r:.  Vb  -  Vc, 
e,  ^  Vc  -  Va, 

ea  =  Va  -  Vb. 

On  sait  que  la  puissance  instantanée  consommée  dans  le  récepteur 
triphasé  peut  se  mettre  sous  Tune  des  trois  formes  : 

(i)  (   P=i:e,i2  —  e^i,, 

(3)  (    P  — Cai'i  —  c,i3. 

lin  ajoutant  deux  à  deux  ce  s  équations  membre  à  membre,  nous  en 
déduisons  le  système  suivant  : 

(4)  l     2Pr^i,iC'j-É?3)+e,ll.2—  13), 

(5)  (II)  2P  .—  t'a  (c,  —  ea)  +  «2  ('3  —  û)y 
{())                          /   2P  =  Î3(e2-e,)+e3  (1,-12). 

Enfin,  en  ajoutant  membre  à  membre  respectivement  les  équa- 
tions (2)  et  (4),  (3)  et  (5),  (I)  et  (6j,  on  trouve  : 

(7)  l   3P  =  [u  -  is)  (e,  -  Ci)  +  (1^  -  13)  (e,  —  e,), 

(8)  (III)      /    3Pzz:(l2  —  ê,)  (c,  ~e3)-f(î3-l,)(62-C,), 

(9)  I   3P  =:  (13  -  1*2)  (Ca  -  e,)  f  (i,  —  12)  (^3  —  ^2). 

Les  trois  groupes  précédents  d'équations  peuvent  se  prêter  a  la 
construction  des  compteurs  triphasés  :  on  voit  que,  dans  tous  les  cas, 
l'expression  de  la  puissance  comprend  deux  termes  qui  s'ajoutent 
algébriquement  :  le  compteur  devra  donc  se  composer  de  deux 
mobiles,  deux  disques  d'aluminiuni  montés  sur  le  même  axe,  sur  Icb- 
quels  s'exerceront  des  couples  proportionnels  aux  deux  termes  pré- 
cédents. Chaque  terme  se  compose  lui-même  de  deux  facteurs  dont 
l'un  est  une  intensité  (ou  une  différence  d'intensité)  et  l'autre  une 
tension  (ou  une  différence  de  tension).  On  sait  que,  pour  appliquer  le 
principe  de  Ferraris  à  ce  cas,  il  faut  faire  passer  dans  une  bobine 
(ou  dans  deux  bobines  différentielles)  le  courant  principal  (ou  la 
différence  de  deux  courants  principaux),  de  manière  à  produire  un 
champ  en  phase  avec  ce  courant  (ou  cette  différence  de  courants),  et, 
d'autre  part,  faire  agir  simultanément  sur  le  même  disque  un  autre 
champ  en  quadrature  avec  la  tension  (ou  la  différence  de  tension)  qui 
ligure  dans  les  équations  précédentes.  Ces  deux  champs  (champ  de 
courant  et  champ  de  tension)  seront  tous  les  deux  normaux  au  disque 
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métallique.  Nous  venons  de  voir  comment  on  produisait  le  premier  ; 
il  existe  un  nombre  de  moyens  très  variés  pour  produire  le  second  : 
nous  en  examinerons  quelques-uns.  Remarquons  tout  de  suite  que  la 
très  grande  facilité  que  donnent  les  courants  triphasés  pour  la  solu- 
tion du  problème  provient  de  ce  que  Ton  trouve  très  facilement  et 
sans  aucun  artifice,  dans  un  système  triphasé,  des  tensions  déjà  déca- 
lées sur  celles  que  Ton  veut  employer  ;  on  pourra  donc  obtenir  le 

décalage  requis  de  ^  au  moyen  de  décalages  artificiels  plus  petits  que^ 

et,  par  suite,  très  faciles  à  réaliser  ;  tandis  que,  dans  le  cas  de  cou- 
rants alternatifs  simples,  il  faut  produire  de  toute  pièce,  au  moyen 

d'artifices  plus  ou  moins  compliqués,  le  décalage  de  -  que  ne  peuvent 

jamais  réaliser  exactement  de  simples  bobines  à  réaction. 


V^-Ve^ 


<3-<* 


Dans  tout  ce  qui  va  suivre,  nous  ne  supposerons  pas  que  les  trois 
oranclies  de  Tappareil  d'utilisation  soient  également  chargées  ;  mais 
nous  supposerons  que  cet  appareil  n'utilise  qu'une  très  petite  fraction 
de  Ténergie  totale  disponible,  de  sorte  que  les  tensions  aux  bornes 
restent,  dans  tous  les  cas,  des  tensions  triphasées  symétriques. 

Applicalion  des  équations  du  groupe  I,  —  Nous  avons  appelé  e^, 
e^,e^^  les  trois,  tensions  entre  les  bornes  du  système  triphasé  ;  appe- 
lons maintenant  O  le  point  neutre  symétrique  (réel  ou  artificiel)  du 
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système,  el  posons  {Jig.  8)  : 

a  =  Va  -  Vo, 
6  =  VB  _  Vo, 
c  =  VG  -  Vo. 

On  sait  que  a  est  en  retard  de  -  sur  63  et,  par  conséquent,  en  avance 

de  5  sur  e^  ;  de  même  6,  est  en  retard  de  -  sur  e.  et  en  avance  de  \ 
2  t)  '  2 

sur  gj-,  enfin,  c  est  en  retard  de  -  sur  e^  et  en  avance  de  r  sur  e^. 

Cela  posé,  reprenons  l'expression  : 

P  —  c^tj  -  eai,. 

Nous  avons  au  moins  trois  procédés  pour  obtenir  un  champ  décalé 
de  5  sur  e^  (il  en  serait  évidemment  de  même  pour  e^)  : 

1**  Nous  pouvons,  au  moyen  d'une  bobine  de  réaction  convenable, 

produire  un  champ  décalé  de  -  sur  e^  ;  cette  bobine,  bien  entendu, 

quoique  représentant  le  terme  e^  ou  V^  —  V^,  devra  être  branchée 
alors  entre  les  points  A  et  B.  Cette  solution  est  indiquée  par  Hummel 
(D.  /e.  P.,  nMOi.869); 

2^  Nous  pouvons,  au  moyen  d'un  point  neutre  artificiel  et  d'un  cir- 
cuit sans  réactance,  produire  un  champ  en  phase  avec  a  ou  Va  —  Vo- 
Cette  bobine  sans  réactance  devra  alors  être  disposée  entre  le  point  A 
et  le  point  0  (Siemens  et  Hai.ske,  D.  R,  P.,  n°  99.634)  ; 

3**  Nous  pouvons  enfin,  au  moyen  d'une  bobine *de  réactance  con- 
venable, produire  un  champ  décalé  de  -  sur  —  h  ou  Vo  —  Vb  ;  dans 

fj 

ce  cas,  la  bobine  de  réactance  devra  être  branchée  entre  les  points  O 
et  B(^).  Telle  est  la  solution  qui  a  été  adoptée  par  la  maison 
Schuckert  (2).  R,  P.,  n»  108.334). 

Applicalions  des  équations  du  groupe  II.  —  Considérons  Téqua- 


(I)  Il  est  à  remarquer  que,  dans  toutes  les  méthodes  fondées  sur  remploi  d*un 
point  neutre  artificiel,  les  trois  branches  de  l'étoile  artificielle  doivent  avoir  la 
même  résistance  et  la  môme  réactance,  ce  qu'on  réalise  ici  en  les  formant  de 
trois  bobines  enroulées  sur  des  circuits  magnétiques  semblables,  même  si  ces 
bobines  ne  doivent  pas  agir  sur  le  mobile  du  compteur. 
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tion  (4)  : 

2P  =  î^  («3  —  Ca)  +  e,  (<2  -  13). 

Il  est  facile  d'observer  que  les  deux  tensions  ^,  et  e^  —  e^  sont  en 
quadrature  et  que  la  deuxième  vaut  4,732  fois  la  première.  Nous 
devons  donc  ici  produire,  au  moyen  de  bobines  en  dérivation,  deux 
champs  en  quadrature  respective  avec  les  tensions  précédentes.  Un 
grand  nombre  de  solutions  sont  possibles.  Voici  celle  à  laquelle  s'est 
arrêté  M.  MôUinger: 

Proposons-nous  de  créer  un  point  neutre  artificiel  non  symé- 
trique O',  de  telle  sorte  que  les  tensions  Va  —  Vo-  et  Vb  —  Vo*  soient 
égales  et  rectangulaires  entre  elles. 

Il  est  facile  de  voir  que,  dans  ces  conditions,  on  aura  : 

(Va  -  Vo  )e(r.  ~  ( Vb  —  Vo  )eff.  =  -^  (e)  a.  =  0,707Ceir., 

V2 

e  étant  la  tension  donnée  aux  bornes  du  système  triphasé.  La  troi- 
sième bobine  de  Tétoile  artificielle  devra  être  calculée  de  manière 
que  : 

v^-1 

(Vc  -  Vo)eff.  =^  -^-^ —  Ceff.  =  0,366eoff. 

Si  alors  on  porte  ces  nouvelles  tensions  sur  le  diagramme  général 
du  système  triphasé,  on  trouve  que  Va  —  Vo'  est  en  retard  de  15" 
sur  63  —  62  et  que  Vb  —  Yq-  est  en  retard  de  15®  sur  e^. 

Si  donc  nous  choisissons  la  réactance  des  bobines  (cette  réac- 
tance  étant  choisie,  celle  de  la  bobine  O'C  s'en  déduit)  de  telle  sorte 
que  les  champs  qu'elles  produisent  dans  leur  entrefer  soient  en 
retard  de  75**  sur  la  tension  aux  bornes,  ces  champs  seront  respec- 
tivement en  quadrature  avec  e^  —  e^  et  avec  e,,  et  pourront,  par 
conséquent,  être  utilisés  pour  la  réalisation  physique  de  l'équa- 
tion (4). 

Les  champs  de  ces  deux  bobines  sont  égaux,  alors  que,  pour 
satisfaire  à  l'équation  f4),  celui  qui  agit  sur  le  courant  i^  devrait 
être  v^3  =  1,732  fois  plus  intense  que  celui  qui  agit  sur  la  différence 
des  courants  i^  et  i^.  Il  est  facile  de  compenser  cette  inexactitude  en 
donnant,  à  la  bobine  série  dans  laquelle  passe  le  courant  t\,  1,732  fois 


COMPTEUUS   D'ÉNERGIE  739 

plus  de  spires  qu'aux  bobines  séries  différentielles  dans  lesquelles 
passent  les  courants  i.^  et  tg. 

Applications  'des  équations  du  groupe  IIL  —  Reprenons  l'équa- 
tion (7): 

3P  =  (  î,  —  I3)  (63  —  Ca)  +  (l'a  -  I3)  (^1  —  «3)- 

Il  est  très  facile  de  nous  procurer  des  champs  en  quadrature  res- 
pectivement avec  ^3  —  e.j  et  avec  e^  —  e^:  il  suffît,  en  effet,  d'ali- 
menter la  première  bobine  par  la  tension  e.^,  en  ayant  soin  que  le 
champ,  dans  l'entrefer  de  cette  bobine,  soit  en.  retard  de  60°  sur  la 
tension  aux  bornes,  et  d'alimenter  dans  les  mêmes  conditions  la 
deuxième  bobine  au  moyen  de  la  tension  e^.  Cette  dernière  disposi- 
tion a  l'avantage  sur  les  montages  I  et  II  de  supprimer  l'emploi  d'une 
bobine  de  réaction.  Si  l'on  compare  les  trois  systèmes  au  point  de 
vue  de  la  dépense  d'énergie  dans  le  fil  Mn,  on  trouve  que  cette 
dépense  d'énergie  est  dans  le  rapport 

1  :  0,r>n7  :  0,667. 

Les  deux  derniers  montages  sont  donc  nettement  supérieurs  au 
premier. 

Cas  particuliers  de  phases  également  chargées.  —  Reprenons  les 
équations  du  groupe  I  et  ajoutons-les  membre  à  membre  :  il  vient  : 

3P  =z  i^  (C3  -  cj)  +  i^  (e^  —  C3)  +  «3  (co  —  e^)  ; 

mais,  dans  le  cas  particulier  de  phases  également  chargées,  la  valeur 
moyenne  de  chacun  des  trois  termes  est  égale,  et  l'oti  peut  se  borner 
à  intégrer  le  premier.  Le  montage  sera  alors  très  simple  ;  le  système 
mobile  se  réduira  à  un  seul  disque  qui  sera  soumis  à  l'action  simul- 
tanée :  i°  d'une  bobine  série  parcourue  par  le  courant  i^  ;  2°  d'une 
bobine  dérivation  donnant  un  champ  en  quadrature  avec  e^  —  e^  ; 
comme  plus  haut,  cette  bobine  pourra  simplement  être  excitée  par 
la  tension  e^  (entre  les  fils  i  et  3),  à  condition  d'être  combinée  de 
telle  sorte  que  le  champ  soit  en  retard  de  60**  sur  la  tension  excita- 
trice. 

Les  compteurs  exposés  étaient  accompagnés  d'un  rapport  très 
complet  du  professeur  Kittler,  d'où  il  résulte  que  les  plus  grandes 
erreurs  dans  les  cas  variés  qui  peuvent  se  présenter  atteignent  au 
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plus  2  0/0.  Nous  avons  fait  nous-même,  au  Laboratoire  central 
d'Électricité,  une  série  de  déterminations  dans  des  circonstances 
extrêmement  variées  :  nous  avons  étudié  les  cas  suivants  (les  récep- 
teurs étant  montés  en  triangle)  : 

i°  Trois  phases  également  chargées  (résistances  non  inductives)  ; 

2°  Trois  phases  également  chargées  (résistances  inductives)  ; 

3*"  Deux  phases  chargées  (résistances  non  inductives)  ; 

4**  Une  seule  phase  chargée  (résistance  non  inductive)  ; 

5*»  Une  seule  phase  chargée  (résistance  inductive)  ; 

6''  Trois  phases  inégalement  chargées  (résistances  inductives). 

Nous  avons  trouvé  que,  dans  le  cas  de  charges  égales  (inductives 
ou  non),  Tappareil  était  juste  à  moins  de  2  0/0.  Dans  le  cas  de 
charges  inégales,  nous  avons  observé  des  différences  s'élevant  à  3  ou 
4  0/0.  Il  est  intéressant  d'observer  que,  dans  le  cas  d'une  seule 
phase  chargée,  deux  cas  peuvent  se  présenter  :  ou  bien  le  courant 
alternatif  simple  que  Ton  a  alors  agit  sur  les  deux  disques  ou  il  n'agit 
que  sur  un  seul  ;  il  semble  résulter  de  nos  mesures  que  le  compteur 
est  plus  exact  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier  ;  une  anomalie 
semblable  se  remarque  également  dans  les  Tableaux  du  professeur 
Kittler. 

Nous  nous  sommes  étendu  assez  longtemps  sur  cet  appareil,  qui 
nous  a  semblé  fort  intéressant  ;  on  peut  lui  faire  la  critique  générale 
de  tous  les  compteurs  fondés  sur  le  principe  de  Ferraris  :  il  est  sen- 
sible aux  variations  de  fréquence  et,  par  suite,  à  la  présence  d'har- 
moniques supérieurs  dans  les  courbes  de  courant  ou  de  tension  ; 
peut-être  les  erreurs  que  nous  avons  observées  tiennent-elles  à  ce  que 
le  courant  était  fortement  déformé  par  les  procédés  (moteur  à  vide  ou 
bobine  de  réaction)  que  nous  employions  pour  produire  de  forts 
décalages. 


COMPTEURS    OSCILLANTS. 


Compteur  Aron,  —  Le  plus  connu  des  compteurs  oscillants  est 
sans  contredit  le  compteur  Aron,  qui  figurait  déjà  à  l'Exposition  de 
1889  et  dont  le  principe  est  bien  connu. 

Deux  pendules,  dont  la  masse  inférieure  est  constituée  par  l'enrou- 
lement à  fil  fin  d'un  wattmètre,  oscillent  en  présence  de  deux  bobines 
fixes  à  gros  fils  constituant  la  bobine  série  de  ce  même  wattmètre  ; 
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dans  ces  conditions,  la  force  électrodynamique  qui  s'exerce  respec- 
tivement entre  les  enroulements  fixes  et  mobiles  est  proportionnelle 
à  la  puissance  à  mesurer  ;  le  sens  d'enroulement  est  choisi  de  telle 
sorte  que,  pour  Tun  des  pendules,  cette  force  F*  s'ajoute  au  poids  P  et, 
pour  l'autre,  s'en  retranche. 

Soient  alors  : 
fiy  le  nombre  d'oscillations  par  seconde  lorsque  le  courant  ne  passe 

pas; 
N  et  N',  le   nombre  d'oscillations  par  seconde  lorsque  le  courant 

passe  ; 

La  différence  N  —  N'  est  donc  proportionnelle  à  la  puissance  à 
mesurer.  L'artifice  bien  connu  du  train  différentiel  permet  de  donner 
au  système  compteur  proprement  dit  une  vitesse  proportionnelle  à 
N  —  N',  et,  par  suite,  à  la  puissance  à  mesurer. 

La  théorie  de  Tappareil  exige  essentiellement  que  les  durées  nor- 
males d'oscillations  des  deux  pendules  soient  rigoureusement  égales; 
dans  les  anciens  modèles,  on  cherchait  à  réaliser  autant  que  possible 
cette  égalité,  ce  qui  était  fort  difficile,  sinon  pratiquement  impossible  ; 
un  perfectionnement  important  a  consisté  à  corriger  systématique- 
ment l'erreur  au  lieu  de  chercher  à  l'annuler.  Pour  cela,  le  courant 
est  périodiquement  inversé  (toutes  les  vingt  minutes,  par  exemple) 
par  le  jeu  même  du  compteur,  dans  les  bobines  à  fil  fin,  dételle  sorte 
que  le  pendule,  primitivement  retardé,  avance,  et  réciproquement.  On 
conçoit  (et  un  calcul  exact  prouve)  que  Ton  élimine  ainsi  Terreur  pro- 
venant d'un  défaut  de  réglage  des  pendules.  Un  mécanisme  complé- 
mentaire oblige  la  minuterie  du  compteur  à  tourner  toujours  dans  le 
même  sens  malgré  cette  inversion. 

Un  autre  perfectionnement  important  consiste  dans  le  remontage 
automatique  et  électromagnétique  substitué  à  l'ancien -remontage  à 
la  main  usité  dans  les  anciens  modèles  ;  ce  remontage  automatique 
se  fait  toutes  les  vingt  secondes  environ,  au  moyen  d'un  électro-aimant 
creux  monté  directement  sur  les  110  volts  de  la  distribution  et  dans 
lequel  le  courant  est  envoyé  pendant  une  fraction  de  seconde  seule- 
ment ;  Tarmature  aspirée  par  Télectro-aimant  arme  un  ressort  qui 
entretient  le  mouvement  d'horlogerie.  La  puissance  absorbée  par  le 
compteur  (remontage  compris)  ne   dépasse  pas   1 ,8  watts  ;  la  fai- 
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blesse  de  ce  nombre  lient  à  ce  que  les  actions  éiectrodynamiques  ayant 
ici  seulement  un  rôle  de  déclenchement  et  non  un  rôle  moteur,  les 
ampères-tours  des  enroulements,  et  en  .particulier  de  Tenroulement  à 
fil  fin,  peuvent  être  très  réduits. 

Parmi  tous  les  types  exposés,  celui  qui  nous  a  paru  le  plus  intéres- 
sant est  le  compteur  pour  distribution  triphasée  à  quatre  fils.  M.  le 
D'  Aron  s'est  proposé  de  réaliser  un  appareil  pouvant  s'adapter  au 
cas  le  plus  complexe  que  Ton  puisse  rencontrer  dans  les  distributions 
triphasées,  celui  où  les  récepteurs  soient  disposés  indifféremment  en 
triangle  et  en  étoile  et  où,  de  plus,  il  existe  un  fil  neutre;  dans  ce 
cas,  l'égalité  fondamentale  : 

h  +  '2  +  *3  =  o» 
n'est  plus  vraie  et  doit  être  remplacée  paf: 

1^  étant  le  courant  dans  le  fil  neutre. 

Soient,  comme  toujours.  A,  B,  C,  les  trois  bornes  des  récepteurs, 
O  le  point  neutre.  On  a  : 

P  =  (tAB  +  lAo"—  îca)  (Va  —  Vo)  +  (tBc  +  *B0  —  «ab)  (Vb  —  Vo) 
+  (t'cA  -h  ico  —  «BC)  (Vc  —  Vo) 
—  iK  (Va  —  Vo)  -f-  Î2 ( Vb  —  Vo)    ;- 13 (. Vc  —  V©). 

et  cette  expression  est  tout  à  fait  générale,  même  dans  le  cas  où  il  y 
a  un  quatrième  fil. 

Cela  posé,  supposons  que  le  compteur  ne  soit  appliqué,  comme 
cela  a  lieu  en  général,  qu'à  la  mesure  d'une  très  faible  fraction  de  la 
puissance  de  la  station  centrale;  alors,  même  si  les  phases  'aussi 
bien  dans  le  triangle  que  dans  l'étoile)  sont  inégalement  chargées, 
les  six  tensions  Va  —  Vu,  Vc  —  Vc  —  Va,  d'une  part,  Va  —  Vq, 
Vb  —  Vo.  —  Vc  —  Vo,  de  l'autre,  sont  toujours  triphasées,  et  l'on  a: 

(Va  -  Vo)  +  (Vb  --  -  Vo^  +  ( Vc  ->  Vo)  r=.  0, 

d'où  : 

P  :_  (i^  —  J3)  (Va  —  Vo^  +  (l'a  —  «V»  (Vb  —  Vq). 

Telle  est  la  relation  utilisée  dans  le  compteur  pour  distribution  tri- 
phasée à  quatre  fils  qui  figurait  à  l'Exposition.  Les  courants  t|,  t,,  ij, 
passent  dans  trois  bobines  fixes  égales  ;  les  bobines  i  et  3  agissent 
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différentiellement  sur  un  premier  pendule  alimenté  par  la  tension 
V^ —  Vo;  les  bobines  2  et  3  agissent  de  même  sur  un  second  pendule 
alimenté  par  la  tension  Vb  —  Vo  ;  le  sens  des  connexions  des  fils  fins 
est  d'ailleurs  choisi  de  manière  que  la  différence  des  nombres  d'oscil- 
lations mesure  la  valeur  moyenne  de  l'expression  précédente  de  la  puis- 
sance. On  voit  que  ce  mode  de  montage  est  plus  général  que  l'ancien 
système  bien  connu  du  même  auteur,  pour  courants  triphasés  sans 
fil  neutre,  système  fondé  sur  l'emploi  de  l'équation  : 

P  =  e,î2  —  C2t|, 
qui  suppose  essentiellement  que  Ton  a  : 

*i  +  H  +  h  —  o- 

Cette  équation  peut  d'ailleurs  facilement  être  complétée  pour  le  cas 
d'un  système  à  quatre  fils.  On  tiouve  alors  : 

1*4  étant  le  courant  dans  le  fil  neutre,  compté  positivement  dans  le 
même  sens  que  les  autres. 

Cette  équation  s'applique    facilement    au   compteur  Aron.   Les 
pendules  à  fil  fin  seront  alimentés  respectivement  par  les  tensions 


FiG.  9. 


«4  =  (Vb  —  Vc)  et  ^2  =  Vb  ;  sur  ces  deux  pendules  agiront  séparément 
deux  bobines  fixes  parcourues  parles  courants  e^  etij,  et,  de  plus,  une 
troisième  bobine  parcourue  par  le  courant  2^,  comprenant  trois  fois 
moins  de  spires  ou  placée  à  une  distance  plus  grande  et  agissant  à 
la  fois  sur  les  deux  pendules  e^  et  e^  [fig.  9). 


744  JANET 

Les  principes  précédents  ne  s'appliquent,  d'ailleurs,  pas  seulement 
au  compteur  d'Aron. 

Compteurs  de  VAllgememe  Elehlrizildis-Geselhchafl .  —  Ces 
compteurs  sont  des  compteurs  oscillants  caractérisés  par  ce  fait  que 
la  minuterie  avance  de  quantités  égales  à  chaque  oscillation  .du 
compteur;  c'est  donc  la  périodicité  de  ces  oscillations  qui  varie 
avec  la  puissance  à  mesurer  et  est  proportionnelle  à  cette  puissance. 
Ces  compteurs  s'appliquent  exclusivement  au  courant  continu  ;  la 
même  Société  emploie  le  compteur  Ilummel  pour  le  courant  alter- 
natif. 

Imaginons  un  wattmètre  dont  la  bobine  à  fil  fin  puisse  osciller 
entre  deux  positions  extrêmes;  si,  chaque  fois  qu'elle  atteint  une 
de  ces  positions,  on  inverse  le  courant  qui  la  parcourt,  elle  prendra 
un  mouvement  oscillatoire  dont  la  fréquence  sera  proportionnelle  au 
couple^  à  condition  que  le  mouvement  soit  constamment  amorti, 
comme  dans  un  compteur  Thomson,  par  exemple,  de  manière  que, 
à  chaque  instant,  là  vitesse  angulaire  soit  elle-même  proportionnelle 
au  couple. 

L'inversion  du  courant  dans  une  bobine  à  fil  fin  provoque,  en 
général,  des  étincelles  nuisibles  aux  contacts  ;  pour  éviter  ces  étin- 
celles, r^.  E.  G.  constitue  la  bobine  mobile  par  deux  enroulements 
exactement  égaux  et  opposés  ;  l'inversion  du  couple  s'obtient  sim- 
plement par  la  mise  en  court-circuit  alternative  de  ces  deux  moitiés 
de  l'enroulement. 

Pour  transmettre  le  mouvement  à  la  minuterie,  on  emploie  un 
relais  qui  est  commandé  par  le  wattmètre  de  la  manière  suivante  :  Le 
circuit  dérivé  [flg.  10)  comprend  (outre  les  résistances  ordinaires)  : 
1"  un  électro-aimant  fixe  A;  2**  la  première  moitié  de  la  bobine  mo- 
bile à  fil  fin,  B  ;  3°  la  deuxième  moitié  de  cette  bobine,  C  ;  4^  un 
deuxième  électro-aimant  fixe  D.  Deux  armatures  A'  et  D'  solidaires 
mécaniquement,  mais  magnétiquement  différentes,  peuvent  osciller 
entre  les  électro-aimants  A  et  D,  en  faisant  avancer  chaque  fois,  au 
moyen  d'un  cliquet,  la  minuterie  d'une  même  quantité;  de  plus,  ces 
armatures,  suivant  qu'elles  sont  attirées  par  l'électro  A  ou 
Télectro  D,  mettent  en  court-circuit  la  moitié  B  ou  la  moitié  C  de  la 
bobine  mobile.  Cette  bobine  elle-même  porte  un  bras,  non  représenté 
sur  la  figure,  qui,  arrivé  aux  deux  extrémités  de  sa  course,  mettra 
respectivement  en  court-circuit,  pendant  un  temps  très  court,  les 
deux  électros  A  et  D.  Cela  posé,  le  fonctionnement  de  Tappareil  est 
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facile  à  comprendre  :  partons  d'un  moment  où  la  bobine  mobile  est 
au  milieu  de  sa  course,  le  courant  passant,  par  exemple,  dans  la 
moitié  B,  et  la  moitié  C  étant  en  court-circuit;  arrivée  au  bout  de  sa 
course,  elle  met  en  court-circuit,   pendant  un  temps   très  court, 


♦^nrnnnr-MnnnrTTTvj 

B  C         MA^.a^ 

Fio.  10. 


Télectro-aimant  D  ;  aussitôt  Télectro  A  attire  son  armature  et  met  en 
court-circuit  la  moitié  B,  tandis  que  le  courant  passe  dans  la  moitié 
C;  le  mouvement  de  la  bobine  mobile  change  de  sens;  lorsqu'elle 
arrive  à  Tautre  extrémité  de  sa  course,  les  phénomènes  inverses  se 
produisent,  Télectro  A  est  mis  en  court-circuit  pendant  un  temps 
très  court,  Tarmature  est  attirée  par  Télectro  D  et  met  à  son  tour 
en  court-circuit  la  moitié  C  de  la  bobine,  le  courant  passe  alors  dans 
la  moitié  B,  et  le  mouvement  s'inverse.  Le  mouvement  de  va-et-vient 
des  armatures  est  utilisé  pour  faire  avancer  chaque  fois  d'une  même 
quantité  une  roue  à  rochet. 

On  voit  facilement  que  cette  disposition  a  pour  résultat  de  donner 
une  mobilité  très  grande  au  système  mobile,  puisque  ce  système 
n'est  plus  chargé,  comme  dans  les  compteurs-moteurs,  de  faire 
avancer  tout  le  mouvement  d'horlogerie  ;  au  lieu  du  collecteur,  qui 
exige  toujours  un  certain  entretien  et  entraîne  toujours  un  certain 
couple  résistant  dû  aux  frottements  des  balais,  on  emploie,  pour 
amener  le  courant  dans  la  bobine  mobile,  trois  fils  très  fins  (les  deux 
bobines  ayant  une  extrémité  commune)  choisis  assez  longs  pour  que 
leur  torsion  ne  produise  aucun  couple  appréciable  sur  le  système 
mobile.  La  minuterie,  étant  actionnée  par  un  relais  spécial,  peut  évi- 
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demment  être  séparée  du  wattmètre  proprement  dit  et  placée  aussi 
loin  que  Ton  veut,  ce  qui,  dans  certains  cas  spéciaux,  peut  être 
avantageux.  La  courbe  d'erreur  de  ce  compteur  est  caractéristique  : 
pour  les  faibles  charges,  Terreur  est  négative,  elle  commence  par 
diminuer  en  valeur  absolue,  passe  par  zéro,  devient  positive,  passe 
par  un  maximum  pour  une  charge  égale  environ  à  10  0/0  de 
la  charge  maxima,  s'annule  de  nouveau  à  60  0/0  de  la  charge 
maxima,  puis  redevient  négative.  On  peut  attribuer  ces  variations 
aux  causes  suivantes  :  au  début,  comme  dans  tous  les  compteurs,  le 
frottement  au  départ  cause  un  retard,  puis  l'importance  relativedece 
frottement  diminue  «ît  le  compteur  tend  à  devenir  exact  ;  plus  tard, 
apparaît  une  autre  cause  de  retard  :  c'est  le  temps  perdu  à  chaque 
demi-oscillalion  au  moment  de  Tinversion  du  courant,  temps  perdu 
dont  Timportance  relative  devient  d'autant  plus  grande  que  les  os- 
cillations deviennent  plus  rapides. 

COMPTEURS   A    INTÉGHATION    DISCONTINUE. 

Ces  compteurs,  qui,  en  1889,  semblaient  être  les  plus  scientifiques 
et  les  plus  perfectionnés,  ont  perdu  plutôt  de  leur  importance,  sans 
doute  à  cause  de  leur  complication. 

Compteur  Brown  et  RotUin,  —  MM,  Brown  et  Routin  se  sont 
proposé  de  permettre  aux  stations  centrales  d'appliquer,  suivant  les 
heures  de  la  journée,  autant  de  tarifs  variables  que  Ton  voudra. 
Ce  système  est  fort  intéressant  en  ce  sens  qu'il  permet  de  suivre 
aussi  exactement  que  possible  la  loi  économique  de  TofTre  et  de  la 
demande  :  Étant  donnée  la  courbe  de  charge  d'une  usine  centrale, 
courbe  dont  la  forme  dépend  des  habitudes  et  des  besoins  de  la 
clientèle,  il  est  logique  de  baisser  beaucoup  le  prix  du  kilowatt-heure 
aux  heures  de  faible  consommation  et  de  le  maintenir  maximum  à 
rheure  du  coup  de  feu,  et,  entre  les  deux,  de  proportionner  le  prix 
à  la  demande  ;  cette  répartition  des  tarifs  aura  alors  Tinfluence  la 
plus  heureuse  sur  la  forme  même  de  la  courbe  en  tendant  à  l'uni- 
formiser. 

L'organe  principal  est  un  wattmètre  dont  la  déviation,  proportion- 
nelle aux  watts  à  mesurer,  entraîne  une  came  excentrique  conve- 
nablement calculée  ;  contre  celte  came  vient  appuyer,  à  des  inter- 
valles de  temps  égaux,  un  levier  dont  la  course,  réglée  par  la  came. 
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est  proportionnelle  à  la  puissance;  à  chaque  fois,  ce  levier  fait 
avancer  d'une  quantité  proportionndle  le  rouage  totalisateur. 

Mais,  tandis  que,  dans  lès  appareils  ordinaires  de  cette  catégorie,  la 
période  d'intégration  est  toujours  la  même  et  réglée  par  l'appareil 
lui-même,  ici  la  période  d'intégration  est  essentiellement  variable  et, 
c'est  là  le  point  à  remarquer,  à  la  disposition  absolue  de  la  station 
génératrice;  c'est  une  horloye  mère  unique  placée  dans  cette  station 
qui  envoie  dans  le  réseau,  à  des  intervalles  de  temps  réglables  à 
volonté,  des  courants  parasites  destinés  à  agir,  dans  chaque  comp- 
teur, sur  l'électro-aimanl  qui  commande  l'intégration  des  indications 
du  wattmètre.  Le  point  le  plus  original  de  l'invention  consiste  dans 
l'artifice  employé  pour  empêcher  ces  courants  parasites  de  se  con- 
fondre avec  les  courants  principaux  du  réseau  :  s'il  s'agit  d'un 
réseau  à  courants  continus,  l'horloge  mère  y  envoie  à  des  inter- 
valles de  temps  égaux  et  réglables,  et  pendant  une  durée  très 
courte,  un  courant  alternatif,  de  préférence  à  fréquence  un  peu  éle- 
vée, fourni  par  un  alternateur  auxiliaire;  un  des  pôles  de  cet  alter- 
nateur communique  avec  la  terre,  l'autre  avec  un  fil  A  de  la  canali- 
sation; à  l'arrivée  chez  l'abonné,  l'électro-aimant  du  système 
intégrateur  communique,  d'une  part,  avec  le  fil  A,  d'autre  part  avec 
un  condensateur  dont  la  seconde  armature  est  mise  à  la  terre;  par 
cet  artifice,  le  courant  continu,  étant  isolé  de  la  terre  par  le  diélec- 
trique du  condensateur,  ne  peut  pas  passer,  tandis  que,  comme  on 
le  sait,  le  courant  alternatif  peut  agir  dans  ces  conditions.  S'il  s'agit 
d'une  distribution  par  courants  alternatifs  à  basse  tension,  par  un 
réseau  secondaire  partant  d'une  sous-station,  par  exemple,  l'horloge 
mère  sera  placée  dans  cette  sous-station  et  enverra,  cette  fois,  dans  le 
réseau,  du  courant  continu  ;  l'électro-aimant  intégrateur,  chez  chaque 
abonné,  sera  ici  séparé  du  sol  non  plus  par  un  condensateur,  mais 
par  une  bobine  de  self-induction.  Enfin,  s'il  s'agit  d'une  distribution 
par  courants  alternatifs  à  haute  tension  avec  transformateur  chez  les 
abonnés,  il  est  nécessaire  de  faire  partir  de  l'usine  centrale  un  fil 
spécial  pour  les  électro-aimants  intégrateurs. 

Tel  est  ce  système  fort  remarquable,  qui  est  actuellement  à  l'essai 
'  dans  une  partie  de  la  ville  de  Bordeaux. 

Compteur  Siemens.  —  Ce  compteur  se  compose  d'un  wattmètre 
(ou,  s'il  s'agit  d'un  compteur  de  quantité,  d'un  ampèremètre)  à  lec- 
ture directe  :  l'index  de  l'appareil  est  amené  périodiquement  (en 
pratique,  toutes  les  3,75  secondes)  à  sa  position  zéro,  et  un  rouage 


n 
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totalisateur  additionne  ces  angles  successifs;  pour  cela,  un  balancier 
semblable  aux  balanciers  de  montre,  mais  de  plus  grande  dimension, 
oscille  périodiquement;  le  mouvement  de  ce  balancier  ost  enLretenu, 
grâce  à  un  dispositif  facile  à  imaginer,  par  un  électro-ai niant;  il 
porte  un  petit  cliquet,  qui,  normalement,  se  meut  à  une  très  petite 
distance  d'une  roue  à  rochet  constituant  le  premier  mobile  d  un  Iraiii 
d'engrenages;  dès  que  ce  cliquet  rencontre  Tindex  du  wattmètre, 
il  se  met  en  prise  avec  la  roue  et  la  fait  avancer;  une  bulée  conve- 
nable arrête  le  mouvement  dès  que  Tindex  est  revenu  au  téru  ;  puis 
la  même  série  de  phénomènes  se  reproduit  périodiquemeiiL  Grâce  à 
la  grande  inertie  de  l'index  du  système  démesure  et  à  lafaibleinerLie 
du  cliquet,  l'index  n'a  pas  le  temps  de  se  déplacer  d  une  manitre 
sensible  avant  que  le  cliquet  ne  vienne  en  prise  avec  la  roue  fine- 
ment dentée.  D'après  les  données  des  constructeurs,  la  dépense  à 
vide  d'un  tel  compteur  ne  dépasse  pas  1  watt  sous  10(Ï  volls,  et 
l'erreur  n'atteint  pas  2  0/0  dès  que  la  charge  dépasse  3,3  0/0  de  la 
charge  maxima. 

Compteur  Holden.  —  Nous  rattacherons  également  au  type  des 
compteurs  à  intégration  discontinue  le  compteur  Holden,  qui  avait 
été  exposé  par  M.  Garfield.  Le  principe  en  est  assex  inltTessanl  et 
participe  à  la  fois  du  compteur  à  oscillation  et  du  compteur  à  inté- 
gration discontinue. 

Un  mouvement  d'horlogerie  (à  remontage  électromagnétique) 
envoie  à  des  intervalles  de  temps  égaux,  en  pratique  toutes  les 
minutes,  le  courant  dans  le  circuit  à  fil  fin  d'un  wattmètre  ordinaire  ; 
cette  bobine  est  déviée  d'un  angle  0,  limité  par  une  butée  iîxe  et» 
par  conséquent,  toujours  le  même,  quelle  que  soit  la  puissance  à 
mesurer  ;  des  ressorts  antagonistes,  dont  la  tension  s'accroît  jmr  la 
rotation  du  système  mobile,  ramènent  en  arrière  ce  système  dès  que 
le  courant  n'y  passe  plus  :  en  pratique,  un  intervalle  de  temps  de 
1,5  seconde  suffit  pour  que  la  bobine  parcoure  l'angle  0. 

Cette  bobine  entraîne  dans  son  mouvement,  au  moyen  d'cin  cliquet 
et  d'une  roue  finement  dentée,  un  système  amortisseur  très  dilTérent 
des  amortisseurs  ordinaires  ;  le  disque  mobile  entre  des  pôles  d'ai- 
mants est  en  fer,  et  non  en  cuivre,  en  sorte  que  le  couple  résrsîânl 
provenant  de  l'hystérésis  est  constant  et  indépendant  de  la  vitesse  du 
disque  :  l'auteur  admet  implicitement  que  le  couple  provenant  des 
courants  de  Foucault  est  négligeable  par  rapport  à  celui-là  ;  c'est 
une  critique  assez  sérieuse  qu'on  peut  lui  adresser,  ce  sera  àTexpé- 
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rieuce  à  justifier  cette  approximation.  La  course  de  ce  disque, 
n'étant  pas  limitée  par  une  butée,  peut  continuer  librement  jusqu'à  ce 
que  toute  son  énergie  cinétique  ait  été  consommée  par  Thystérésis. 
Soient  alors  C  le  couple  moyen  qui  s'exerce  entre  les  bobines  fixes  et 
mobiles,  couple  proportionnel  à  la  puissance  à  mesurer  ;  S,  le  couple 
moyen  dû  au  ressort  ;  D,  le  couple  dû  à  Thystérésis.  Le  travail  total 
du  courant  est  C9  ;  ce  travail  est  employé  :  i"  à  surmonter  le  couple 
résistant  des  ressorts  ;  2""  à  surmonter  le  couple  résistant  dû  à  Thys- 
térosis  ;  3^  à  communiquer  au  système  une  certaine  énergie  ciné- 
tique W.  On  a  donc  : 

C6  r=:  se  -f  DO  -f  W  ; 
d'où  : 

w=:(c  — S  ~D)e. 

Cette  énergie  cinétique  se  partage  entre  la  bobine  et  le  disque  en 
raison  directe  des  moments  d'inertie.  Soient  M  le  moment  d'inertie 
du  disque,  m  celui  de  la  bobine  ;  l'énergie  cinétique  de  la  bobine  à 
la  fin  de  sa  course  sera 


W 


M  +  tn' 

et  celle  du  disque  au  même  moment  sera 

M 


W 


M  +  wi 


La  première  sera  détruite  par  le  choc  contre  les  butées  ;  la  deuxième 
sera  absorbée  par  l'hystérésis  du  disque.  Soit  ^  l'angle  total  d'impul- 
sion du  disque;  l'angle  dont  il  tournera  après  l'arrêt  de  la  bobine 
sera  ^  —  6,  et  l'énergie  absorbée  par  hystérésis  sera  : 

D(*  — 6). 
On  aura  donc  : 

w5^±^  =  D(4>-0), 

m  ^  ' 


ou 


doù 


D* 


(C-S-D)e^î4^=D(4»-e); 


Si  l'on  veut  que  l'angle  ^  dont  le  disque  avance  toutes  les  minutes 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  X.  (Décembre  1901.)  5» 
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spit  proportionnel  à  C,  il  faudra  faire  en  sorte  que  : 

DM  —  Sm. 

On  y  arrivera  par  un  réglage  convenable  des  ressorts  et  du  champ 
magnétique  auquel  est  soumis  le  disque  de  ter. 


RÉSEAUX  OBTENUS  PAB  LA  PHOTOGRAPHIE  DE  FRANGES  RIGOUREUSEMENT 
ACHROMATIQUES; 

Par    M.    G.    MESLIN. 

Les  franges  d'interférence  que  j'ai  étudiées  il  y  a  quelques  annéés('), 
«eus  le  nom  de  «  franges  rigoureusementachromatiques»,  permettent 
d'obtenir,  par  la  photographie,  des  réseaux  dont  la  période  est  arbi- 
traire. 

J'avais  alors  réalisé  la  photographie  de  ces  franges  en  utilisant 
l'objectif  d'un  microscope  et  en  mettant  une  lame  sensibilisée  à  la 
place  de  l'oculaire,  le  tube  de  l'appareil  étant  ainsi  converti  en 
chambre  noire;  les  clichés  obtenus  de  la  sorte  (qui  ont  été  reproduits 
dans  le  Mémoire  inséré  aux  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^ 
?•  série,  t.  III,  p.  374,  et  dans  une  note  parue  dans  le  Journal  de 
Physique,  3*  série,  t.  III,  p.  338)  sont,  eu  réalité,  des  agrandisse- 
ments du  réseau  constitué  par  Tensemble  de  ces  franges  équidis- 
tantes. 

Mais,  au  lieu  d'un  agrandissement,  on  peut  obtenir  le  réseau  lui- 
même,  en  plaçant  dans  la  région  où  se  produisent  ces  franges  une 
couche  sensible  suffisamment  homogène,  en  raison  du  rapproche- 
ment des  traits  que  l'on  doit  obtenir. 

L'avantage  qui  résulte  de  l'emploi  de  ces  franges  rigoureusement 
achromatiques  provient  de  ce  qu'étant  indépendantes  de  la  longueur 
d'onde,  elles  n'exigent  pas  une  lumière  monochromatique;  elles  se 
forment  et  peuvent  être  photographiées  avec  une  source  quelconque, 
par  exemple  avec  la  lumière  solaire,  avec  laquelle  le  phénomène  est 
particulièrement  brillant  et  facile  à  régler. 

Je  rappelle  que  ces  franges  se  produisent  dans  la  région  antérieure 
à  un  réseau,  lorsqu'il  est  éclairé  de  l'autre  côté'par  la  lumière  venant  • 


(»)  Comptes  Rendus  de  r Académie  des  Sciences,  t.  CXVU,  pp.  223,  339,  4S^. 
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d'une  fente  étroite  parallèle  aux  traits  du  réseau;  on  résume  ce  qui 
est  relatif  à  leur  disposition  en  disant  qu'elles  sont  les  projections 
dans  l'espace  des  différentes  lïgnei  du  réseau  vues  d'un  point  de  la 
fente,  en  appelant  ligne  du  réseau  le  milieu  de  chaque  intervalle 
transparent  ainsi  que  le  milieu  de  chaque  intervalle  opaque. 

Ces  franges  ne  sont  pas  localisées  et  on  a  deux  limites  assez  écar- 
tées Tune  de  l'autre  pour  la  position  que  Ton  doit  donner  à  la  plaque 
sensible,  suivant  l'intervalle  dé  traits  que  l'on  veut  réaliser. 
■  Toutefois,  l'espace  où  se  produisent  les  franges  peut  se  diviser  en 
deux  régions  principales  :  la  région  la  plus  éloignée,  où  les  franges 
sont  identiques  entre  elles,  par  suite  de  l'action  identique  de  deux 
lignes  consécutives  du  réseau  ;  et  la  région  plus  rapprochée,  où  les 
franges  présentent  des  colorations  alternées  provenant  de  la  diffé- 
rence d'action  de  deux  lignes  consécutives  (ligne  transparente  et 
ligne  opaque)  ;  si  on  désigne  par  s  la  période  du  réseau  primitif  et  par 
d  eict  les  distances  de  la  fente  au  réseau  et  à  la  plaque,  la  période 

1      d' 
du   nouveau  réseau  sera  z^"^  ^^^^  '®  première  région  ;  mais  elle 

sera  s-^  dans  la  seconde,  par  suite  d'une  alternance  semblable  qui 

se  manifeste  sur  les  clichés. 

J'ai  réalisé  ces  réseaux  sur  des  couches  jde  gélatine  bichromatée 
parfaitement  homogène  ;  les  lames  de  verre  gélatine  étaient  placées 
dans  une  petite  chambre  noire  constituée  de  la  façon  suivante  :  on  se 
servait  d'un  obturateur  photographique  (obturateur  Mattioli)  dont  le 
collier,  placé  ordinairement  sur  le  tube  objectif,  enserrait  cette  fois 
par  sa  bague  de  caoutchouc  une  boîte  en  carton  contenant  la  plaque 
et  chargée  en  lumière  jaune  ;  l'obturateur  était  ensuite  installé  dans 
la  région  où  se  produisaient  les  franges,  et,  en  pressant  sur  la  poire, 
on  faisait  une  pose  de  plusieurs  minutes,  puis  on  développait  à  l'eau 

tiède. 

i 

En  opérant  de  la  sorte  avec  un   réseau  au  —  ?  j'en  ai. obtenu  un 

I 

autre  au  ^j^vésenianiV effet  réseau  ;  sa  période  était  conforme  à  celle 

qui  résulte  de  la  formule  précédente,  d  étant  égal  à  4  centimètres. 

On  pourrait  avoir  des  réseaux  dont.la  période  serait  plus  petite, 
.en  formant  à  l'aide  d'une  lentille  l'image  de  la  fente  dans  la  région 
antérieure  et  en  plaçant  la  couche  sensible  entre  cette  image  et  le 
réseau  que  la  lumière  aurait  précédemment  traversé. 
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SUR  LA  PROPAGATION  DBS  OSCILLATIONS  HBRTflENNBS  DANS  L'BAU; 
Par  M.  C.  GUTTON. 

Lorsque  les  propriétés  électriques  et  magnétiques  d'un  milieu  iso- 
lant ne  dépendent  que  de  sa  constante  diélectrique,  la  longueur 
d'onde  d'un  résonateur  reste  la  même,  quand  on  la  mesure  d^abord 
dans  Tair,  puis  dans  ce  milieu.  M.  Blondlot(^)  a  déduit  celte  propo- 
sition de  considérations  d'homogénéité,  et  l'a  vérifiée  pour  Thuile 
de  ricin  et  la  glace. 

Lorsque  les  propriétés  électriques  et  magnétiques  du  milieu  ne 
sont  plus  entièrement  définies  par  sa  constante  diélectrique,  soit 
parce  que  ce  milieu  est  magnétique,  soit  parce  qu'il  est  partielle- 
ment conducteur  et  présente  une  absorption  notable  pour  les  ondes 
hertziennes,  l'égalité  des  longueurs  d'onde  d'un  résonateur  dans  l'air 
et  dans  ce  milieu  n'est  plus  certaine  a  priori.  C'est  le  cas  de  l'eau 
de  source  ordinaire.  L'expérience  seule  peut  décider  si  des  mesures 
de  longueur  d'onde  eiïectuées  en  plongeant  dans  l'eau  le  résonateur 
et  les  fils  de  transmission  des  ondes,  donnent  la  même  valeur  que 
dans  l'air. 

M.  Turpain(*'')  a  entrepris  des  expériences  de  ce  genre.  Il  a  admis 
que  la  période  d'un  résonateur  de  Hertz  est  indépendante  de  la 
nature  du  milieu  où  il  est  plongé.  Ce  fait  est  en  contradiction  avec 
les  expériences  antérieures.  De  plus,  si  la  formule  de  lord  Kelvin, 
T  ~  277  V^LC,  ou  une  formule  analogue  était  applicable,  même 
approximativement,  à  son  résonateur,  la  capacité  d'un  condensateur 
devrait  être  indépendante  du  milieu  dans  lequel  il  est  immergé.  En 
présence  de  ces  conclusions,  contraires  aux  faits  universellement 
reconnus,  j'ai,  d'après  le  conseil  de  M.  IL  Poincaré,  repris  la  ques- 
tion. 

J'ai  mesuré  la  longueur  d'onde  d'un  résonateur  successivement 
dans  l'air  et  dans  l'eau.  Le  résonateur  est  constitué  par  un  cercle  de 
36  centimètres  de  diamètre  en  fil  de  cuivre  étamé  de  0*'",3  de  dia- 
mètre. Les  ondes  sont  produites  par  un  excitateur  de  Hertz,  et 
envoyées  le  long  de  deux  fils  de  cuivre  étamés,  parallèles  et  distants 

(1)  R.  Blondlot,  Comptes  Rendus,  t.  CXV,  p.  225;  1892;  et  t.  CXIX,  p.  595;  1894. 
;-)   A.    Tlrpain,  Recherches   expénmentales    sur   les  oscillations   électriques^ 
A.  tlermann,  Paris;  1891^ 
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de  38  cenHmètres.  A  2'°,50  de  Texcitateur,  ces  fils  pénètrent  dans 
une  cuve  étanche  en  bois  paraftiné,  le  résonateur  y  est  disposé 
entre  les  deux  fils.  Ceux-ci  se  rapprochent  ensuite,  et,  sur  une  lon- 
gueur de  4  mètres,  sont  tendus  à  4  centimètres  Tun  de  Tautre,  dans 
une  auge  en  bois  paraffiné,  de  iO  centimètres  de  largeur  et  de 
5  centimètres  de  profondeur.  Les  deux  fils  y  sont  réunis  par  un 
pont.  Lorsqu'on  déplace  ce  pont,  Tétincelle,  à  la  coupure  du  réso- 
nateur, passe  par  une  série  de  maxima  et  de  minima  équidistants. 
Le  quart  de  la  longueur  d'onde  du  résonateur  est  la  distance  entre 
deux  positions  du  pont  qui  correspondent  à  un  minimum,  et  au 
maximum  suivant  de  Tétincelle. 

Le  résonateur  a  d'abord  été  placé  dans  le  plan  des  fils.  Lorsque 
les  différentes  parties  de  l'appareil  étaient  dans  l'air,  les  distances 
du  pont  au  centre  du  résonateur  ont  été  les  suivantes  : 

Premier  minimum 71  centimètres 

Premier  maximum 143        — 

Second  minimum 216        — 

Après  avoir  rempli  d'eau  la  cuve  et  Tauge,  de  façon  à  immerger 
complètement  le  résonateur  et  les  fils  au-delà  du  résonateur,  j'ai 
recommencé  l'expérience.  L'étincelle  du  résonateur  jaillissait  sous 
l'eau  ;  si  les  ondes  envoyées  par  l'excitateur  sont  assez  intenses, 
cette  étincelle,  quoique  courte,  est  très  brillante  et  s'observe  facile- 
ment. Il  est  d'ailleurs  indispensable  de  plonger  dans  l'eau  la  cou- 
pure du  résonateur.  Sa  période  d'oscillation  dépend,  en  effet,  de  sa 
capacité,  et  cette  capacité,  qui  est  justement  modifiée  quand  on 
plonge  le  résonateur  dans  l'eau,  est  en  partie  due  aux  bords  en 
regard  de  la  coupure.  Les  mesures  faites  dans  Teau  sont  toutefois 
un  peu  moins  précises  que  celles  qui  sont  effectuées  dans  l'air.  Cela 
tient  à  ce  que,  l'eau  absorbant  en  partie  l'onde  de  retour,  les  minima 
et  les  maxima  sont  plus  difficiles  à  saisir  ;  cet  inconvénient  est  d'au- 
tant plus  grand  que  le  maximum  ou  le  minimum  à  déterminer 
correspond  à  une  position  du  pont  plus  éloignée  du  résonateur.  Les 
distances  *du  pont  au  résonateur  ont  été  : 

Premier  minimum 72  centimètres 

Premier  maximum 144        — 

Second  minimum 219        — 

Ces  nombres  résultent  de  moyennes  entre  plusieurs  expériences  ; 
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pour  le  premier  minimum,  le  plus  grand  écart  entre  deux  expé- 
riences était  de  5  centimètres  ;  pour  le  premier  maximum  et  le 
second  minimum,  -de  10  centimètres.  On  voit  que  les  positions  du 
pont  re3te.it  les  mêmes,  que  Texpérience  se  fasse  dans  Teau  ou  dans 
Tair.  On  doit  en  conclure  que  la  longueur  d'onde  du  résonateur  n'a 
pas  changé. 

J'ai  recommencé  en  plaçant  le  résonateur  dans  un  plan  perpendi- 
culaire aux  fils  de  transmission.  Pour  les  expériences  dans  Tair,  les 
distances  du  pont  au  résonateur  ont  été  : 

Premier  maximum 56  centimètres 

Premier  minimum. 132        — 

Second  maximum 202        — 

Pour  les  expériences  dans  Teau  : 

Premier  maximum 54  centimètres 

Premier  minimum 129         — 

Second  maximum 190         — 

Les  résultats,  et  surtout  la  comparaison  des  positions  du  premier 
maximum  et  du  premier  minimum,  qui  se  déterminent  avec  le  plus 
de  précision,  conduisent  à  la  même  conclusion  :  la  longueur  d'onde 
ne  change  pas  lorsqu'on  plonge  dans  Veau  le  résonateur  eC  les  fils  de 
transmission. 

En  répétant  ces  expériences  avec  des  excitateurs  de  dimensions  et 
de  capacités  différentes,  j'ai  constaté  que  la  longueur  d'onde  du 
résonateur  était  indépendante  de  celle  de  l'excitateur.  Cette  vérifica- 
tion était  nécessaire,  car  les  conclusions  précédentes  n'ont  de  valeur 
que  si  la  résonance  multiple  subsiste  pour  un  résonateur  plongé 
dansTeau.  Si  l'eau,  en  effet,  amortissait  suffisamment  les  oscillations 
du  résonateur,  on  n'observerait  plus  la  longueur  d'onde  correspon- 
dant à  sa  période  propre,  mais  une  longueur  d'onde  qui  dépendrait 
de  l'excitateur. 

J'ai  enfm  cherché  ce  que  deviennent  les  positions  du  pont  corres- 
pondant aux  maxima  et  aux  minima,  lorsque,  au  lieu  d'immerger  à  la 
fois  le  résonateur  et  les  fils  de  transmission,  on  plonge  seulement 
dans  l'eau  ces  derniers.  La  distance  entre  deux  positions  du  pont 
pour  lesquelles  l'étincelle  du  résonateur  est  maximum  ou  minimum, 
c'est-à-dire  la  demi-longueur  d'onde  du  résonateur,  est  145  centi- 
mètres, lorsque  les  fils  sont  dans  l'air.  Si  on  les  plonge  dans  l'éàu,  elle 
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est  réduîlè  à  17«°,o,  et  cette  dernière  longueur  a  la  même  valeur,  que 
}é  résonateur  soit  dans  le  plan  des  fils  ou  dans  un  plan  perpendicu- 
laire. Le  résonateur  reste  toujours  dans  Tair,  par  suite  conserve 
la  même  période  d*oscillation.    Le  chemin  parcouru  par  les  ondes 

pendant  cette  période  est  7;nt^==  8,3  fois  plus  petit  dans  Teau  que 

17, D 

dans  Tair  :  8,3  est  donc  Tindice  de  réfraction  de  Teau  pour  les  ondes 
électromagnétiques.  Ce  nombre  est  voisin  de  ceux  qu'ont  trouvé 
divers  expérimentateurs  :  MM.  Heerwagen,  Cohn  et  Zeeman,  Côle, 
Nërnst,  Drude. 

Les  premières  expériences  montrent  que,  si  Ton  immerge  égale- 
ment le  résonateur,  la  longueur  d'onde  a  reprend  la  même  valeur 
que  dans  Tair  ;  la  relation  X  =  VT  exige  alors  que  la  période  d'os- 
cillation du  résonateur  devienne  8,3  fois  plus  grande,  lorsqu'on  le 
plonge  dans  l'eau.  ■ 

M.  Blondlot(*),  après  avoir  montré  par  l'expérience  que  la  lon- 
gueur d'onde  de  son  résonateur  est  la  même  dans  l'air  et  dans  l'huile 
de  ricin,  en  déduit,  pour  ce  milieu,  une  vérification  de  la  relation  de 
Maxwell  :  pour  des  oscillations  de  même  fréquence,  lïndice  de  réfrac- 
tion est  égal  à  la  racine  carrée  du  pouvoir  inducteur.  Le  raisonne- 
ment de  M.  Blondlot  est  le  suivant  :  La  formule  de  lord  Kelvin, 
T  =  27C  ^LC,  peut  s'appliquer  au  résonateur  de  M.  Blondlot;  ses 
expériences  sur  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  électromagné- 
tiques l'ont  prouvé.  La  longueur  d'onde  du  résonateur  dans  l'air,  où 
la  vitesse  de  propagation  est  V,  est  alors  X  z=  27cV  v^LC  ;  si  on  fait 
l'expérience  dans  un  milieu  dont  l'indice  de  réfraction  et  la  constante 
diélectrique  sont  respectivement  n  et  A,  la  capacité  est  multipliée  par 
A,  la  vitesse  de  propagation  divisée  par  n.  L'expérience  montre  que 
X  reste  invariable.  L'égalité  n  i=  v^Aest,  par  suite,  nécessaire. 

En  toute  rigueur,  la  même  conclusion  ne  peut  être  tirée  de  mes 
expériences  sur  l'eau,  car  aucune  expérience  ne  prouve  que  la  période 
du  résonateur  de  Herlz,  que  j'ai  employé,  est  déterminée  par  la  for- 
mule de  lord  Kelvin.  Je  ne  me  suis  pas  servi  du  résonateur  de 
M.  Blondlot,  parce  qu'il  était  impossible  d'obtenir  des  étincelles  à  la 
coupure  ;  l'eau  qui  sépare  les  armatures  très  voisines  du  condensa- 
teur est  assez  conductrice  pour  fermer  le  résonateur  et  empêcher 
toute  étincelle. 

(')  Blondlot,  loc.  cil. 
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M.  Johnson  (*)  a  exposé  dans  le  Journal  de  Physique  une  théorie 
nouvelle  de  Texcitateur  de  Hertz.  De  cette  théorie,  il  déduit  une  for- 
mule plus  générale  que  celle  de  lord  Kelvin  et  applicable  à  tout  exci- 
tateur et  à  tout  résonateur.  En  faisant  un  raisonnement  inverse  de 
celui  de  M.  Blondlot,  M.  Johnson  admet  a  priori  la  relation  de 
Maxwell  et  pense  prévoir  bien  aisément  les  résultats  de  mes  expé- 
riences. Je  dois  faire  remarquer  que  cette  conclusion  est  trop  absolue. 
Il  n'est  pas  certain  que  la  relation  de  Maxwell  puisse  s'étendre  à  un 
milieu  conducteur,  comme  l'eau  de  source.  M.  Drude  (')  et  M.  Barbil- 
lion  (')  ont,  en  effet,  montré  qu'il  existe  des  milieux  pour  lesquels  le 
pouvoir  inducteur  mesuré  à  l'aide  d'un  condensateur  n'est  pas  égal  à 
l'indice  de  réfraction,  même  si  les  deux  expériences  sont  faites  avec 
des  oscillations  de  môme  fréquence.  Si  on  est  en  droit  d'appliquer  au 
résonateur  que  j'ai  employé  la  formule  de  M.  Johnson,  les  expé- 
riences que  j*ai  décrites  constitueront  une  vérification  expérimentale 
de  la  relation  de  Maxwell  dans  le  cas  de  l'eau. 


I 


QUELQUES  RSMABQUES  SUR  LES  OSCILLATIONS  DàRS  L'BZGItATBUR  DE  HEKH  ; 
Par  M.  K.-R.  JOHNSON. 

Dans  un  article  précédent  {*)  portant  le  même  titre,  j'ai  cherché  à 
prouver  que  les  considérations,  selon  lesquelles  l'espace  explosif  est 
doué  d'une  conductivité  métallique,  sont  en  défaut  ;  mais  j'y  ai  moi- 
même  commis  une  erreur  grave,  qui  doit  être  corrigée  ici. 

En  effet,  les  équations  (i),  (2)  et  (3),  et,  de  même,  l'équation  appro- 
chée : 

(8)  X  =  îî«î, 

dans  l'article  susdit,  déterminent  les  propriétés  caractéristiques  que 
possède  tout  mouvement  oscillant  de  l'électricité  dans  un  conduc- 
teur quelconque.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  équations  (i)  ;  celles-ci 
expriment  que  les  capacités  aux  extrémités  sont  chargées  par  les 


(1)  K.-R.  JoHîisojr,  J.de  Phys.,  3*  série,  t.  X,  p.  365  ;  juin  1901. 

(*)  Drudb,  Physik  der  Aet fiers. 

(3)  Barbiluon,  Sur  la  dispersion  électrique  (Thèse,  Carré  et  Naud,  Paris;  1899). 

(*)  Voir  ce  volume,  p.  365. 
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courants  qui  passent  par  les  sections  extrêmes  du  fil  conducteur, 
conditions  qui  sont  remplies  dans  un  résonateur,  mais  non  dans 
Texcitateur,  à  cause  de  Tinfluence  du  courant  de  la  bobine  induite, 
et  de  la  décharge  dans  Tespace  explosif.  Pour  le  résonateur,  les  for- 
mules (4)  sont  valables  sans  aucune  restriction  ;  mais,  pour  le  demi- 
excitateur.  Tune  des  formules  reste  la  même  :  mais  l'autre  doit  être 
remplacée  par  la  suivante  : 


(4a) 


où  j  désigne  le  courant  résultant  de  la  composition  du  courant  de  la 
bobine  induite  et  du  courant  intermittent  correspondant  aux  étin- 
celles successives  dans  Fespace  explosif.  Ainsi,  i  — j  désigne  un  cou- 
rant qui  est  formé  de  trois  composants,  le  courant  de  Texcitateur, 
celui  de  la  bobine  et  celui  des  étincelles.  Si  Ton  représente  par  la 


y 


Fio.  1. 


courbe  ah  (fig,  1)  une  parlie  du  courant  de  la  bobine  induite,  le 
courant  composé  y  doit  être  représenté  par  la  courbe  dentée  ac^  où 
les  lignes  normales  à  Taxe  du  temps  t  désignent  les  courants  (les 
étincelles.  A  cause  de  la  courbure  de  ab^  les  dents  de  la  courbe  ac 
sont  un  peu  plus  éloignées  Tune  de  Tautre,  vers  la  fin  de  la  décharge, 
ce  qui  concorde  avec  rexpérience. 

Comme  il  est  bien  difficile  de  poursuivre  Tétude  de  ce  phénomène 
au  moyen  d'une  analyse  mathématique,  il  faut  faire  usage  d'une  com- 
paraison, qui  a  été  employée  auparavant  par  M.  Turpain,  pour  les 
oscillations  du  résonateur.  Cet  auteur  a  montré  que  les  oscillations 
dans  un  résonateur  peuvent  être  comparées  aux  vibrations  dans  un 
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tuyaïi  sonore,  fermé  à  ses  deux  bouts  et  excité  par  son  milieu.  Si 
Ton  poursuit  ce  parallèle  en  l'appliquant  au  demi-excitateur,  on 
trouvera  que  la  boulé  limitant  la  distance  explosive  correspond  à 
l'embouchure  du  tuyau  sonore,  Tanche  du  tuyau  étant  remplacée'  ièi 
par  le  courant  composé,  désigné  ci-dessus  par  y.  Dans  Tembouchure, 
on  fait  entrer  Tair  par  intermittences,  au  moyen  des  anches;  De 
même,  on  fait  entrer  Télectricité  dans  la  boule  au  moyen  du  courant 
induit,  et  les  étincelles  donnent  naissance  aux  intermittences. 

On  se  placera  dans  le  cas  simple,*  X)h  l'excitateur  est  composé  de 
deux  tiges  égales,  réunies  aux  boules  limitant  la  distance  explosive. 
Donc,  la  capacité  Vj,  dans  la  seconde  équation  (4),  est  égale  à  zéro, 
et  la  dernière  formulé  (5)  se  réduit  à  la  forme  : 

(5  a)  bl^  =  {im  +  i)l         ' 

où 

m=:0,  1,2,3... 

Quant  à  la  première  formule  (4),  elle  est  remplacée  par  Féquation 
(4  a),  et,  si  Ton  y  suppose  que  le  courant  i  —  j  soit  égal  à  zéro,  on  a 
V  =  C**,  c'est-à-dire  que  la  boule  a  un  potentiel  indépendant 
des  oscillations  dans  le  demi-excitateur.  Cette  condition  ne  peut  être 
réalisée,  à  moins  que  l'on  ait  (V)i^  =  o,  et  ainsi  /,  =  o,  et,  par  consé- 
quent, /)  est  toute  la  longueur  du  demi-excitateur,  puisque  l^  et  l^ 
sont  les  distances  des  extrémités  à  un  point  où  le  potentiel  est 

constant  ou  zéro.  En  remplaçant  b  par  -r->  la  formule  (5  a)  peut 

s'écrire  : 

(5  6)  l—. ^ 


{'2m -{-Dr. 


On  a  supposé  que  i  — j  était  égal  à  zéro  ;  mais,  comme/  est  repré- 
senté par  la  courbe  dentée  dans  la  figure,  et  ï  par  la  courbe  sinusoï- 
dale obtenue  par  la  solution  (2),  cette  condition  ne  peut  pas  être 
remplie,  à  moins  que  la  courbe  i=^j  ne  soit  donnée  sous  forme  delà 
solution  générale  : 


•=S' 


^  .  e-^a  [__  OL  sin  (P,„f  +  9;„)  +  p,«  cos  {?,„(  +  ç,„)j, 


laquelle  est  obtenue  en  ajoutant  toutes  les  solutions  partielles  cona^ 
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prisés  dans  les  éqaations   [t)  et  en  y   posant  X   =:  o;   la  valeur 

p^  —  pr^  est  déterminée  par  les  équations  (8)  et  (5  b).  Dans  le  caà 

considéré,  on  a  une  série  de  Fourier,  parce  que  lès  longueurs 
d'onde  sont  des  harmoniques  simples,  ce  qui  a  été  confirmé  par  les 
expériences  de  M.  Kiebitz(^). 

En  résumé,  les  oscillations  ont  lieu  dans  chaque  demi-excitateur 
de  même  que  les  vibrations  dans  un  tuyau  sonore  fermée  la  boule  qui 
limite  la  distance  explosive  correspondant  à  Vembouchure  et  les 
étincelles  aux  intermittences  provenant  du  mouvement  de  Vanche  du 
tuyau. 

Les  valeurs  que  j'ai  citées  dans  Tarticle  précédent  (p.  373)  ont  été 
mal  interprétées,  parce  qu'elles  représentent  des  demi-ondes,  de 
même  que  les  valeurs  calculées  d'après  la  correction  faite  ici. 

Il  est  évident  que  la  théorie  énoncée  ci-dessus  appartient  à 
MM.  Hagenbach  et  Zehnder,  son  explication  à  M.  Turpain,  et  il  ne 
reste  que  Terreur  commise  auparavant  par.  moi.  Cependant,  il  s'en- 
suit que  Con  n'a  pas  besoin  d'admettre  une  conductibilité  métallique 
de  C espace  explosif  dans  T excitateur  de  Hertz. 


W.  LEMME.  —Ueber  die  Wirkung  Ton  lonen  auf  den  Dampfstrahl  und  die  Grosse 
der  von  ibnen  mitgefûrhrten  Ladungen  (Action  des  ions  sur  un  jet  de  vapeur 
et  grandeur  des  charges  qu'ils  transportent}.  —  Dissertation  inaugurale  de 
C  Université  de  Greisswaldy  1901. 

W.  LEMME.  —  Versuche  zur  Bestimmung  der  Grosse  der  Tropfen,  welche  durch 
die  Einwirkung  der  Eiectrisierung  im  Dampfstrahl  erzeugt  werden  (Recherches 
sur  l'évaluation  de  la  grandeur  des  gouttes  produites  par  Faction  de  Téiectri- 
cité  sur  un  jet  de  vapeur).  —  Mitt.  des  Naturwiss.  Vereins  fur  Neuvorpoinmem 
undRUgen,  19Û1. 

On  sait  que  la  tension  de  vapeur  à  la  surface  d'une  goutte  croît 
quand  le  rayon  de  la  goutte  décroît  et  tend  vers  zéro,  d'où  il  résulte 
que,  dans  une  atmosphère  absolument  dénuée  de  poussières,  et  dans 
laquelle  ne  préexistent  pas  de  petites  gouttelettes  d'eau,  la  conden- 
sation de  la  vapeur  doit  être  très  retardée.  On  sait  aussi  que,  quand 
un  jet  de  vapeur  est  soumis  à  diverses  influences,  par  exemple  àl'action 
d'une  pointe  électrisée,  à  celle  de  gaz  exerçant  entre  eux  une  action 

(»)  F.  KiEBiTZ,  Ann,  d,  Phys.,  V,  p.  872  ;  1901. 
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chimique,  de  rayons  de  Rôntgen,  etc.,  ces  actions  diverses  peuvent 
produire  la  condensation  du  jet.  L'excès  d'énergie  nécessaire  pour 
provoquer  la  condensation,  à  son  début,  peut,  en  somme,  être 
emprunté  à  des  modes  d'énergfe  différents  de  l'énergie  potentielle 
ordinaire  de  la  vapeur. 

Dans  les  deux  mémoires  que  nous  résumons,  Tauteur  s'attache 
plus  spécialement  à  l'action  d'une  pointe  électrisée  voisine  du  jet. 
La  méthode  qu'il  emploie  consiste  essentiellement  à  provoquer,  dans 
un  espace  clos  dépouillé  de  poussières,  la  condensation  d'un  jet  de 
vapeur  d'eau,  pendant  un  certain  temps;  à  aspirer  ensuite  le  nuage 
de  condensation  à  travers  de  l'acide  sulfurique,  dont  l'augmentation 
de  poids  m  indique  la  quantité  d'eau  emportée,  tandis  qu'un  élec- 
tromùlre  à  quadrants,  dont  un  pôle  est  au  sol,  l'autre  pôle  étant  relié 
à  un  fil  conducteur  plongé  dans  Tacide  sulfurique,  indique  la  quan- 
tité e   d'électricité   que  le  nuage  entraîne    par  convectionf*).  Le 

rapport  —  varie  irrégulièrement,  d'une  expérience  à  une  autre,  de 

0,63.010-3  à  0,100.10-3. 

Pour  interpréter  ces  résultats,  l'auteur  suppose,  avec  M.  J.-J. 
Thomson  (^),  que,  dans  l'air  ionisé  par  l'action  do  la  pointe  électri- 
sée, chaque  ion  devient  un  noyau  de  condensation.  S'il  en  est  ainsi, 
le  nombre  de  gouttes  formées  est  égal  à  celui  des  ions  mis  enjeu, 
et,  si  l'on  suppose  connue  la  charge  fixe  transportée  par  un  ion,  les 
expériences  permettront  de  calculer  le  rayon  moyen  des  gouttes. 
Celui-ci  est  accessible  à  l'expérimentation  directe;  on  pourra  donc 
soumettre  la  théorie  à  un  contrôle. 

Pour  déterminer  le  rayon  moyen  des  gouttes  constituant  un 
brouillard,  on  peut  observer  la  vitesse  de  chute  de  ce  brouillard, 
d'où,  à  l'aide  d'une  formule  de  M.  J.-J.  Thomson,  on  déduit  le  rayon 
cherché  en  fonction  du  coefficient  de  frottement  interne  de  l'air.  On 
peut  aussi  mesurer  le  diamètre  du  premier  anneau  de  diffraction 
produit  en  regardant  un  point  lumineux  à  travers  le  brouillard  (*). 
C'est  ce  que  fait  1  auteur  dans  son  second  mémoire. 

Le  seul  fait  que  les  rapports  —  diffèrent  beaucoup  d'une  expé- 

(>)  On  tient  compte  de  la  quantité  de  vapeur  nécessaire  pour  saturer  exacte- 
ment Tair  recueilli. 

(•*)  J.-J.  Thomson.  Phil.  Mag.,  5*  série,  t.  XXXVI,  p.  313;  1893. 

(3)  Les  deuK  méthodes  ont  été  indiquées  par  J.-J.  Thomson,  Phil,  Hag.y 
5-  série,  t.  XLVI,  p.  .-)28;  1898. 
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rience  à  une  autre,  dans  des  conditions  en  apparence  analogues,  tend 
à  prouver  que  le  rayon  moyen  des  gouttes  d'eau  produites  est  irré- 
gulièrement variable.  Au  reste,  les  deux  méthodes  directes  de 
mesure  du  rayon  des  gouttes  donnent  des  résultats  à  peu  près  de 
môme  ordre  (3  à  4.10~^),  mais  d'un  ordre  une  dizaine  de  fois  supérieur 
à  Tordre  théorique  (:2  à  4.10"^).  Des  expériences  antérieures  de 
M.  Townsend(l)  avaient  donné  des  résultats  plus  réguliers. 

A  priori,  rien  ne  prouve  que  les  grains  les  plus  minimes  de  pous- 
sière aient  pu  être  complètement  écartés  ;  Tauteur  admet  qu'il  y  a, 
outre  les  ions,  des  noyaux  de  condensation  étrangers.  Au  reste,  le 
nombre  admis  pour  la  charge  d'un  ion  (469.10-*^,  d'après  l'évalua- 
tion de  Planck)  est  encore  incertain,  puisqu'il  exige  la  connaissance 
du  nombre  d'atomes  dans  l'unité  de  masse  d'un  électrolyte,  et  l'on 
ne  doit  pas  être  trop  surpris  du  défaut  d'accord  constaté  par  l'auteur. 

Dans  la  dernière  partie  de  son  premier  mémoire,  M.  Lemme 
s'altachc  à  prouver  l'efficacité  des  matières  radio-actives  pour  provo- 
quer la  condensation  d'un  jet  de  vapeur.  Bien  qu'il  ne  semble  avoir 
eu  entre  les  mains  que  des  produits  d'une  activité  assez  médiocre, 
Fauteur  a  réussi  à  mettre  en  évidence  l'action  qu'il  se  proposait 
d'étudier.  E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  MJsura  di  masse  comprese  fra  gr.  10->  e  gr.  10-  «  (Mesure  de 
masses  comprises  entre  10~ï  gr.  et  10~«  gr.).  —  Atti  délia  R.  Ace.  Peloritana, 
t.  XVII;  1901. 

La  microbalance  imaginée  par  l'auteur  consiste  en  un  fil  de  verre, 
ou  en  un  mince  ruban  d'acier  fine  invariablement  par  une  de  ses 
extrémités  et  chargé  par  l'autre  de  la  masse  à  mesurer.  On  observe, 
à  l'aide  d'un  microscope,  la  flexion  produite. 

Après  s'être  assuré  que  les  flexions,  dans  les  limites  do  l'expé- 
rience, sont  bien  proportionnelles  aux  masses  dont  le  fil  est  chargé, 
M.  Salvioni  étudie  les  diverses  circonstances  qui  modifient  la  sensi- 
bilité de  l'appareil  et,  en  particulier,  l'influence  perturbatrice  de 
Télasticité  résiduelle.  Si  on  ne  tenait  aucun  comple  de  celle-ci,  les 
erreurs  pourraient  parfois  atteindre  4  0/0.  Mais,  en  se  conformant 
aux  précautions  qu'il  indique,  l'auteur  estime  que  l'on  peut  atteindre 
une  précision  de  un  dix-millième  dans  l'évaluation  de  masses  com- 
rises  entre  200  milligrammes  et  1  milligramme.  E.  B. 


(>)  TowNSEXD,  Phil.  Maff.,  5-  série,  t.  XLV,  p.  125;  1898. 
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E.  SALVIONI.  —  SuUa  Yolatilizzatione  del  inuschio  (Sur  la  volatilisation  du  musc). 
—  AUi  delta  R.  Ace,  PeloHtana,  t.  XVII  ;  1901. 


On  a  coutume  d'enseigner  que  la  perte  de  poids  du  musc,  par  éva- 
poration,  est  complètement  insensible.  A  Taide  de  la  microbalance 
très  sensible,  décrite  ci-dessus,  M.  Salvioni  est  parvenu  à 
mettre  en  évidence  cette  perte  de  poids,  proportionnelle  au  temps, 
sans  rencontrer  d'autre  difficulté  que  celle  qui  provient  du  pouvoir 
hygrométrique  assez,  notable  du  musc.  Conservé  dans  Tair  sec,  puis 
transporté  dans  Pair  humide,  le  musc  peut  absorber  en  une  heure 
une  quantité  d'eau  suffisante  pour  masquer  la  perte  de  poids  due  à 
Tévaporation  en  deux  cents  heures. 

E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  Un  esperienza  per  dimostrare  il  decrescere  délia  pressione 
atmosferica  con  l'altezzi^  (Expérience  pour  démontrer  le  décroissement  de  la 
pression  atmosphérique  avec  Taltitude).  —  Atti  délia  R.  Ace,  Peloriiana, 
t.  XVII;  1901. 


C'est  une  sorte  de  gros  thermomètre  à  air,  à  tige  calibrée,  munie 
d'un  index  de  pétrole  et  de  réservoir  métallique  à  2  ou  3  Ikres 
de  capacité;  il  est  disposé  horizontalement  dans  un  bain  d'eau.  Quand 
on  soulève  tout  l'appareil  de  1  mètre,  le  gaz  intérieur  se  dilate,  en 
vertu  de  la  diminution  de  la  pression  extérieure,  d'une  quantité  que 
l'on  mesure  par  le  déplacement  de  l'index. 

D'après  l'auteur,  cet  appareil  de  démonstration  se  prête  a  des 
mesures  quantitatives. 

E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  Un  nuovo  igrometro  (Nouvel  hygromètre).  —  Atti  délia  R.  Ace, 
Pelointana,  t.  XVII;  1901. 


La  méthode  consiste  à  mesurer  l'accroissement  de  pression  que  subit 
un  volume  déterminé  d'air,  puisé  dans  l'espace  où  Ton  veut  connaître 
l'état  hygrométrique,  quand  on  achève  de  saturer  cet  air  par  l'injec- 
tion d'une  quantité  d'eau  suffisante.  L'appareil  est  un  récipient 
cylindrique  en  bronze,  muni  d'un  couvercle  que  l'on  enlève  d'abord 
pour  laisser  l'air  intérieur  se  mettre  en  équilibre  avec  Pair  extérieur, 
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au  double  point  de  vue  de  la  pression  et  de  Tétat  hygrométrique.  Un 
petit  injecteur,  adapté  au  couverqle,  permet  d'introduire  l'eau  par 
gouttelettes  très  fines.  Un  tube  latéral,  dans  lequel  est  engagé  un 
index  de  pétrole,  sert  à  mesurer  l'augmentation  de  volume,  à  pression 
constante,  résultant  de  l'injection  d'eau.  On  en  déduit  très  simple- 
ment Taugmentation  de  pression  F  — /"due  à  la  saturation.  Connais- 
sant la  pression  maximum  F  de  la  vapeur  à  la  température  de  l'expé- 
rience, on  en  déduit  la  pression  initiale  fAe  la  vapeur  et  le  degré 
hygrométrique. 

Un  inconvénient  de  cet  hygromètre  à  saturation,  c'est  que  les 
mesures  sont  un  peu  longues  à  réaliser  ;  mais  il  résulte  d'une  série 
de  mesures  comparatives  exécutées  avec  le  nouvel  hygromètre  et 
rhygromètre  à  condensation  de  Regnault,  que  les  deux  appareils 

fournissent  des  résultats  bien  concordants. 

E.  B. 


G.-L.  LIVEING  et  J.  DEWAR.  —  On  the  Séparation  of  the  Least  Volatile  Gases 
of  Atmospheric  Air,  and  their  Spectra  (Sur  la  séparation  des  gaz  les  moins 
volatils  de  Tair  atmosphérique  et  leurs  spectres).  —  Proc,  of  the  R.  Soc, 
t.  LXVIII,  p.  389-398;  1901. 

Le  procédé  mis  en  œuvre  consiste  essentiellement  à  solidifier 
d'abord  la  partie  la  moins  volatile  de  Tair,  puis  à  faire  évaporer 
avec  une  extrême  lenteur.  Un  tube  à  électrodes  permet  d'observer  le 
spectre  du  gaz  qui  distille.  On  voit  ainsi  se  succéder  les  spectres  des 
divers  gaz,  dans  Tordre  inverse  de  leurs  volatilités.  Bien  entendu,  les 
spectres  de  Toxygène,  de  Tazote,  de  T hydrogène  et  des  composés 
carbonés  ne  disparaissent  jamais  complètement;  mais,  quand  la  plus 
grande  partie  de  Toxygène  et  de  Tazote  ont  distillé,  Ton  voit  appa- 
raître les  raies  de  Targon,  qui,  après  avoir  acquis  un  maximum 
d'intensité,  ne  tardent  pas  à  s'affaiblir  pour  faire  place  à  celles  du 
krypton  et,  enfin,  à  celles  du  xénon,  le  moins  volatil  des  gaz  extraits 
jusqu'ici  de  l'atmosphère.  Les  auteurs  insistent  sur  la  netteté 
avec  laquelle  les  divers  spectres  se  succèdent.  Si  l'on  a  interposé 
plusieurs  tubes  à  étincelles  sur  le  trajet  du  gaz  qui  distille,  on  peut 
les  fermer  successivement  à  la  lampe,  à  mesure  que  les  spectres 
caractéristiques  arrivent  à  leur  maximum  de  netteté. 

L'examen  a  été  fait  sur  des  spectres  prismatiques,  qui  étant 
bien  plus  intenses,   comprennent  d'ordinaire  un  bien  plus   grand 
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nombre  de  raies  que  les  spectres  obtenus  à  Taide  de  réseaux.  Ces 
spectres  sont  comparés  avec  ceux  qui  ont  été  obtenus  antérieurement 
par  M.  Runge  pour  le  cryplon   et  par  M.  Erdmann  pour  le  xénon. 

Suivant  qu'une  bouteille  de  Leyde  est  ou  non  intercalée  dans  le 
circuit,  le  spectre  du  xénon  se  modifie  sensiblement.  Ce  spectre  est 
caractérisé  par  un  groupe  de  quatre  belles  raies  orange  d'inten- 
sité presque  égale,  un  groupe  de  raies  vertes  brillantes,  dont 
deux  sont  particulièrement  remarquables,  et  plusieursbelles  raies 
bleues. 

Quelques  raies  observées  sur  un  seul  tube  appartiennent  peut-être 
à  un  gaz  non  encore  isolé. 

E.  B. 


ERRATA. 

Dans  la  note,  sur  les  résistances  électriques  des  métaux  purs,  de  M.  Edm.  van 
Aubel,  il  faut  faire  les  corrections  saivantes  : 

Page  389,  lignes  4  et  21,  et  page  390,  ligne  20,  au  lieu  de:  Matbiessen,  il  Tant: 
Matthiessen. 

Page  389,  ligne  18,  au  lieu  de  :  6,86,  Usez  :  6,8». 

Ligne  25,  remplacez  :  tube  de  métal,  par  :  tube  du  mêlai. 

Dans  le  renvoi (*),  à  la  place  de  :  vol.  XIV,  il  faut:  vol.  XXXXV. 

Page  390,  ligne  3,  au  lieu  de  :  pouvaient,  lisez  :  pouvait. 

Dans  le  tableau,  remplacez  la  résistivité:  6,395,  par  6,933. 

Page  391,  à  la  fin  du  travail,  les  températures  258;  248,4;  223  et  223*  doivent 
être  précédées  du  signe  — . 
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E.  SALVIONl.  —  Sulla  volatilizzatioii6  del  muschio  (Sur  la  volatilisation  du  musc). 
—  AUi  delta  R,  Ace.  Peloritana,  t.  XVU  ;  1901. 


On  a  coutume  d'enseigner  que  la  perte  de  poids  du  musc,  par  éva- 
poration,  est  complètement  insensible.  A  Taide  de  la  microbalance 
très  sensible,  décrite  ci-dessus,  M.  Salvioni  est  parvenu  à 
mettre  en  évidence  cette  perte  de  poids,  proportionnelle  au  temps, 
sans  rencontrer  d'autre  difficulté  que  celle  qui  provient  du  pouvoir 
hygrométrique  assez,  notable  du  musc.  Conservé  dans  l'air  sec,  puis 
transporté  dans  Tair  humide,  le  musc  peut  absorber  en  une  heure 
une  quantité  d'eau  suffisante  pour  masquer  la  perte  de  poids  -due  à 
révaporation  en  deux  cents  heures. 

E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  Un  esperienza  per  diinostrare  il  decrescere  délia  pressione 
atmosferica  con  Taltezz^  (Expérience  pour  démontrer  le  décroissement  de  la 
pression  atmosphérique  avec  l'altitude).  —  Atfi  délia  R.  Ace.  Pelorilana^ 
t,  XVII;  1901. 


C'est  une  sorte  de  gros  thermomètre  à  air,  à  tige  calibrée,  munie 
d'un  index  de  pétrole  et  de  réservoir  métallique  à  2  ou  3  Ittrea 
de  capacité  ;  il  est  disposé  horizontalement  dans  un  bain  d'eau.  Quand 
on  soulève  tout  l'appareil  de  1  mètre,  le  gaz  intérieur  se  dilate,  en 
vertu  de  la  diminution  de  la  pression  extérieure,  d'une  quantité  que 
l'on  mesure  par  le  déplacement  de  l'index. 

D'après  l'auteur,  cet  appareil  de  démonstration  se  prête  à  des 
mesures  quantitatives. 

E.  B. 


E.  SALVIONl.  —  Un  nuovo  igrometro  (Nouvel  hygromètre).  —  Atli  délia  R.  Ace. 
Peloritana,  i.  XV»;  1901. 


La  méthode  consiste  à  mesurer  l'accroissement  de  pression  que  subit 
un  volume  déterminé  d'air,  puisé  dans  l'espace  où  Ton  veut  connaître 
l'état  hygrométrique,  quand  oh  achève  de  saturer  cet  air  par  l'injec- 
tion d'une  quantité  d'eau  suffisante.  L'appareil  est  un  récipient 
cylindrique  en  bronze,  muni  d'un  couvercle  que  l'on  enlève  d'abord 
pour  laisser  l'air  intérieur  se  mettre  en  équilibre  avec  l'air  extérieur, 
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au  double  point  de  vue  de  la  pression  et  de  l'état  hygrométrique.  Un 
petit  injecleur,  adapté  au  couvercle,  permet  d'introduire  Teau  par 
gouttelettes  très  fines.  Un  tube  latéral,  dans  lequel  est  engagé  un 
index  de  pétrole,  sert  à  mesurer  l'augmentation  de  volume,  à  pression 
constante,  résultant  de  Tinjection  d'eau.  On  en  déduit  très  simple- 
ment l'augmentation  de  pression  F  — fdueà  la  saturation.  Connais- 
sant la  pression  maximum  F  de  la  vapeur  à  la  température  de  l'expé- 
rience, on  en  déduit  la  pression  initiale  fie  la  vapeur  et  le  degré 
hygrométrique. 

Un  inconvénient  de  cet  hygromètre  à  saturation,  c'est  que  les 
mesures  sont  un  peu  longues  a  réaliser  ;  mais  il  résulte  d'une  série 
de  mesures  comparatives  exécutées  avec  le  nouvel  hygromètre  et 
l'hygromètre  à  condensation  de  Regnault,  que  les  deux  appareils 
fournissent  des  résultats  bien  concordants. 

E.  B. 


G.-L.  LIVEIXG  et  J.  DEWAR.  —  On  the  Séparation  of  the  Least  Volatile  Gasc» 
of  Atmospberic  Air,  and  their  Spectra  (Sur  la  séparation  des  gaz  les  moins 
volatils  de  l'air  atmosphérique  et  leurs  spectres).  —  Proc.  of  the  R.  Soc, 
t.  LXVIII,  p.  389-398;  1901. 

Le  procédé  mis  en  œuvre  consiste  essentiellement  à  solidifier 
d'abord  la  partie  la  moins  volatile  de  l'air,  puis  à  faire  évaporer 
avec  une  extrême  lenteur.  Un  tube  à  électrodes  permet  d'observer  le 
spectre  du  gaz  qui  distille.  On  voit  ainsi  se  succéder  les  spectres  des 
divers  gaz,  dans  l'ordre  inverse  de  leurs  volatilités.  Bien  entendu,  les 
spectres  de  l'oxygène,  de  l'azote,  de  l'hydrogène  et  des  composés 
carbonés  ne  disparaissent  jamais  complètement;  mais,  quand  la  plus 
grande  partie  de  l'oxygène  et  de  l'azote  ont  distillé,  l'on  voit  appa- 
raître les  raies  do  l'argon,  qui,  après  avoir  acquis  un  maximum 
d'intensité,  ne  tardent  pas  à  s'affaiblir  pour  faire  place  à  celles  du 
krypton  et,  enfin,  à  celles  du  xénon,  le  moins  volatil  des  gaz  extraits 
jusqu'ici  de  l'atmosphère.  Les  auteurs  insistent  sur  la  netteté 
avec  laquelle  les  divers  spectres  se  succèdent.  Si  l'on  a  interposé 
plusieurs  tubes  à  étincelles  sur  le  trajet  du  gaz  qui  distille,  on  peut 
les  fermer  successivement  à  la  lampe,  à  mesure  que  les  spectres 
caractéristiques  arrivent  à  leur  maximum  de  netteté. 

L'examen  a  été  fait  sur  des  spectres  prismatiques,  qui  étant 
bien  plus  intenses,   comprennent  d'ordinaire  un  bien  plus   grand 
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tion d'une  quantité  d'eau  suffisante.  L'appareil  est  un  récipient 
cylindrique  en  bronze,  muni  d'un  couvercle  que  l'on  enlève  d'abord 
pour  laisser  l'air  intérieur  se  mettre  en  équilibre  avec  Tair  extérieur, 
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au  double  point  de  vue  de  la  pression  et  de  Tétat  hygrométrique.  Un 
petit  injecleur,  adapté  au  couvercle,  permet  d'introduire  Peau  par 
gouttelettes  très  fines.  Un  tube  latéral,  dans  lequel  est  engagé  un 
index  de  pétrole,  sert  à  mesurer  l'augmentation  de  volume,  à  pression 
constante,  résultant  de  l'injection  d'eau.  On  en  déduit  très  simple- 
ment Taugmentation  de  pression  F  — /'due. à  la  saturation.  Connais- 
sant la  pression  maximum  F  de  la  vapeur  à  la  température  de  l'expé- 
rience, on  en  déduit  la  pression  initiale  f  de  la  vapeur  et  le  degré 
hygrométrique. 

Un  inconvénient  de  cet  hygromètre  à  saturation,  c'est  que  les 
mesures  sont  un  peu  longues  à  réaliser  ;  mais  il  résulte  d'une  série 
de  mesures  comparatives  exécutées  avec  le  nouvel  hygromètre  et 
rhygromètre  à  condensation  de  Regnault,  que  les  deux  appareils 

fournissent  des  résultats  bien  concordants. 

E.  B. 


G.-L.  LIVEING  et  J.  DEWAR.  —  On  the  Séparation  of  the  Least  Volatile  Gases 
of  Atmospheric  Air,  and  their  Spectra  (Sur  la  séparation  des  gaz  les  moins 
volatils  de  l'air  atmosphérique  et  leurs  spectres).  —  Proc,  of  the  R,  Soc.^ 
t.  LXVIIl,  p.  389-398;  1901. 

Le  procédé  mis  en  œuvre  consiste  essentiellement  à  solidifier 
d'abord  la  partie  la  moins  volatile  de  l'air,  puis  à  faire  évaporer 
avec  une  extrême  lenteur.  Un  tube  à  électrodes  permet  d'observer  le 
spectre  du  gaz  qui  distille.  On  voit  ainsi  se  succéder  les  spectres  des 
divers  gaz,  dans  Tordre  inverse  de  leurs  volatilités.  Bien  entendu,  les 
spectres  de  l'oxygène,  de  l'azote,  de  l'hydrogène  et  des  composés 
carbonés  ne  disparaissent  jamais  complètement;  mais,  quand  la  plus 
grande  partie  de  l'oxygène  et  de  l'azote  ont  distillé,  l'on  voit  appa- 
raître les  raies  do  l'argon,  qui,  après  avoir  acquis  un  maximum 
d'intensité,  ne  tardent  pas  à  s'affaiblir  pour  faire  place  à  celles  du 
krypton  et,  enfin,  à  celles  du  xénon,  le  moins  volatil  des  gaz  extraits 
jusqu'ici  de  l'atmosphère.  Les  auteurs  ipsistent  sur  la  netteté 
avec  laquelle  les  divers  spectres  se  succèdent.  Si  l'on  a  interposé 
plusieurs  tubes  à  étincelles  sur  le  trajet  du  gaz  qui  distille,  on  peut 
les  fermer  successivement  à  la  lampe,  à  mesure  que  les  spectres 
caractéristiques  arrivent  à  leur  maximum  de  netteté. 

L'examen  a  été  fait  sur  des  spectres  prismatiques,  qui  étant 
bien  plus  intenses,   comprennent  d'ordinaire  un  bien  plus   grand 
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E.  SALVIONI.  —  Sulla  volatilizzatione  del  œuschio  (Sur  la  volatilisation  du  musc). 
—  Atti  delta  R,  Ace,  Peloritana,  t.  XVU  ;  1901. 


On  a  coutume  d'enseigner  que  la  perte  de  poids  du  musc,  par  éva- 
poration,  est  complètement  insensible.  A  Taide  de  la  microbalance 
très  sensible,  décrite  ci-dessus,  M.  Salvioni  est  parvenu  à 
mettre  en  évidence  cette  perte  de  poids,  proportionnelle  au  temps, 
sans  rencontrer  d'autre  difficulté  que  celle  qui  provient  du  pouvoir 
hygrométrique  assez»  notable  du  musc.  Conservé  dans  Tair  sec,  puis 
transporté  dans  Pair  humide,  le  musc  peut  absorber  en  une  heure 
une  quantité  d'eau  suffisante  pour  masquer  la  perte  de  poids  due  à 
Tévaporation  en  deux  cents  heures. 

E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  Un  esperienza  per  dimoatrare  il  decrescere  délia  pressione 
atmosferica  con  Taltezza  (Expérience  pour  démontrer  le  décroissement  de  la 
pression  atmosphérique  avec  Taltitude).  —  Atti  délia  R.  Ace.  Pelorilana^ 
t,  XVII  ;  1901. 


C'est  une  sorte  de  gros  thermomètre  à  air,  à  tige  calibrée,  munie 
d'un  index  de  pétrole  et  do  réservoir  métallique  à  2  ou  3  litres 
de  capacité  ;  il  est  disposé  horizontalement  dans  un  bain  d*eau.  Quand 
on  soulève  tout  l'appareil  de  1  mètre,  le  gaz  intérieur  se  dilate,  en 
vertu  de  la  diminution  de  la  pression  extérieure,  d'une  quantité  que 
l'on  mesure  par  le  déplacement  de  l'index. 

D'après  Fauteur,  cet  appareil  de  démonstration  se  prête  à  des 
mesures  quantitatives. 

E.  B. 


E.  SALVIONI.  —  Un  nuovo  igrometro  (Nouvel  hygromètre).  —  Aili  délia  H.  Ace, 
Peloritana,  i.  XVII;  1901. 


La  méthode  consiste  à  mesurer  l'accroissement  de  pression  que  subît 
un  volume  déterminé  d'air,  puisé  dans  l'espace  où  Ton  veut  connaître 
l'état  hygrométrique,  quand  on  achève  de  saturer  cet  air  par  l'injec- 
tion d'une  quantité  d'eau  suffisante.  L'appareil  est  un  récipient 
cylindrique  en  bronze,  muni  d'un  couvercle  que  l'on  enlève  d'abord 
pour  laisser  l'air  intérieur  se  mettre  en  équilibre  avec  Tair  extérieur. 
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au  double  point  de  vue  de  la  pression  et  de  Tétat  hygrométrique.  Un 
petit  injecteur,  adapté  au  couverple,  permet  d'introduire  Peau  par 
gouttelettes  trçs  fines.  Un  tube  latéral,  dans  lequel  est  engagé  un 
index  de  pétrole,  sert  à  mesurerPaugmentationde  volume,  à  pression 
constante,  résultant  de  l'injection  d'eau.  On  en  déduit  très  simple- 
ment l'augmentation  de  pression  F  — /'due. à  la  saturation.  Connais- 
sant la  pression  maximum  F  de  la  vapeur  à  la  température  de  l'expé- 
rience, on  en  déduit  la  pression  initiale  fie  la  vapeur  et  le  degré 
hygrométrique. 

Un  inconvénient  de  cet  hygromètre  à  saturation,  c'est  que  les 
mesures  sont  un  peu  longues  à  réaliser  ;  mais  il  résulte  d'une  série 
de  mesures  comparatives  exécutées  avec  le  nouvel  hygromètre  et 
l'hygromètre  à  condensation  de  Regnault,  que  les  deux  appareils 

fournissent  des  résultats  bien  concordants. 

E.  B. 


G.-L.  LIVEING  et  J.  DEWAR.  —  On  the  Séparation  of  the  Least  Volatile  Gases 
of  Atmospheric  Air,  and  their  Spectra  (Sur  la  séparation  des  gaz  les  moins 
volatils  de  l'air  atmosphérique  et  leurs  spectres).  —  Proc.  of  the  R.  Soc, 
t.  LXVIII,  p.  389-398;  i90!. 

Le  procédé  mis  en  œuvre  consiste  essentiellement  à  solidifier 
d'abord  la  partie  la  moins  volatile  de  l'air,  puis  à  faire  évaporer 
avec  une  extrême  lenteur.  Un  tube  à  électrodes  permet  d'observer  le 
spectre  du  gaz  qui  distille.  On  voit  ainsi  se  succéder  les  spectres  des 
divers  gaz,  dans  Tordre  inverse  de  leurs  volatilités.  Bien  entendu,  les 
spectres  de  l'oxygène,  de  l'azote,  de  l'hydrogène  et  des  composés 
carbonés  ne  disparaissent  jamais  complètement;  mais,  quand  la  plus 
grande  partie  de  l'oxygène  et  de  l'azote  ont  distillé,  l'on  voit  appa- 
raître les  raies  do  l'argon,  qui,  après  avoir  acquis  un  maximum 
d'intensité,  ne  tardent  pas  à  s'afTaiblir  pour  faire  place  à  celles  du 
krypton  et,  enfin,  à  celles  du  xénon,  le  moins  volatil  des  gaz  extraits 
jusqu'ici  de  l'atmosphère.  Les  auteurs  îpsistent  sur  la  netteté 
avec  laquelle  les  divers  spectres  se  succèdent.  Si  l'on  a  interposé 
plusieurs  tubes  à  étincelles  sur  le  trajet  du  gaz  qui  distille,  on  peut 
les  fermer  successivement  à  la  lampe,  à  mesure  que  les  spectres 
caractéristiques  arrivent  à  leur  maximum  de  netteté. 

L'examen  a  été  fait  sur  des  spectres  prismatiques,  qui  étant 
bien  plus  intenses,   comprennent  d'ordinaire  un  bien  plus   grand 
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Mesures.  Mesures  de  masses,  de  temps.  —  Mendeleef.  Oscillations  des 
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('-)  On  a  adopt(^  dans  la  table  de  ce  volume  la  division  en  chapitres  el  paragraphes  adop- 
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gence due  à  un  échauffemenl  non  uniforme,  341.  —  Pashen.  Pouvoir  réflecteur 
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Lehmann.  Spectre  infra-rouge  des  mélanges  alcalins  (photographie;,  624.  — 
Langley.  Le  nouveau  spectre,  630.  —  Moore.  Etude  spectropholométrique  de  la 
décomposition  du  chlorure  de  fer  dissous,  585.  —  Sutherland.  Structure  du 
spectre,  714.  —  Lioeing  et  Dewar,  Spectres  de  gaz  les  moins  volatils  de  Tair 
atmosphérique,  763. 

Rawatioîî.  —  Rayleigh.  Rayonnement  total,  56.  —  Lummer  et  Jahnke.  Id. 
(corps  noir  et  platine  brillant),  92.  —  Rayleigh.  Radiation  et  absorption  :  théo- 
rie de  Stewart,  30i.  —  Wien.  Théorie  du  rayonnement,  392.  -r  Corps 
noirs,  224.  —  Jahnke ,  Lummer  et  Prîngsheim.  Equation  spectrale  de  Wien,  296. 

—  Planck.  Energie  dans  le  spectre,  399.  —  BoUomley  et  Bealtie.  Rayonnement 
calorifique  en  valeur  absolue,  360.  —  Goldhammer.  Loi  du  rayonnement  (du  pla- 
linCy,  573.  —  Rubens  et  Kurlbaum.  Id.,  et  méthode  des  rayons  restants,  569.  — 
BelopoUky.  Principe  de  Dôppler-Fizeau,  406. 

PiioTOGKAPiiiE  ET  puoTocuiiiiE.  —  Walcrhouse.  Sensibilité  de  l'argent  et  autres 
métaux  pour  la  lumière  (pression),  361.  —  Tommasina.  Effets  photochimiques 
des  fils  radiateurs  d'ondes  hertziennes,  431.  —  Lenard.  Dispersion  de  rélectricité 
dans  l'air  traversé  par  les  rayons  ultra-violets  (en  dehors  d'effets  actino-élec- 
triques  ,  94.  —  Merrit  et  Siewtirt.  —  Emission  de  rayons  cathodiques  sous  rinfluence 
de  lumière  ultra-violette,  578.  —  Buissoîi.  Modification  des  surfaces  métalliques 
par  la  lumière,  597.  —  Lehmann.  Spectre  infra-rouge  des  métaux  alcalins,  624. 

—  Trillal.  Image  photographiriuc  d'un  cliché,  transformation  lamellaire,  646.  — 
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Sigrisle.  Appareil  de  photographie  instantanée,  SiQ^  —  Scha/fers.  Plaques  sensibles 
au  champ  électrostatique,  409. 

Électricité. 

Electrostatique.  —  Dvrne.  Dissolution  sur  un  ellipsoïde,  400.  —  Pelrowsky.  Id. 
Du  potentiel  dans  un  milieu  hétérogène.  Mesure  de  la  capacité,  642.  —  Ercolinu 
Condensateur  à  capacité  continûment  variable,  648.  —  Schaffers.  Plaques  sen- 
sibles au  champ  électrostatique,  409.  —  Id.  Fantômes  électrostatiques  dans  les 
plaques  sensibles.  641.  —  De  Heen.  Oscillations  électrostatiques,  inductance  (trans- 
parence des  liquides),  6U.  —  Sella.  Surface  liquide  en  présence  d'un  corps  élec- 
trisé,  647.  —  Hesehus.  Electrisation  de  contact  et  tension  superficielle,  153.  — 
BaAA'er( G.).  Théorie  de  l'élasticité  (conducteur  électrisé),  ^HS.  —  Henderson.  Perte 
de  charge  par  évaporation,  239.  —  /cf.  Electrisation  due  à  Tévaporation  du  sodium 
dans  Fair,  357.  —  Sella  et  Pocchettino  Evaporation  et  perte  de  charge  élec- 
trique, 647. 

Diélectriques.  —  Schweidler.  Diélectrique  traversé  par  un  courant,  344.  — 
Pellat  et  Beaulard.  Energie  absorbée  par  des  condensateurs  soumis  à  uoef.  é.  m. 
sinusoïdale,  642.  —  Hasenœhrl,  Constantes  diélectriques  (oxygène  et  protoxyde 
d'azote  liquides),  208.  —  Gutton.  Constante  diélectrique  et  dispersion  delà  glace 
pour  les  ondes  électromagnétiques,  644.  —  More.  Allongement  d'un  diélectrique 
dans  un  champ,  72.  —  Sacerdote.  Déformation  d'un  diélectrique  solide  isotrope, 
196.  —  Id.  Allongement  (mémoire  de  More),  200.  —  Canloneei  Sozzani.  Déforma- 
tion des  condensateurs,  281.  —  Pacher  et  Finazzi.  Viscosité  dans  un  champ 
électrique  constant,  649.  —  Fleming  et  Ashton.  Modèle  imitant  les  propriétés 
des  diélectriques,  712.  —  Ashton.  Electrisation  par  moyens  mécaniques,  713. 

Electrocinétiqub,  Conductibilité  métallique.  —  Chappuisei  Harkev.  Thermomètre 
à  résistance  de  platine  et  point  d'ébuUition  du  soufre,  20.  -  Annagnat.  Appareils 
de  mesure  à  l'Exposition.  Mesures  électriques  des  températures,  165.  —  Gruneisen. 
Conductibilité  calorifique  et  électrique  de  métaux  et  d'alliages,  49.  —  Glazebrook, 
Mesure  des  résistances  étalons,  83.  —  Rielzsch.  Conductibilité  thermique  et 
électrique  du  cuivre  phosphoreux  et  arsénieux,  220.  •—  Bose.  Essai  électrique  des 
éléments  chimiques,  363.  —  F/emin^.  Resistivité  du  nickel  électroly tique,  354.  — 
Van  Aubel.  Rési.stance  électrique  des  métaux  purs,  389.  —  Langley.  Le  nouveau 
spectre  (bolomélrie;,  O.'JO.  —  Chevallier.  Doforniation  permanente  de  fils  métal- 
liques (élude  par  la  résistance  électrique),  63'J.  —  Perreau.  Rayons  X  et  résistance 
électrique  du  sélénium,  147.  — Streinlz.  Conductibilité  de  poudres  comprimées,  48. 
—  Mizuno.  Cohéreurs  (action),  238.  —  Gulhe.  Id.^  572,  587.  —  Marcucci. 
Actions  de  courants  à  bas  potentiel  sur  certains  cohéreurs,  647.  —  iJrago.  Ondes 
acoustiques  et  cohéreurs,  648.  —  Jensen.  Expériences  avec  les  cohéreurs,  308.  — 
Tommasina.  Auto-décohération  du  charbon,  450.  —  Id.  Electroradiophone,  étude 
des  orages,  451.  —  Simpaon.  Résistance  électrique  du  bismuth  aux  courants 
alternatifs  dans  un  champ  magnétique  intense,  716. 

Thermoélectricité.  —  Abt.  Point  neutre  des  couples  thermoélectriques,  96.  — 
Van  Aubel.  Pouvoirs  thermoélectriques  d'oxydes  et  de  sulfures,  205.  —  Stein- 
mann.  Thermo-électricité  d'alliages,  446.  —  Tsurula.  Effet  de  la  torsion  sur  la 
thermoélectricité  du  fer,  73.  —  Mac  Lean.  Déformation  et  propriété  thermoélec- 
trique des  métaux,  356.  —  Lodye.  Effet  de  contact,  57. 

Elbctrocuiuie.  —  Jaumanïi. Théorie  des  solutions,  226.  —  Sand.  Concentration 
aux  électrodes  dans  l'élcctrolyse  d'un  mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  d'acide  sul- 
furique,  299.  —  UUtorf  et  Salkoœski.  Propriétés  électrolytiques  d'acides  inorga- 
niques, 514.  —    Bein  (V\iV/y).  Influence  delà  nature  des   membranes  dans  le 
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transport  des  sels,  514.  —  iVoye*.^  Détermination  des  nombres  de  transports  :  sels 
formés  de  ',]  ions,  581.  —  TomAïasina.  Cristallisation  métallique  par  transport 
électrique  de  métaux  dans  l'eau  distillée,  639.  —  Welham.  Ionisation  de  solutions 
diluées  au  point  de  fusion,  357.  —  Barmvoater,  Conductibilité  des  mélanges  d'élec- 
trolyte,  514.  —  MassouJier.  Conductibilité  électrolytique  et  frottement  interne,  637. 
•—  Gouy.  Capilla  rite  et  électrocapillarité,  245. 

Piles,  Potextikls  de  contact,  Polahisatio.n.  —  Chey ne-Gordon.  Différence  de 
potentiel  au  contact  entre  les  métaux  et  les  sels  fondus  :  dissociation  des  sels 
fondus,  513.  —  Rolhé.  F.  é.  m.  de  contact  et  théorie  des  ions,  546.  —  Lodge.  Effet 
de  contact,  57.  —  Bucherer.  Thermoélectricité  des  électrolytes,  87.  —  Richatxls  et 
Lewis.  Propriétés  électrochimiques  d  amalgames  de  zinc  et  de  cadmium,  512.  — 
Maurain.  Dépôts  électrolytiques  de  fer  dans  un  champ  magnétique,  123.  — Pallich. 
Interrupteur  Wehnelt,  22i.  —  Mizuno.  Id.  (rôle  de  la  selflnduction),  352.  —  Tur- 
pain.  Id.  (diverses  formes),  643.  —  Corbino.  Courants  rapidement  variables  dans 
des  circuits  dérivés,  648.  —  Buisson.  Modification  des  surfaces  métalliques  parla 
lumière,  597.  —  Majorana,  Effet  Volta  ;  intluence  des  basses  températures  et  de 
l'état  superficiel,  630.  —  Jaeger.  Elément  Weston  du  cadmium,  293.  —  Carharl. 
¥.  é.  m.  du*Latimer  Clark,  585.  —  Ciommo.  Polarisation  électrolytique  de  certains 
électrodes,  107.  -—  Oliveri.  Polarisation  par  courants  alternatifs,  652. 

Maonétismk.  —  Buchanan.  Théorie  de  Tinduclion  magnétique,  403.  —  Holii- 
scher.  Magnétisme  rémanent  du  fer,  231.  — Fromme.  Id.,  574.  —  Klemencic.  Acier 
h  aimants,  344.  —  Richardson.  Alliage  de  fer  et  d'aluminium,  400.  —  Id.  et 
Lownds.  Alliage  de  fonte  et  d'aluminium,  510.  —  Maurain.  Dépôts  électrolytiques 
de  fer  dans  un  champ  magnétique,  123.  —  CUistoni  et  Vecchi.  Aimants  perma- 
nents :  acier  au  tungstène,  651.  —  Wills.  Propriétés  magnétiques  (fer  et  ses 
alliages),  63.  —  Claude.  Id.  (aux  basses  températures),  141.  —  Dumas.  Point  de 
transformation  magnétique  des  aciers  au  nickel,  139.  —  Sierlsema.  Rotation 
magnétique  des  gaz  liquéfiés,  211.  —  Eichhoni.  Résistance  du  bismuth  dans  un 
champ  variable,  49.  —  Roberls.  Influence  d'un  champ  magnétique  sur  la  constance 
diélectrique,  582.  —  Manselti  et  Prlla.  Perméabilité  magnétique  du  platine  à  la 
température  de  l'air  liquide,  708.  —  Simpson.  Résistance  du  bismuth  aux  courants 
alternatifs  dans  im  champ  magnétique,  716. 

Electromaon!îtisme.  —  De  Nîkolaieve.  Champ  à  l'intérieur  d'un  cylindre  creux 
parcouru  par  un  courant,  140.  —  Id.  Hypothèse  d'Ampère,  142.  —  Maihy.  Energie 
potentiellededeux  courants  circulaires,  33.—  Hagenbach.  Rotation  unipolaire,  341. 
—  Lecfier  et  Lorberg.  Induction  unipolaire,  223.  —  Jaeger.  Images  magnétiques 
(théorie),  346.  —  Edelmann.  Pendule  interrupteur  de  Ilelmholtz,  90.  —  Guxllet. 
Quantité  d'électricité  et  énergie  mesurée  par  l'oscillométre  balistique,  632.  — 
Bealtie.  Source  d'erreur  possible  dans  l'emploi  d'un  galvanomètre  balistique 
307.  —  Boulgako/f,  Equation  des  oscillations  électriques  pour  un  anneau,  150.  — 
Sundell  et  Tallqvist.  Décrément  des  oscillations  dans  la  charge  des  condensateurs, 
291.  —  Wien  {Max).  Production  et  mesure  de  courants  sinusoïdaux,  392.  — 
Pellal.  Phénomènes  d'oscillation,  471.  —  Mizuno.  Résistance  non  inductive  et 
décharge  d'un  condensateur,  374.  —  Langsdorf.  Analyse  des  courants  pério- 
diques complexes,  586.  —  Perreau  Condensateur  transformateur,  332.  —  Corbino. 
Courants  rapidement  variables  dans  les  circuits  dérivés,  4U,  648.  —  Brooks. 
Amortissement  des  oscillations  dans  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde,629.  — 
Moretlo.  Phénomène  de  Hall,  619.  —  Crémieu.  Convection  électrique  et  courants 
riuverts,  4:'>3,  519.  —  Pocklinglon.  Expériences  de  Crémieu,  403.  —  Wilson. 
Id.,  524,  630.  —  Bénard.  Id.,  517.  —  Pende7\  Id.,  521.  —  Schusler.  Précessioa 
magnétique  (inertie  électrique),  402. 


TABLE   ANALYTIQUE    DES    MATIÈRES  199 

Induction.  —  Crémieu.  Conveclion  électrique  (absence  dMnduction  due  à  la 
con-vection),  453.  — Johnson.  Appareils  d'induction,  293.  —  VVZ/arrf.  Transforma- 
teur à  haut  voltage  à  survolteur  cathodique,  28.  —  Beallie.  Longueur  d'étincelle 
de  la  bobine,  71.  —  D'ArsonvaL  Exploseur  rotatif,  643. 

Méthodes  rt  instruments  de  mesure  ki.bctriques.  —  Arinagnat.  Appareils  de 
mesure  électriques  à  l'Exposition  de  1900  (électromètres,  galvanomètres,  ampère- 
mètres et  voltmètres,  potentiomètres,  résistances,  ampèremètres  et  wattmètrcs  a 
courants  alternatifs,  wattmètres,  phaseniètres,  fréquencemètres,  oscillographes, 
perméam êtres),  165.  —  Lippmann.  Galvanomrtre  parfaitement  asiatique,  416.— 
Cohen.  Résistance  des  étalons,  516.  —  Borgman  et  Petrowsky.  Luminescence  des 
tubes  de  Geissler  (mesure  des  capacités  faibles),  154.  —  Hornemann,  Galvanos- 
cope  sensible  pour  courants  alternatifs,  397.  —  Wien.  Production  et  mesure 
de  courants  sinusoïdaux,  392.  —  Samojloff.  Mesure  de  la  fréquence,  96.  — 
Wachsmuth.Id,^  345.  —  Guillet.  Oscillomèlre  balistique,  632.  /a/zc/. Compteurs,  717. 

Elbctrotbchniqub.  Télégraphie  et  téléphonie.  —  Corbino.  Génératrices  asyn- 
chrones (polyphasés),  445.  —  Id.  Potentiels  dans  des  circuits  triphasés,  44 i.  — 
Blondel  et  Potier.  Réaction  d'induit  des  alternateurs,  143.  —  Guye.  Propagation 
des  courants  olyphasés,  452.  —  Corbino  et  Liga.  Différence  de  potentiel  entre  les 
pôles  de  l'arc,  443.  —  Austin.  Combinaison  du  téléphone  et  de  la  capsule  mano- 
métrique,  584.  -^  Wien.  Constantes  électriques  et  acoustiques  du  téléphone,  396. 
—  Korda.  Télautographe,  417.  —  Janet.  Compteurs  d'énergie,  717. 


Ëlectro-optiqae  et  ionisation. 


Phénomène  db  Hall.  —  Van  Everdingen.  Bismuth,  antimoine.  Résistance  dans 
un  champ  magnétique,  214,  215,  216,  218.  —  Id.,  Electrolytes,  216.  —  Id.,  Phéno- 
mènes galvanomagnétiques  et  thermomagnétiques  :  bismuth,  217,  218.  —  Moreau. 
Lames  minces  :  argent  et  nickel,  478.  —  Morello.  Effet  Hall,  649.  —  Moreau.  Effet 
thermomagnétique  longitudinal,  685.  —  A?nerio.  Mercure  et  amalgames  de 
bismuth,  706.  —  Simpson.  Résistance  du  bismuth  dans  un  champ  magnétique,  716. 

Théorie  électro-maonétique  de  la  lumière  et  relations  bntrb  l'éthbr  et  la 
MATIÈRE.—  Goldhammer.  Pression  de  radiation.  574.  —  Kelvin.  Théorie  mécanique 
de  la  chaleur  et  de  la  lumière,  627.  —  Sutherland.  Structure  du  spectre,  714. 

Oscillations  hertziennes. —  JoAnson.  Excitateur  de  Hertz,  365,  756.  —  Turpain. 
Résonateur  à  coupure,  425.  —  Shaw.  Expérience  sur  la  résonance,  77.  —  Barton 
et  Loconds.  Ondes  le  long  du  fil,  réfléchies  et  transmises  par  un  condensateur,  82. 
—  Morton.  Oscillations  le  long  de  fils  parallèles,  307.  —  Lindmann.  Réflexion 
métallique,  399,  — Lamotte.  Oscillations  d'ordre  supérieur,  589.  —  Aschkinass  et 
Schaefer.  Passage  des  ondes  à  travers  des  systèmes  de  résonateurs,  619. —  Pterce. 
Indices  de  réfraction  (bois,  caoutchouc,  etc  ),  350.  —  Kauffmann.  Oscillations  : 
absorption,  516.  —  Harms.  Id.,  622.  —  De  Ileen.  Oscillations  :  inductance.  Trans- 
parence des  liquides,  6i4.  —  Gutton.  Vitesse  dans  le  bitume  et  dans  des  fils  noyés 
dans  le  bitume,  643.  —  Constante  diélectrique  et  dispersion  de  la  glace,  644.  — 
Propagation  dans  Teau,  752.  —  Tommasina.  Effets  photochimiques  du  fil  radiateur, 
451.  —  Id.  Autodécohération  du  charbon,  450.  —  Kinsley.  Cohéreurs.  Télégraphie 
sans  fil,  585.  —  Lecarme.  Télégraphie  sans  fil  entre  Chamonix  et  le  mont 
Blanc,  142. — Masini.  Influence  des  ondes  sur  la  résistance  dans  le  Célénium,  706. 
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Polarisation  ROTAToiBE.  magnétique,  Phénomèhb  de  Zeeman. —  Broce.  Résolution 
de  la  lumière  en  composantes  circulaires,  503.  —  Blythswood  ei  Marchant.  Vapeur 
de  mercure  dans  un  champ  magnétique,  54.  —  Voigt.  Phénomène  électro-optique 
analogue  à  celui  de  Zeeman,  295.  —  Righi.  Phénomène  de  Zeeman  pour  un  rayon 
oblique,  449.  —  Kent.  Phénomène  de  Zeeman,  715. 

DÉcnARGBs,  Etincelle.  —  Beattie.  Longueur  d'étincelles  d'une  bobine,  71.  — 
Tommasina.  Fluorescence  de  Taluminium  et  du  magnésium  dans  Talcool  par  les 
courants  d'induction,  148.  —  Haschek.  Pression  et  température  dans  Tétincelle, 
231.  —  Earhart.  Distances  explosives  entre  plateaux  très  rapprochés,  303.  — 
Cardani.  Energie  absorbée  par  rétincelle.  651 .  —  Pellat.  Phénomène  d'oscillation 
(équation  des  décharges),  471.  —  Johnson.  Excitateur  de  Hertz,  365.  —  Viol,  Oscil- 
lations d'un  fil  isolé  tendu  (dues  à  un  interrupteur  à  étincelles),  571.  —  Brooks, 
Amortissement  dans  la  décharge  de  la  bouteille  de  Leyde  (résistance  des  étin- 
celles), 629.  —  Wtllows.  Champ  magnétique  et  décharge  dans  les  gaz,  353.  — 
Burke.  Lueur  phosphorescente  dans  les  gaz,  404. 

Aigrettes,  Décharge  par  pointes.  —  De  Heen.  Reproduction  électrique  de  figures 
deSavart  à  Taidede  lames  liquides,  145.  —  Mychkine.  Phénomène  dans'le  champ 
électrique  d'une  pointe,  149.  —  Chattock,  Walker,  Dijçon.  Vitesses  des  ions  dans 
la  décharge  par  pointes,  300.  —  Schaffers.  Plaques  sensibles  au  champ  électros- 
tatique, 409. 

Décharges  dans  les  gaz  raréfiés.  —  Strutt.  Décharge  à  travers  l'argon  et 
l'hélium,  52.  —  Stark.  Gaz  raréfiés.  Action  d'un  échauffement  local,  88.  —  Heuse. 
Mélanges  de  gaz,  625.  —  Hélium,  627.  —  Cardani.  Energie  absorbée  par 
l'étincelle  (variation  avec  la  pression).  651.  —  Borgman  et  Pelrowsky,  Lumines- 
cence des  tubes  de  Geissler  et  de  Lécher,  154.  —  Kerkhof.  Température  dans  les 
tubes  de  Geissler,  345.  —  GUI.  Théorie  de  la  décharge  stratifiée,  616.  —  Jensen. 
Expériences  avec  des  cohéreurs,  sur  les  tubes  de  Rôntgen  et  de  Geissler,  308.  — 
Trowhridge.  Production  de  rayons  X  par  une  batterie  d'accumulateurs,  70.  — 
Thomson.  Radiations  dues  à  des  rayons  cathodiques  de  faible  vitesse,  497.  — 
Skinner,  Gradient  de  potentiel  dans  l'espace  sombre  de  Faraday,  303.  —  Turpain. 
Résonance  électrique  dans  l'air  raréfié,  425. 

Rayons  cathodiqces.  —  Sfarke.  Action  mécanique  des  rayons  cathodiques,  50. 

—  Jd.  Réflexion,  50.  —  Villard.  Transformateur  à  survolteur  cathodique,  28.  — 
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